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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 

25 Απριλίου 2007 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 429/015 

Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την 
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και 
τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/31.5.2006 (ΦΕΚ 932/Β/2006). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τον Κανονισμό 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινο¬ 
βουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 
σχετικά με την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό 
Βρόχο (ΕΕ Ε 336 της 30.12.2000). 

β. Τις διατάξεις του ν. 3431/2006 “Περί Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις”, ιδίως το άρθρο 3, το 
άρθρο 12, στοιχ. α, ιβ, κζ' και μα', το άρθρο 17, το άρθρο 
42, το άρθρο 43 ιδίως την παράγραφο 1, στοιχείο α), 
περίπτωση γγ), το άρθρο 44, το άρθρο 45, το άρθρο 68, 
παρ. 3 αυτού και το άρθρο 70 παρ. 2 (ΦΕΚ 13/Α/2006), 
γ. Την υπ’ αριθμ. 388/012/30.5.2006 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Ορισμός της Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής (Πλή¬ 
ρως και Μεριζόμενης) Αδεσμοποίητης Πρόσβασης σε 
Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους για το σκοπό της 
παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, καθο¬ 
ρισμός επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω 
αγορά και υποχρεώσεις αυτών», ΦΕΚ 932/Β718.7.2006. 

δ. Την υπ’ αριθμ. 254/71/31.5.2002 απόφαση ΕΕΤΤ “Κανο¬ 
νισμός Εισαγωγής της Φορητότητας Αριθμών στην Ελ¬ 
ληνική Αγορά” (ΦΕΚ 791/Β/2002), όπως ισχύει τροποποιη- 
θείσα με τις αποφάσεις ΕΕΤΤ υπ’ αριθμ. 300/23/5.12.2003 
(ΦΕΚ 1915/Β/2003) και υπ’ αριθμ. 351/75/20.5.2005 (ΦΕΚ 
717/Β/2005). 

ε. Την υπ’ αριθμ. 390/3/2006 απόφαση ΕΕΤΤ «Κανονι¬ 
σμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/Β721.6.2006). 

στ. Την υπ’ αριθμ. 217/29/2001 απόφαση της ΕΕΤΤ «Προ¬ 
σφορά Αναφοράς Πλήρως Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
στον Τοπικό Βρόχο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» (ΦΕΚ 751/Β72001), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 228/23/2001 ΕΕΤΤ 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 217/29/2001 απόφασης 
ΕΕΤΤ «Προσφορά Αναφοράς Πλήρως Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο του Οργανισμού Τη¬ 
λεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)», (ΦΕΚ 1261/ 
Β728.9.2001). 


ζ. Την υπ’ αριθμ. 238/95/2001 απόφαση της ΕΕΤΤ «Προ¬ 
σφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Το¬ 
πικό Βρόχο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελ¬ 
λάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.).Μέρος 2ο : Μεριζόμενη Πρόσβαση 
στον Τοπικό Βρόχο», (ΦΕΚ 1781/Β/2001). 

η. Την υπ’ αριθμ. 211/3/16.3.2001 απόφαση της ΕΕΤΤ 
Κανονισμός Αρχών Κοστολόγησης και Τιμολόγησης, 
(ΦΕΚ 466/Β/20.4.2001). 

θ. Την υπ’ αριθμ. 418/016/19.1.2006 απόφαση της ΕΕΤΤ 
σχετικά με τα «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου 
του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ 
Α.Ε.)Έτους 2006 (με απολογιστικά στοιχεία 2004) Προ¬ 
σωρινά τιμολόγια 2007» (ΦΕΚ 253/Β72.2.2007). 

ι. Την υπ’ αριθμ. 420/33/2.2.2007 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση αιτημάτων μετάβα¬ 
σης από τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβα¬ 
σης στην Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο 
/ Μεταβατική Εφαρμογή Διαδικασιών Μετάβασης», (ΦΕΚ 
218/Β722.2.2007). 

ια. Την υπ’ αριθμ. 427/46/22.3.2007 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 420/33/2.2.2007 απόφαση 
της ΕΕΤΤ «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση Αιτημάτων 
Μετάβασης από τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης στην Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό 
Βρόχο / Πιλοτική Εφαρμογή Διαδικασιών Μετάβασης». 

ιβ. Την υπ’ αριθμ. 428/038/29.3.2007 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση αιτημάτων μετάβα¬ 
σης από τις Υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβα¬ 
σης στην Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Μεριζόμενο 
Τοπικό Βρόχο». 

ιγ. Την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου¬ 
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο). 

ιδ. Την οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου¬ 
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 
με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους 
(οδηγία για την πρόσβαση). 

ιε. Τη σύσταση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουάριου 
2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον το¬ 
μέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ 
των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ 
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
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υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2003/311/ΕΚ, ΕΕ 
1114/45, 8.5.2003). 

ιστ. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για 
την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής 
ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κα¬ 
νονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/0 165/03). 

ιζ. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
26ης Απριλίου 2000, σχετικά με την Αποδεσμοποιημένη 
Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο: Ανταγωνιστική παροχή 
πλήρους φάσματος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω¬ 
νιών, συμπεριλαμβανομένων ευρυζωνικών πολυμεσικών 
υπηρεσιών και ΙηίθπίθΙ υψηλής ταχύτητας, (ΕΕ Ο 272 της 
23.9.2000, σ. 55). 

ιη. Την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σε συμφωνίες 
πρόσβασης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ΠΛΑΙΣΙΟ, 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ (98/0 265/02). 

ιθ. Τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2000/417/ 
ΕΚ, της 25ης Μάίου 2000 σχετικά με την Αποδεσμοποι- 
ημένη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο, (Ανταγωνιστική 
παροχή πλήρους φάσματος υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων ευρυζωνικών πο¬ 
λυμεσικών υπηρεσιών και ΙπΙθγπθΙ υψηλής ταχύτητας) 
(ΕΕ Ι_ 156 της 29.6.2000, σ. 44). 

κ. Την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 405/008/2006 «Διεξαγωγή Δη¬ 
μόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την, προταθείσα 
από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, Προ¬ 
σφορά Αναφοράς Πλήρως και Μεριζόμενης Αδεσμοποί- 
ητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς 
Εγκαταστάσεις», η οποία έλαβε χώρα από 28.9.2006 
μέχρι 23.10.2006. 

κα. Τα σχόλια που υπέβαλαν οι πάροχοι στην ως άνω 
διαβούλευση αναφορικά με την υποβληθείσα Προσφορά 
Αναφοράς του ΟΤΕ, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στον 
δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ την 19.12.2006, καθώς και το 
κείμενο των απαντήσεων που υπέβαλε η εταιρεία νίνοάί 
ΤθΙσοοπι με αριθ. Πρωτ. 38292/24.10.2006 το οποίο δεν 
δημοσιεύθηκε για λόγους εμπιστευτικότητας. 

κβ. Την από 18.9.2006 (αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 34021/21.9.2006) 
επιστολή του ΟΤΕ με την οποία υπέβαλε στην ΕΕΤΤ 
προς έγκριση «Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2006 για Αδε- 
σμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και σχετικές 
υπηρεσίες». 

κγ. Την από 17.10.2006 (αριθ. Πρωτ. 37483/Φ.305/ 
17.10.2007) επιστολή της ΕΕΤΤ προς τον ΟΤΕ με θέμα: 
«Επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά με την Προσφορά Ανα¬ 
φοράς ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Το¬ 
πικό Βρόχο», με την οποία επισημάνθηκαν κατ’αρχήν 
ελλείψεις στο περιεχόμενο της ως άνω υποβληθείσας 
προσφοράς, με βάση το ελάχιστο περιεχόμενο που ορί¬ 
ζεται στην απόφαση ΕΕΤΤ 388/012/2006 (Παράρτημα I) 
και ζητήθηκε η συμπλήρωσή τους. 

κδ. Το από 16.1.2007 έγγραφο ΟΤΕ με αριθ. Πρωτ. 
ΕΕΤΤ 2005/17.1.2007 (αριθ. Πρωτ. ΟΤΕ 359/35224/16.1.2007) 
με θέμα Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο 
(Σύγχρονη Παροχή με Φορητότητα). 

κε. Το από 19.1.2007 με αριθ. Πρωτ. ΟΤΕ 359/35317/ 
17.1.2007 (αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 2257/19.1.2007) με θέμα: «Αδε¬ 
σμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (Φορητότητα 
με χρήση τοπικού βρόχου)». 

κστ. Το από 13.2.2007 έγγραφο ΟΤΕ με αριθ. Πρωτ. ΟΤΕ 
359/35368/13.2.2007 (αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 8265/13.2.2007) με 


θέμα: «Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο 
(Σύγχρονη Παροχή Το Β με φορητότητα)». 

κζ. Το από 13.2.2007 έγγραφο ΟΤΕ με αριθ. Πρωτ. ΟΤΕ 
359/35869/13.2.2007, (αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 8263/13.2.2007) 
με θέμα: «Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο 
(Διαδικασίες μετάβασης μεταξύ υπηρεσιών Αϋδί και 

ϋ_υ)». 

κη. Το από 26.2.2007 έγγραφο ΟΤΕ προς ΕΕΤΤ με 
αριθ. Πρωτ. ΟΤΕ 133/36105/26.2.2007 (αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 
10602/27.2.2007), με θέμα: Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποί¬ 
ηση αιτημάτων μετάβασης από τις υπηρεσίες χονδρικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης στην αδεσμοποίητη πρόσβαση 
στον τοπικό βρόχο / μεταβατική εφαρμογή διαδικασιών 
μετάβασης. 

κθ. Το από 13.3.2007 με αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 13859/14.3.2007, 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΤΕ με θέμα: 
Μετατροπή (ΑΡΥΣ) ενός Τ. Π. σε πλήρως αδεσμοποίητη 
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο ενός άλλου . Υπεύθυνη 
δήλωση - Εξουσιοδότηση. 

λ. Το από 20.3.2007 έγγραφο ΟΤΕ με αριθ. Πρωτ. ΟΤΕ 
359/36640/20.3.2007 (αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 15112/21.3.2007) 
με θέμα Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο, 
Νέα προσφορά αναφοράς. 

λα. Την υπ’ αριθμ. 10675/Φ.600/2.4.2007 Εισήγηση προς 
την ΕΕΤΤ. 

λβ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ¬ 
ϋπολογισμού, 

Εκτιμώντας ότι: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 του νόμου 3431/2006, 
«Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλονται στους 
φορείς εκμετάλλευσης όσον αφορά την πρόσβαση ή / 
και τη διασύνδεση, υποχρεώσεις: «1. α) Διαφάνειας 

ββ) Βάσει των οποίων απαιτείται η δημοσίευση Υπο¬ 
δείγματος Προσφοράς Υπηρεσίας πρόσβασης ή διασύν¬ 
δεσης, ιδίως σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευ¬ 
σης υπέχει τις υποχρεώσεις του εδαφίου β'. 

Το Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσίας πρέπει να είναι 
επαρκώς αναλυτικό, να περιγράφει τις σχετικές προ¬ 
σφορές διαχωρισμένες ανά στοιχείο ανάλογα με τις 
ανάγκες της αγοράς, καθώς και τους συναφείς όρους 
πρόσβασης ή διασύνδεσης συμπεριλαμβανομένων των 
τιμών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μην πληρώνουν 
για ευκολίες, οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για τη ζη¬ 
τούμενη υπηρεσία. Τα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρε¬ 
σίας υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία μπορεί μεταξύ 
άλλων να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με τους όρους 
του παρόντος και να τα τροποποιεί για την εκπλήρω¬ 
ση τυχόν υποχρεώσεων, που επιβάλλονται δυνάμει του 
παρόντος. 

γγ) Βάσει των οποίων απαιτείται η δημοσίευση Υπο¬ 
δείγματος Προσφοράς Αναφοράς, το οποίο περιέχει 
τουλάχιστον τα στοιχεία του Παραρτήματος II, εφόσον 
ο φορέας εκμετάλλευσης υπέχει υποχρέωση παροχής 
αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο μέσω 
στρεπτού ζεύγους μεταλλικών αγωγών και των σχετι¬ 
κών διευκολύνσεων του άρθρου 44.» 

«2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου μπορεί να καθορίζεται αναλυτικά το περιεχό¬ 
μενο, ο απαιτούμενος βαθμός λεπτομέρειας, ο τρόπος 
δημοσίευσης κάθε Υποδείγματος Προσφοράς - Ανα¬ 
φοράς, Υπηρεσίας διασύνδεσης ή / και πρόσβασης για 
συγκεκριμένη μορφή πρόσβασης συμπεριλαμβανομένης 
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της διαδικασίας υποβολής, ελέγχου και έγκρισής του 
από την Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.» 

2. Με την υπ’ αριθμ. 388/012/30.5.2006 απόφαση της 
ΕΕΤΤ «Ορισμός της Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής 
(Πλήρως και Μεριζόμενης) Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους για το σκοπό 
της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, κα¬ 
θορισμός επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω 
αγορά και υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 932/Β/18.7.2006), η 
ΕΕΤΤ, βάσει των αρμοδιοτήτων της από το άρθρο 12 (α) 
του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006) και ακολουθώντας τη 
διαδικασία ορισμού αγορών όπως αυτή περιγράφεται 
στο Κεφάλαιο Δ του ως άνω Νόμου (σε εναρμόνιση της 
Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (εφεξής Οδηγία Πλαίσιο)) και τηρου- 
μένων των άρθρων 16 και 17 του ίδιου (άρθρα 6 και 7 της 
Οδηγίας Πλαίσιο), όρισε μια σχετική αγορά αφορώσα τη 
«Χονδρική Παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως 
και μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους 
και υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών 
και φωνητικών υπηρεσιών στην Ελληνική Επικράτεια, 
στην οποία η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, (ΟΤΕ ΑΕ)» ορίσθηκε ως 
Οργανισμός με Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) και του επιβλήθηκε 
μια σειρά κανονιστικών υποχρεώσεων. 

3. Οι επιβληθείσες κανονιστικές υποχρεώσεις, όπως 
αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην ως άνω απόφαση 
(Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περιπτώσεις 
ί-ν) περιλαμβάνουν τα εξής: 

ί. Υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης ειδικών 
ευκολιών δικτύου, και συγκεκριμένα παροχή πλήρως 
αδεσμοποίητης και μεριζόμενης πρόσβασης στους το¬ 
πικούς βρόχους και υποβρόχους, καθώς και πρόσβαση 
σε συναφείς ευκολίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την 
αποτελεσματική υλοποίηση της πλήρως και μεριζόμενης 
πρόσβασης στον τοπικό βρόχο όπως η συνεγκατάσταση 
και τα συνδετικά καλώδια. 

ϋ. Υποχρέωση Αμεροληψίας (Μη διακριτικής μεταχεί¬ 
ρισης) 

ίΙΙ. Υποχρέωση Διαφάνειας 

ιν. Υποχρέωση Λογιστικού διαχωρισμού και 

ν. Υποχρέωση ελέγχου τιμών και Κοστολόγησης. 

4. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση 
388/012/2006, (Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, πε¬ 
ρίπτωση (ίϋ) παράγραφος 1), αναφορικά με την Υποχρέωση 
Διαφάνειας ο ΟΤΕ φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

«1. Υποχρεούται να δημοσιεύει σχετική Προσφορά Ανα¬ 
φοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (εφεξής Προσφορά 
Αναφοράς) η οποία υπόκειται στην έγκριση της ΕΕΤΤ 
και θα αποτελεί την βάση για την σύναψη επιμέρους 
συμφωνιών παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης στο 
τοπικό βρόχο. Η ως άνω υποχρέωση διασφαλίζει ότι 
οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν πρόσβαση σε επαρκείς 
πληροφορίες και ξεκάθαρες διαδικασίες, στις οποίες 
δεν θα είχαν αλλιώς πρόσβαση. Η εν λόγω Προσφορά 
Αναφοράς θα πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτική, προ- 
κειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα 
εξαναγκάζονται να πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες 
δεν είναι απαραίτητες για τις αιτούμενες υπηρεσίες. Η 
εν λόγω Προσφορά Αναφοράς περιλαμβάνει περιγραφή 
των σχετικών προσφορών ανά στοιχείο σύμφωνα με τις 
ανάγκες της αγοράς, και περιγραφή των σχετικών όρων 
και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών. 


Επιπροσθέτως, οι εναλλακτικοί πάροχοι θα πρέπει να 
είναι ελεύθεροι να επιλέγουν τον πάροχο, καθώς και 
την τεχνολογία για τις σχετικές υπηρεσίες σύνδεσης 
(03σΙ<ΐΊ3υΙ ΙίηΚε). Το Παράρτημα I της παρούσας απόφα¬ 
σης περιέχει την λίστα με το ελάχιστο υποχρεωτικό 
περιεχόμενο που πρέπει να συμπεριληφθεί στη σχετική 
Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ.» 

5. Αναφορικά με τη διαδικασία δημοσίευσης της ως 
άνω Προσφοράς, στην ίδια απόφαση (Κεφάλαιο Α, Κα¬ 
νονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (ίϋ), παράγραφος 
2) ορίζονται τα εξής: 

«Δεδομένου ότι η Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει 
να επικαιροποιείται προκειμένου να αντικατοπτρίζει 
τις ανάγκες της αγοράς, η εν λόγω Προσφορά θα ανα¬ 
θεωρείται κατόπιν πρωτοβουλίας της ΕΕΤΤ ή κατόπιν 
θεμελιωμένου αιτήματος είτε από την πλευρά του ΟΤΕ 
ή οποιουδήποτε άλλου αδειοδοτημένου παρόχου, σύμ¬ 
φωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα. Ειδικότερα: 

- Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την 
(πρώτη) αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς, σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας απόφασης, το αργότερο 
εντός εξήντα (60) ημερών από τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας. 

- {...} 

- {-} 

Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλει αλλα¬ 
γές στην Προσφορά Αναφοράς στις περιπτώσεις όπου 
κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι αιτιολογημένες. Στις 
περιπτώσεις που κρίνει κατάλληλο, η ΕΕΤΤ, δύναται να 
διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση παρέχοντας στα εν¬ 
διαφερόμενο μέρη τη δυνατότητα να εκφράσουν τις 
απόψεις τους αναφορικά με τις προτεινόμενες τροπο- 
ποιήσεις/αναθεωρήσεις της Προσφοράς Αναφοράς. Σε 
κάθε περίπτωση πριν την εφαρμογή της αναθεωρημέ¬ 
νης Προσφοράς Αναφοράς θα δίνεται εύλογο χρονικό 
διάστημα στους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να 
προετοιμαστούν για τις επικείμενες αλλαγές.» 

6. Το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο που πρέπει 
να συμπεριληφθεί στην σχετική Προσφορά Αναφοράς 
του ΟΤΕ, όπως αυτό έχει καθορισθεί στο Παράρτημα I 
της ως άνω απόφασης της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το Παράρ¬ 
τημα II του ν. 3431/2006 και το Παράρτημα II της Οδηγίας 
Πρόσβασης (2002/19/ΕΚ) περιλαμβάνει τα εξής: 

«Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο 

1. Στοιχεία δικτύου στα οποία παρέχεται η πρόσβαση 
που καλύπτει ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους 

β) Πρόσβαση στη μη φωνητική περιοχή του φάσματος 
συχνοτήτων ενός τοπικού βρόχου, στην περίπτωση με¬ 
ριζόμενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο 

2. Πληροφορίες που αφορούν τις θέσεις των τόπων φυ¬ 
σικής πρόσβασης, και την διαθεσιμότητα τοπικών βρόχων 
σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου πρόσβασης. 

3. Τεχνικές προϋποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση 
και τη χρήση τοπικών βρόχων, συμπεριλαμβανομένων 
των τεχνικών χαρακτηριστικών του ανεστραμμένου με¬ 
ταλλικού ζεύγους στον τοπικό βρόχο. 

4. Διαδικασίες παραγγελιών , μετάβασης μεταξύ υπη¬ 
ρεσιών και παροχής υπηρεσιών, περιορισμοί χρήσης. 

Β. Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης 

1. Πληροφορίες σχετικά με τα Δικτυακά Κέντρα του 
κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης. 
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2. Δυνατότητες συνεγκατάστασης στα Δικτυακά Κέ¬ 
ντρα που αναφέρονται στο σημείο 1 (συμπεριλαμβανο- 
μένης της φυσικής συνεγκατάστασης και, ενδεχομένως, 
της απομακρυσμένης και της εικονικής συνεγκατάστα- 
σης). 

3. Χαρακτηριστικά εξοπλισμού: περιορισμοί, εφόσον 
υπάρχουν, στον εξοπλισμό που μπορεί να συνεγκατα- 
σταθεί. 

4. Θέματα ασφαλείας: μέτρα που λαμβάνονται από τον 
κοινοποιημένο φορέα εκμετάλλευσης για την ασφάλεια 
των χώρων του. 

5. Προϋποθέσεις πρόσβασης για το προσωπικό αντα¬ 
γωνιστικών φορέων εκμετάλλευσης. 

6. Προδιαγραφές ασφαλείας. 

7. Κανόνες για τη διάθεση χώρου στις περιπτώσεις 
όπου ο χώρος συνεγκατάστασης είναι περιορισμένος. 

8. Προϋποθέσεις για την επιθεώρηση, από τους δικαι¬ 
ούχους, των χώρων στους οποίους διατίθεται φυσική 
συνεγκατάσταση ή των Δικτυακών Κέντρων όπου η 
συνεγκατάσταση δεν έχει γίνει δεκτή λόγω έλλειψης 
χωρητικότητας. 

Γ. Συστήματα Πληροφοριών 

Προϋποθέσεις πρόσβασης στα συστήματα λειτουργι¬ 
κής υποστήριξης, στα συστήματα πληροφοριών ή στις 
βάσεις δεδομένων του κοινοποιημένου φορέα εκμε¬ 
τάλλευσης για προπαραγγελία, παραγγελία, παροχή 
υπηρεσιών, συντήρηση και επισκευή και τιμολόγηση. 

Δ. Προϋποθέσεις παροχής 

1. Προθεσμία ανταπόκρισης στις αιτήσεις παροχής 
υπηρεσιών και ευκολιών, συμφωνίες επιπέδου υπηρεσι¬ 
ών, επιδιόρθωση σφαλμάτων, διαδικασίες αποκατάστα¬ 
σης του κανονικού επιπέδου υπηρεσιών και παράμετροι 
ποιότητας υπηρεσιών. 

2. Τυποποιημένοι όροι συμβάσεως, συμπεριλαμβανομέ- 
νης, ανάλογα με την περίπτωση, αποζημίωσης, σε περί¬ 
πτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών. 

3. Τιμές ή τρόποι τιμολόγησης για κάθε προαναφερό- 
μενο χαρακτηριστικό, λειτουργία και ευκολία. 

Ε. Σχέδιο Συμφωνιών Βασικού Επιπέδου Υπηρεσιών 
(Βαείσ δαη/ίοσ ΕβνθΙ ΑρΓθθπίθηΙ)». 

7.Στα πλαίσια της υποχρέωσης παροχής Πρόσβασης 
και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου (Κεφάλαιο Α, Κα¬ 
νονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (ί)), ο ΟΤΕ φέρει 
τις ακόλουθες υποχρεώσεις: « 

(1) Διατήρηση της υποχρέωσης παροχής πρόσβασης 
σε μεταλλικούς τοπικούς βρόχους και υποβρόχους με 
τη μορφή της πλήρως αδεσμοποίητης και της μεριζό¬ 
μενης πρόσβασης. 

(2) Υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε συναφείς ευ¬ 
κολίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την αποτελεσματι¬ 
κή υλοποίηση της πλήρως και μεριζόμενης πρόσβασης 
στον τοπικό βρόχο όπως η συνεγκατάσταση και τα 
συνδετικά καλώδια .{...}. 

(3) Ο ΟΤΕ πρέπει - στα πλαίσια της παροχής αδεσμο¬ 
ποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο - να χορηγεί 
ελεύθερη πρόσβαση σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα 
ή άλλες βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για 
τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των υπηρεσιών 
εικονικού δικτύου. Επιπλέον ο ΟΤΕ υποχρεούται να πα¬ 
ρέχει πρόσβαση σε όλα τα συστήματα λογισμικού που 
είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση ισότιμου αντα¬ 
γωνισμού στην παροχή των υπηρεσιών. 


(4) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να διαπραγματεύεται με καλή 
πίστη και να ικανοποιεί όλα τα εύλογα αιτήματα των 
παροχών αναφορικά με επιπρόσθετα προϊόντα πρόσβα¬ 
σης, συνεγκατάστασης και συναφείς ευκολίες. 

(5) Ο ΟΤΕ δεν δύναται να ανακαλεί την ήδη χορηγη- 
θείσα πρόσβαση στον τοπικό βρόχο ή / και σε συναφείς 
ευκολίες. 

(6) Ο ΟΤΕ πρέπει να ικανοποιεί αιτήματα για μετάβαση 
μεταξύ των ακόλουθων υπηρεσιών (οι διαδικασίες της 
μετάβασης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην σχετι¬ 
κή Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης, 
βλέπε κατωτέρω αναφορικά με τις υποχρεώσεις δια¬ 
φάνειας): 

• Από την Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (χονδρικές 
υπηρεσίες χϋδί) στην Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον 
τοπικό βρόχο (πλήρη ή μεριζόμενη). 

• Από την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον τοπικό βρό¬ 
χο (πλήρη ή μεριζόμενη) στην Χονδρική Ευρυζωνική Πρό¬ 
σβαση (χονδρικές υπηρεσίες χϋ31_)). 

• Από τη μεριζόμενη πρόσβαση στην πλήρως αδε¬ 
σμοποίητη πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους και υπο¬ 
βρόχους. 

• Από την πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στη με¬ 
ριζόμενη πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους και υποβρό¬ 
χους. 

(7) Ο ΟΤΕ εκπληρώνει τις ως άνω (1-6) υποχρεώσεις 
πλήρως και μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβασης 
στον τοπικό του βρόχο και τις συναφείς εγκαταστάσεις, 
υπό όρους ισότιμου, εύλογου και έγκαιρου χαρακτή¬ 
ρα. 

(8) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να συνάψει Συμφωνίες Επιπέ¬ 
δου Υπηρεσίας (δαη/ίσα ΕβνσΙ ΑρίΌθπισηΙε (δΕΑε)) για 
όλα τα προϊόντα, και για όλες τις διαδικασίες όπως 
παροχή των υπηρεσιών και αποκατάσταση βλαβών. Οι 
εν λόγω Συμφωνίες θα πρέπει να περιέχουν συγκεκρι¬ 
μένες ρήτρες και όρους αναφορικά με την ευθύνη των 
μερών οι οποίες και θα λειτουργούν ως κίνητρο για την 
συμμόρφωση των μερών με αυτά. Η βασική/ ελάχιστη 
ποιότητα των παραμέτρων υπηρεσιών (Βασικό Επίπε¬ 
δο Συμφωνιών Υπηρεσιών (Βασικό 3Ι_Α)) καθώς και οι 
σχετικές οικονομικές ρήτρες ή όροι αναφορικά με την 
ευθύνη των μερών που θα ισχύουν σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του Βασικού δΙ_Α, 
θα πρέπει να αποτελούν μέρος της βασικής λίστας 
των περιεχομένων της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς 
που θα δημοσιεύεται από τον ΟΤΕ, σύμφωνα με την 
παρούσα. 

(9) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να διαπραγματεύεται με καλή 
πίστη όλα τα εύλογα αιτήματα αναφορικά με την παρο¬ 
χή Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρεσιών (δΕΑε) “πέραν του 
Βασικού” (Αάναησαά δΙ_Αε). Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕΤΤ 
θα προβεί σε διάλογο με τον ΟΤΕ προκειμένου να δια¬ 
μορφώσει το εύρος και τις ρήτρες των εν λόγω δΕΑε.» 

8. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, (Κεφάλαιο Α, 
Κανονιστικές Υποχρεώσεις περίπτωση (ί), παράγραφος 
(2) «Η υποχρέωση παροχής συνεγκατάστασης, περιλαμ¬ 
βάνει τη φυσική συνεγκατάσταση , την απομακρυσμέ¬ 
νη συνεγκατάσταση και την εικονική συνεγκατάσταση. 
Μέσω της συνεγκατάστασης ο εναλλακτικός πάροχος 
δύναται να εγκαταστήσει τον κατάλληλο εξοπλισμό 
προκειμένου να διασυνδέσει τους αδεσμοποίητους το¬ 
πικούς βρόχους με το δίκτυο του μέσω ιδίας υποδομής 
ή μέσω υποδομής παρόχου της επιλογής του. Οι ειδικές 
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μορφές όλων των επιλογών συνεγκατάστασης πρέπει 
να δημοσιεύονται ως μέρος της Προσφοράς Αναφοράς 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (ΒοίθΐΌΠοθ ΙΙηδυπάΙίηρ ΟίΐθΓ 
(ΒυΟ)), την οποία υποχρεούται να δημοσιεύει ο ΟΤΕ 
σύμφωνα με την παρούσα». 

9. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, (Κεφάλαιο Α, 
περίπτωση (ί), παράγραφος (6) «οι διαδικασίες της με¬ 
τάβασης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην σχετική 
Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης» την 
οποία οφείλει να υποβάλει στην ΕΕΤΤ ο ΟΤΕ με βάση 
την υποχρέωση διαφάνειας. Παράλληλα οι διαδικασίες 
μετάβασης μεταξύ υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στο 
ελάχιστο περιεχόμενο της Προσφοράς Αναφοράς όπως 
αυτό έχει καθορισθεί στο Παράρτημα I της ως άνω 
απόφασης της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το Παράρτημα II του 
ν. 3431/2006 και το Παράρτημα II της Οδηγίας Πρόσβα¬ 
σης (2002/19/ΕΚ), παράγραφος Α. 4. Εξάλλου, στην ίδια 
διάταξη αναφέρεται ρητά ότι «Στις περιπτώσεις εκείνες 
όπου αιτήματα για ΑΠΤΒ σχετίζονται και με αιτήματα 
φορητότητας ο ΟΤΕ θα πρέπει να εξασφαλίζει, στο μέ¬ 
τρο που τον αφορά, την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών 
προς τον τελικό χρήστη.» 

10. Με την υπ’ αριθμ. 420/33/2.2.2007 απόφασή της, 
αναφορικά με την «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση 
αιτημάτων μετάβασης από τις υπηρεσίες Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 
στον Τοπικό Βρόχο / Μεταβατική Εφαρμογή Διαδικα¬ 
σιών Μετάβασης», (ΦΕΚ 218/Β/22.2.2007), η ΕΕΤΤ όρισε 
διαδικασίες μετάβασης από τη χονδρική ευρυζωνική 
πρόσβαση στην πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον 
τοπικό βρόχο με μεταβατικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στη σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ (πα¬ 
ράγραφο 3 και 5), οι ορισθείσες διαδικασίες «θα ισχύ- 
σουν μέχρι την έγκριση και δημοσίευση από την ΕΕΤΤ 
της Προσφοράς Αναφοράς Πλήρως και Μεριζόμενης 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και 
Υποβρόχο του ΟΤΕ». Στην ίδια απόφαση (παράγραφος 
5), ορίζεται ρητά ότι η έκδοσή της «δεν περιορίζει σε 
τίποτα την ΕΕΤΤ, κατά τη λήψη απόφασης αναφορικά 
με την Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβα¬ 
σης στον Τοπικό Βρόχο και Υποβρόχο και τις συνα¬ 
φείς εγκαταστάσεις του ΟΤΕ, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/30.5.2006». 

11. Δεδομένου ότι ο ΟΤΕ επικαλέστηκε τεχνικούς λό¬ 
γους βάσει των οποίων ο απαιτούμενος χρόνος αποτε¬ 
λεσματικής υλοποίησης της ΑΠ ΕΕΤΤ 420/033/2.2.2007 
αρχικά εκτιμάται σε πέντε (5) μήνες, στα πλαίσια σχετι¬ 
κής ακρόασης ενώπιον Επιροπής Ακροάσεων της ΕΕΤΤ 
με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων υπέβαλε, 
κατόπιν αιτήματος της ΕΕΤΤ, εναλλακτική «Πρόταση για 
την ενδιάμεση διαδικασία κατάργησης υπηρεσίας ΑΡΥΣ 
και παροχής Το. Β» η οποία διαφοροποιείται από την 
επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 420/033/2.2.2007, 
ιδίως ως προς το ότι δεν παρέχει αυτοματοποιημένη 
διαδικασία ενημέρωσης μέσω των πληροφοριακών συ¬ 
στημάτων ΟΤΕ ΑΕ, ενώ παράλληλα η ενημέρωση του 
Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου από τον οποίο παρέχεται η 
υπηρεσία Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΡΥΣ (Τ.Π 
1), για τη διακοπή της υπηρεσίας, γίνεται από τον Τη¬ 
λεπικοινωνιακό Πάροχο στον οποίο παρέχεται Πλήρως 
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (Τ.Π.2), 
(και όχι αυτοματοποιημένα από το πληροφοριακό σύ¬ 
στημα του ΟΤΕ και με δική του επιμέλεια). Εντούτοις η 


προταθείσα εναλλακτική διαδικασία σύμφωνα με τον 
ΟΤΕ εξασφαλίζει ότι η παροχή της υπηρεσίας ΑΡΥΣ 
από τον αιτούμενο τοπικό βρόχο δεν θα αποτελεί λόγο 
απόρριψης του αιτήματος αδεσμοποίητης πρόσβασης 
στον συγκεκριμένο τοπικό βρόχο, καθώς και ότι ελαχι¬ 
στοποιείται ο χρόνος διακοπής υπηρεσίας του τελικού 
συνδρομητή, αναφορικά με το τμήμα της υπηρεσίας 
που αφορά στον ΟΤΕ. Κατόπιν των ανωτέρω η ΕΕΤΤ 
με την Απόφασή της υπ’ αριθμ. 427/46/22.3.2007 προέ- 
βη σε τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 
420/033/2.2.2007 «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση 
Αιτημάτων Μετάβασης από τις υπηρεσίες Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 
στον Τοπικό Βρόχο / Πιλοτική Εφαρμογή Διαδικασιών 
Μετάβασης», (ΦΕΚ 218/Β/22.2.2007), με την προσθήκη, 
στο τέλος της, της ακόλουθης μεταβατικής διάταξης: 
«Ο ΟΤΕ δικαιούται, μέχρι την ολοκλήρωση της προσαρ¬ 
μογής των πληροφοριακών του συστημάτων προκει- 
μένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρούσας, να 
θέσει σε εφαρμογή «Ενδιάμεση Διαδικασία Κατάργησης 
υπηρεσίας ΑΡΥΣ και παροχής (πλήρως αδεσμοποίητου) 
ΤοΒ», όπως αυτή περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα I 
και II της παρούσας.» 

12. Ακολούθως με την υπ’ αριθμ. 428/038/29.3.2007 
απόφαση της ΕΕΤΤ «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση 
αιτημάτων μετάβασης από τις Υπηρεσίες Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην Μεριζόμενη Αδεσμο¬ 
ποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο», η ΕΕΤΤ όρισε, 
κατ’ αντιστοιχία των αναφερόμενων στην ΑΠ ΕΕΤΤ 
427/46/22.3.2007, ενδιάμεση διαδικασία κατάργησης 
υπηρεσίας ΑΡΥΣ και παροχής Μεριζόμενου Τοπικού 
Βρόχου. 

13. Οι ως άνω «ενδιάμεσες» διαδικασίες μετάβασης 
θα εφαρμοσθούν μέχρι την υλοποίηση από τον ΟΤΕ 
όλων των αναγκαίων ενεργειών στα πληροφοριακά του 
συστήματα, (ή την κατασκευή νέων πληροφοριακών 
συστημάτων) που απαιτούνται για την εφαρμογή των 
διαδικασιών μετάβασης που ορίζονται στην παρούσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφο 2 αυτής. 

14. Το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο που πρέ¬ 
πει να συμπεριληφθεί στην Προσφορά Αναφοράς του 
ΟΤΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω, στην πα¬ 
ράγραφο 6 της παρούσας, περιλαμβάνει (Στοιχείο Δ.3 
Παραρτήματος I), «Τιμές ή τρόπους τιμολόγησης για 
κάθε χαρακτηριστικό, λειτουργία και ευκολία του Πα¬ 
ραρτήματος I της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006. Περαιτέρω 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ίδια απόφαση (Κε¬ 
φάλαιο Α, περίπτωση (ίϋ) παράγραφος (1), η Προσφορά 
Αναφοράς την οποία οφείλει να δημοσιεύει ο ΟΤΕ στα 
πλαίσια της υποχρέωσης διαφάνειας, θα πρέπει να είναι 
επαρκώς αναλυτική, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
οι επιχειρήσεις δεν θα εξαναγκάζονται να πληρώνουν 
για ευκολίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για τις 
αιτούμενες υπηρεσίες. Η εν λόγω Προσφορά Αναφοράς 
περιλαμβάνει περιγραφή των σχετικών προσφορών ανά 
στοιχείο σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, και περι¬ 
γραφή των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, συμπε¬ 
ριλαμβανομένων των τιμών. Οι εν λόγω «τιμές / Τρόποι 
Τιμολόγησης» για κάθε χαρακτηριστικό, λειτουργία και 
ευκολία τα οποία υποχρεούται να παρέχει ο ΟΤΕ, δυνά¬ 
μει του καθορισμού του ως ΣΙΑ στην εθνική αγορά Χον¬ 
δρικής Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως 
και μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους 
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και υποβρόχους, δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, και 
τα οποία πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στην δη- 
μοσιευτέα Προσφορά Αναφοράς, οφείλουν να συνάδουν 
με τις Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης 
που υπέχει δυνάμει της προαναφερθείσας απόφασης. 
Περαιτέρω, κατά την εφαρμογή τους ο ΟΤΕ οφείλει να 
τηρεί την υποχρέωση αμεροληψίας η οποία του επιβάλ¬ 
λεται δυνάμει της ιδίας ως άνω απόφασης. 

15. Ειδικότερα σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α. Κανονιστι¬ 
κές Υποχρεώσεις, περίπτωση (ν) της ως άνω απόφασης, 
ο ΟΤΕ φέρει τις κάτωθι υποχρεώσεις Ελέγχου τιμών 
και κοστολόγησης: 

«1. Υποχρέωση να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές 
πρόσβασης στον αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο βάσει 
της μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξη- 
τικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων 
(ΜΜΕΚ/ΤΚ (ΕΠΑΙΟ/ΟυΓΓθπί ΟοεΙ)). Οι προτεινόμενες από 
τον ΟΤΕ τιμές τελούν υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ. Οι εν 
λόγω τιμές θα εξάγονται από ένα μοντέλο Τορ-άοννπ” 
για υπηρεσίες αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό 
βρόχο (μηνιαία τέλη και τέλη ενεργοποίησης και κατάρ¬ 
γησης για την πλήρη και μεριζόμενη πρόσβαση στον 
τοπικό βρόχο και υποβρόχο) καθώς και από όοΐίοιτι-υρ 
μεθόδους για τις συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκα- 
τάσταση , και υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον έξι 
(6) μήνες πριν από το χρόνο στον οποίο προτείνεται 
από τον ΟΤΕ να εφαρμοσθούν. 

2. Η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί το δικό της μο¬ 
ντέλο όοΙΙοππ-υρ (εισάγοντας σε αυτό κριτήρια όπως 
αποτελεσματικότητα, ζητήματα οικονομιών κλίμακας 
που επιδρούν στα κόστη κλπ.) προκειμένου να ελέγχει 
τα αποτελέσματα του ίορ-άοννπ μοντέλου του ΟΤΕ. Τ α 
αποτελέσματα του όοΙΙοπι υρ μοντέλου της ΕΕΤΤ δύ- 
ναται να διασταυρώνονται και με αποτελέσματα από 
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Κατόπιν τούτων, η ΕΕΤΤ 
θα δύναται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση των 
αποτελεσμάτων του μοντέλου Ιορ-άοννπ. Για τις περι¬ 
πτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ επαρκή 
στοιχεία τιμολόγησης από τα μοντέλα Ιορ-άοννπ ή/ και 
όοΙΙοιτι υρ εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου 
(δηλ. τουλάχιστον έξι μήνες πριν από το χρόνο στον 
οποίο προτείνεται από τον ΟΤΕ να εφαρμοσθούν), η 
ΕΕΤΤ δύναται να ανατρέχει άμεσα στο δικό της μοντέλο 
όοΙΙοιτι-υρ (χρησιμοποιώντας τιμές για τις παραμέτρους 
των μοντέλων οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία που 
παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς).» 

16. Στην παράγραφο 3 του Κεφαλαίου Α, Κανονιστι¬ 
κές Υποχρεώσεις, περίπτωση (ν) της ως άνω απόφασης 
περιλαμβάνεται Μεταβατική Διάταξη σύμφωνα με την 
οποία: «Εως ότου υλοποιηθούν πλήρως οι υποχρεώσεις 
που επιβάλλονται στον ΟΤΕ με την παρούσα απόφαση, 
διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 
3431/2006 οι υφιστάμενες υποχρεώσεις κοστολόγησης 
του ΟΤΕ.» 

17. Με την υπ’ αριθμ. 418/016/19.1.2006 απόφαση της 
ΕΕΤΤ δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα του κοστολο- 
γικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της 
Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2006 (με απολογιστικά 
στοιχεία 2004) και ορίσθηκαν Προσωρινά τιμολόγια για 
το έτος 2007. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εν 
λόγω απόφαση, η ΕΕΤΤ, εκτιμώντας ότι (παράγραφος 
28 του αιτιολογικού), για τον έλεγχο κοστοστρέφειας 
των τιμών που θα ισχύσουν το έτος 2007, παρά τις 


επανειλημμένες κλήσεις του από την ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ δεν 
είχε υποβάλει στην ΕΕΤΤ τα προτεινόμενα για το έτος 
2007 τιμολόγια των υπηρεσιών του, συνοδευμένα από 
όλα τα αναγκαία στοιχεία που αφορούν στη διενέργεια 
κοστολογικού ελέγχου για το έτος 2007 (απολογιστικά 
2005), τα οποία όφειλε να έχει υποβάλει μέχρι τον Ιούλιο 
του 2006, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ιδίως το 
άρθρο 4 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 277/64/28.2.2003, 
και το άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 3431/2006, καθώς και τις 
αντίστοιχες διατάξεις των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ επί 
Ανάλυσης Αγορών), όρισε προσωρινά τιμολόγια σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 5 και 
8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 277/64/2003, το άρθρο 68 παρ. 1 του 
ν.3431/2006 και το άρθρο 45 παρ. 5 του ίδιου, τα οποία 
ισχύουν από τη θέση σε ισχύ της εν λόγω απόφασης με 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και μέχρι την ολοκλήρωση του κοστολογικού ελέγχου 
2007 για τον προσδιορισμό των κοστοστρεφών τιμολο¬ 
γίων του εν λόγω έτους με τη λήψη σχετικής απόφασης 
της ΕΕΤΤ. Ως προσωρινά τιμολόγια για το έτος 2007 
ορίστηκαν για τις υπηρεσίες αδεσμοποίητης πρόσβα¬ 
σης στον τοπικό βρόχο και τις συναφείς ευκολίες τα 
αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου 2006, όπως 
αυτά περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο II της εν λόγω 
απόφασης. 

18. Ενόψει των ανωτέρω, η παρούσα Προσφορά και 
ειδικότερα το Κεφάλαιο 4 αυτής δεν περιλαμβάνει συ¬ 
γκεκριμένα τιμολόγια, αλλά «Τρόπους τιμολόγησης» των 
επιμέρους υπηρεσιών ΑΠΤΒ / συνεγκατάστασης και λοι¬ 
πών συναφών ευκολιών, όπως αυτοί προέκυψαν κατά 
τον τελευταίο κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην υπ’αριθ. ΑΠ ΕΕΤΤ 418/016/ 
19.1.2006. Αναφορικά με τις τιμές για τις υπηρεσίες αδε¬ 
σμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και τις συ¬ 
ναφείς ευκολίες ισχύουν προσωρινά, τα τιμολόγια που 
ορίσθηκαν με την ως άνω απόφαση για το έτος 2007 
σύμφωνα με τα εκεί αναφερόμενα. Σε κάθε περίπτωση 
και δυνάμει του άρθρου 45 παρ. 5 του ν. 3431/2006, «Η 
μη υποβολή στοιχείων ή η μη προσήκουσα αιτιολόγηση 
των τιμών από τον υπόχρεο ή η υπαίτια μη έγκαιρη 
υιοθέτηση από αυτόν τυχόν επιβαλλόμενων από την 
Ε.Ε.Τ.Τ τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 
δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση εφαρμογής 
των συγκεκριμένων τιμών σε χρόνο που αρχικά έχει 
υποδείξει η ΕΕΤΤ και σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.» 

19. Το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο που πρέπει 
να συμπεριληφθεί στην σχετική Προσφορά Αναφοράς 
του ΟΤΕ, όπως αυτό έχει καθορισθεί στο Παράρτημα I 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/12/2006, σύμφωνα με το Παράρτημα 
II του ν. 3431/2006 και το Παράρτημα II της Οδηγίας 
Πρόσβασης (2002/19/ΕΚ) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

«Δ. Προϋποθέσεις παροχής 

1. Προθεσμία ανταπόκρισης στις αιτήσεις παροχής 
υπηρεσιών και ευκολιών, συμφωνίες επιπέδου υπηρεσι¬ 
ών, επιδιόρθωση σφαλμάτων, διαδικασίες αποκατάστα¬ 
σης του κανονικού επιπέδου υπηρεσιών και παράμετροι 
ποιότητας υπηρεσιών. 

2. Τυποποιημένοι όροι συμβάσεως, συμπεριλαμβανομέ- 
νης, ανάλογα με την περίπτωση, αποζημίωσης, σε περί¬ 
πτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών. 

{ ..· } . 

Ε. Σχέδιο Συμφωνιών Βασικού Επιπέδου Υπηρεσιών 
(Βαείο ΒοΓνίοθ ΕονοΙ ΑρΓθΘίτίθηΙ)». 
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Παράλληλα στα πλαίσια της υποχρέωσης πρόσβασης 
και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου η οποία επιβάλλε¬ 
ται στον ΟΤΕ ως Οργανισμό με ΣΙΑ στη σχετική εθνική 
αγορά Χονδρικής Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
(πλήρως και μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς 
βρόχους και υποβρόχους, σύμφωνα με το το Κεφάλαιο 
Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (ί) της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 388/012/2006 και συγκεκριμένα την παράγραφο, 
(7): «Ο ΟΤΕ υποχρεούται να συνάψει Συμφωνίες Επιπέ¬ 
δου Υπηρεσίας (δθΓνίοβ ΙθνβΙ ΑρΓθβπιβηΙδ (3Ι_Αε)) για 
όλα τα προϊόντα, και για όλες τις διαδικασίες όπως 
παροχή των υπηρεσιών και αποκατάσταση βλαβών. Οι 
εν λόγω Συμφωνίες θα πρέπει να περιέχουν συγκεκρι¬ 
μένες ρήτρες και όρους αναφορικά με την ευθύνη των 
μερών οι οποίες και θα λειτουργούν ως κίνητρο για την 
συμμόρφωση των μερών με αυτά. Η βασική/ ελάχιστη 
ποιότητα των παραμέτρων υπηρεσιών (Βασικό Επίπε¬ 
δο Συμφωνιών Υπηρεσιών (Βασικό 51Α)) καθώς και οι 
σχετικές οικονομικές ρήτρες ή όροι αναφορικά με την 
ευθύνη των μερών που θα ισχύουν σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του Βασικού 31Α, 
θα πρέπει να αποτελούν μέρος της βασικής λίστας 
των περιεχομένων της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς 
που θα δημοσιεύεται από τον ΟΤΕ, σύμφωνα με την 
παρούσα.» 

2Θ.Οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ για παροχή πλήρως 
αδεσμοποίητης και μεριζόμενης πρόσβασης και αντί¬ 
στοιχα η υποχρέωση πρόβλεψης οικονομικών ρητρών 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις 
των Βασικών Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρεσιών ισχύουν 
και στην περίπτωση πλήρως και μεριζόμενης πρόσβα¬ 
σης στον τοπικό υποβρόχο, δεδομένου ότι η ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/2006 δεν διακρίνει, ούτε εξαιρεί τη σχετική 
υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι ο ΟΤΕ δεν υπέβαλε βασι¬ 
κή/ελάχιστη ποιότητα των παραμέτρων των υπηρεσιών 
καθώς και σχετικές οικονομικές ρήτρες για την παροχή 
πλήρους και μεριζόμενης πρόσβασης στον υποβρόχο, 
και για το λόγο αυτό η σχετική πρόταση που υπέβαλε 
για τον τοπικό βρόχο εφαρμόζεται δυνάμει της παρού¬ 
σας και για την περίπτωση του υποβρόχου, μέχρι την 
υποβολή από τον ΟΤΕ και έγκριση από την ΕΕΤΤ ειδικών 
διατάξεων για τον υποβρόχο, σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 5 της παρούσας.. 

21. Σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, (Παράρτη¬ 
μα I, παράγραφος Δ.2) στο ελάχιστο υποχρεωτικό περι¬ 
εχόμενο της Προσφοράς Αναφοράς πρέπει να περιλαμ¬ 
βάνονται οι Τυποποιημένοι Όροι Συμβάσεως. Περαιτέρω 
στο Κεφάλαιο Α, περίπτωση (μ) παράγραφος 1, τέταρτο 
εδάφιο της ως άνω απόφασης ορίζεται ότι: «Κατά την 
παροχή υπηρεσιών αδεσμοποίητης τοπικής πρόσβασης, 
δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστε¬ 
ρήσεις, σύζευξη υπηρεσιών ή ευκολιών (εκτός και εάν 
αυτή δικαιολογείται με βάση τεχνικούς λόγους), καθώς 
και αδικαιολόγητα επαχθείς συμβατικοί όροι». Σύμφωνα 
με την ίδια ως άνω απόφαση, Κεφάλαιο Α, περίπτωση (ί) 
παράγραφος 6, ο ΟΤΕ, οφείλει να εκπληρώνει τις εκεί 
επιβαλλόμενες υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης 
ειδικών ευκολιών δικτύου, αναφορικά με την πλήρως 
αδεσμοποίητη και μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό 
του βρόχο και τις συναφείς ευκολίες, υπό όρους ισότι¬ 
μου, εύλογου και έγκαιρου χαρακτήρα. 

22. Επισημαίνεται ότι ο ΟΤΕ δεν υπέβαλε, αν και 
εκλήθη προς τούτο από την ΕΕΤΤ, (σχετ. κγ) σχέδιο 


της «Τυποποιημένης Σύμβασης» (ΑΠΤΒ καθώς και για 
τις επιμέρους μορφές Συνεγκατάστασης) την οποία 
θα υπογράφει με τους Τ.Π. Η παράλειψη του ΟΤΕ να 
υποβάλει προς έγκριση σχέδιο τυποποιημένης σύμβα¬ 
σης καθιστά αναγκαία μεγαλύτερη παρέμβαση από την 
ΕΕΤΤ προκειμένου να καθοριστούν οι γενικές αρχές που 
θα διέπουν τους όρους της εν λόγω σύμβασης και να 
αποφευχθούν οι αδικαιολόγητα επαχθείς συμβατικοί 
όροι και οι ενδυνάμει καταχρηστικές διατάξεις. Οι όροι 
της εν λόγω σύμβασης θα διέπονται εκ των γενικών 
αρχών των παραγράφων 1.4-1.10 της Προσφοράς, όπως 
τροποποιούνται με την παρούσα.» 

23. Ο Κανονισμός 2887/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 
2000, σχετικά με την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον 
Τοπικό Βρόχο (εφεξής ο Κανονισμός), διατηρείται εν 
ισχύ δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των 
κοινοτικών κανονιστικών πράξεων που καταργούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 26 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (Οδη¬ 
γία Πλαίσιο). Οπως ρητά διευκρινίζεται στο σημείο 43 
του Προοιμίου της εν λόγω Οδηγίας «Η Επιτροπή θα 
πρέπει να παρακολουθεί τη μετάβαση από το υφιστά¬ 
μενο πλαίσιο στο νέο πλαίσιο, ιδιαιτέρως, δύναται, σε 
εύθετο χρόνο, να υποβάλει πρόταση για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2887/2000 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 
2000, για την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρό¬ 
χο». Σύμφωνα με το άρθρο 249 (πρώην άρθρο 189) της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κανονισμός έχει 
γενική ισχύ. Είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του 
και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος Μέλος. Ο Κανονισμός 
θεσπίζει εναρμονισμένους όρους για την αδεσμοποίη¬ 
τη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, ώστε να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστική παροχή ευρέως φάσματος υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στα πλαίσια αυτά επιβάλ¬ 
λεται στους Κοινοποιημένους Φορείς Εκμετάλλευσης η 
υποχρέωση να παρέχουν σε τρίτους πληροφορίες και 
αδεσμοποίητη πρόσβαση με τους ίδιους όρους και με 
την ίδια ποιότητα που το πράττουν προκειμένου για 
τις δικές τους υπηρεσίες, ή τις συνδεδεμένες με αυ¬ 
τούς εταιρίες. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, 
εδάφιο 1 του Κανονισμού, από τις 31 Δεκεμβρίου 2000, 
οι Κοινοποιημένοι Φορείς Εκμετάλλευσης ικανοποιούν 
υπό διαφανείς, δίκαιους και ισότιμους όρους τις εύλογες 
αιτήσεις των Δικαιούχων για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 
στους Τοπικούς τους Βρόχους και τις Συναφείς Εγκα¬ 
ταστάσεις. Οι σχετικές αιτήσεις απορρίπτονται μόνο 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων σχετικών με το τεχνικώς 
εφικτό ή την ανάγκη διατήρησης της ακεραιότητας του 
δικτύου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (σημείο 11 προοι¬ 
μίου), οι κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης για 
τον τοπικό βρόχο και τις συναφείς εγκαταστάσεις θα 
πρέπει να είναι διαφανείς, άνευ διακρίσεων και αντι¬ 
κειμενικοί, προκειμένου να διασφαλίζεται δίκαιη αντι¬ 
μετώπιση. Επιπλέον, οι κανόνες τιμολόγησης θα πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι ο φορέας παροχής του Τοπικού 
Βρόχου είναι σε θέση να καλύπτει το αντίστοιχο κόστος 
του και να έχει επιπλέον μια εύλογη απόδοση, ώστε να 
εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και αναβάθ¬ 
μιση της τοπικής υποδομής πρόσβασης. Στα πλαίσια 
αυτά επιβάλλεται στους Κοινοποιημένους Φορείς Εκμε¬ 
τάλλευσης να χρεώνουν την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 
στον Τοπικό Βρόχο και στις Συναφείς Εγκαταστάσεις 
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με βάση το κόστος (άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κα¬ 
νονισμού). Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού, η εθνική κανονιστική αρχή, (εν προκειμένω 
η Ε.Ε.Τ.Τ.), μεριμνά ώστε η τιμολόγηση της Αδεσμο- 
ποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο να ευνοεί την 
ύπαρξη δίκαιων και βιώσιμων συνθηκών ανταγωνισμού. 
Στα πλαίσια αυτά διαθέτει την εξουσία α) να επιβάλλει 
αλλαγές στην προσφορά αναφοράς για αδεσμοποίητη 
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και για συναφείς εγκατα¬ 
στάσεις, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, όπου αυτές 
οι αλλαγές δικαιολογούνται, β) να απαιτεί από τους 
Κοινοποιημένους Φορείς Εκμετάλλευσης την παροχή 
πληροφοριών σχετικών με την εφαρμογή του παρόντος 
Κανονισμού. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρα¬ 
πάνω άρθρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να παρεμβαίνει με δική 
της πρωτοβουλία, όπου συντρέχει λόγος, προκειμένου 
να διασφαλίσει την αποφυγή διακρίσεων, τον ισότιμο 
ανταγωνισμό, την οικονομική αποτελεσματικότητα και 
το μέγιστο όφελος για τους χρήστες. 

24. Ο ΟΤΕ, με το ως άνω σχετ. κβ υπέβαλε στην ΕΕΤΤ 
την πρότασή του σχετικά με την Προσφορά Αναφοράς 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και τις 
συναφείς ευκολίες. Η Προσφορά ετέθη σε δημόσια δι- 
αβούλευση από 28.9.2006 μέχρι 23.10.2006, σύμφωνα 
με το άρθρο 17 του ν. 3431/2006, και τα αποτελέσματά 
της δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, πλην 
των απαντήσεων των μερών οι οποίες χαρακτηρίσθη¬ 
καν ως εμπιστευτικές (επιστολή νίνοάί ΤοΙοοοπι υπ’αριθ. 
38292/24.10.2006), την 19.12.2006. 

25. Η ΕΕΤΤ προέβη σε έλεγχο συμμόρφωσης της ως 
άνω Προσφοράς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση 388/012/2006, (Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές Υπο¬ 
χρεώσεις, περίπτωση (ίϋ), παράγραφος 2, ιδίως προ¬ 
κειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτή καλύπτει το 
ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο, όπως αυτό ορίζεται 
στο Παράρτημα I αυτής, καθώς και κατά πόσο το περι¬ 
εχόμενό της συνάδει με τις υποχρεώσεις του ΟΤΕ, που 
πηγάζουν από την κείμενη σε ισχύ νομοθεσία ηλεκτρονι¬ 
κών επικοινωνιών και ανταγωνισμού, ιδίως την απόφαση 
388/012/2006 και τον κανονισμό 2887/2000. Περαιτέρω 
ελέγχθηκε εάν η υποβληθείσα προσφορά περιλαμβά¬ 
νει επαρκείς πληροφορίες και ξεκάθαρες διαδικασίες 
καθώς και κατά πόσο μεταξύ των προτεινόμενων συμ¬ 
βατικών όρων κάποιοι είναι αδικαιολόγητα επαχθείς 
για τον Τ.Π. Ενόψει των ανωτέρω η ΕΕΤΤ επιβάλλει δια 
του παρόντος τροποποιήσεις στην υποβληθείσα από 
τον ΟΤΕ Προσφορά οι οποίες υπαγορεύονται σε συμ¬ 
μόρφωση με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την 
κείμενη εν ισχύ νομοθεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και ανταγωνισμού, ιδίως την απόφαση 388/012/2006, τον 
Κανονισμό 2887/2000 και το ν. 3431/2006 και οι οποίες 
αιτιολογούνται ειδικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο παρόν. 

Επειδή, η ΕΕΤΤ οφείλει να εξασφαλίζει την τήρηση 
των αρχών του άρθρου 3 του ν. 3431/2006 μεταξύ των 
οποίων της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της προ¬ 
στασίας του ανταγωνισμού και της αποφυγής στρέ¬ 
βλωσης της αγοράς και παράλληλα οφείλει να προάγει 
τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και 
υπηρεσιών, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον το 
οποίο μεταξύ άλλων επιτυγχάνεται εξασφαλίζοντας ότι 
οι χρήστες αποκομίζουν το μέγιστο όφελος σε επίπεδο 


επιλογών, τιμής και ποιότητας αλλά και εξασφαλίζοντας 
ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του 
ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοι¬ 
νωνιών, 

επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. α του ν. 3431/2006, 
η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια όπως ρυθμίζει «κάθε θέμα, που 
αφορά στον ορισμό και τις υποχρεώσεις παροχών με 
Σημαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές, ενεργώ¬ 
ντας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος», 

επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. κζ του ν. 
3431/2006, η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια όπως ρυθμίζει «την 
πρόσβαση και τη διασύνδεση σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος, εκδίδοντας κανονιστικές πράξεις σε όσες 
περιπτώσεις αυτό απαιτείται», 

επειδή σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. μα του ίδιου Νό¬ 
μου η ΕΕΤΤ «Εκδίδει κανονιστικές ή ατομικές πράξεις με 
τις οποίες ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια 
σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητές της.», 

επειδή, σύμφωνα με την απόφαση 388/012/2006 (Κε¬ 
φάλαιο Β) ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, 
ως επιχείρηση με ΣΙΑ υποχρεούται να εκπληρώνει όλες 
τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την εν λόγω από¬ 
φαση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική 
και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αποφασίζει: 

Α. Εγκρίνει την υποβληθείσα Προσφορά Αναφοράς 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και τις 
Συναφείς Ευκολίες του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε), με τις κάτωθι τροποποιήσεις: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ 

1. Στο Κεφάλαιο 1 της Προσφοράς, η παράγραφος 1.1 
με τίτλο «Σκοπός» αναδιατυπώνεται και συμπληρώνεται 
ως εξής: 

«Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και υπόβρόχο, η οποία 
εξειδικεύει την υποχρέωση του ΟΤΕ να παρέχει Πλήρως 
Αδεσμοποίητη και Μεριζόμενη Πρόσβαση στον Τοπικό 
Βρόχο & υποβρόχο και τις συναφείς ευκολίες, (εφεξής 
Προσφορά), με βάση την αρχή της διαφάνειας, αμερολη- 
ψίας και κοστοστρέφειας, εκδίδεται σε εφαρμογή της υπ’ 
αριθμ. 388/012/31.5.2006 ΑΠ ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 932/Β/18.7.2006), 
του ν. 3431/2006, των Οδηγιών 2002/21/ΕΚ και 2002/19/ΕΚ 
και αποτελεί αναθεώρηση της ισχύουσας Προσφορά 
Αναφοράς Πλήρως Αδεσμοποίητης και Μεριζόμενης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, όπως αυτή εγκρίθη- 
κε από την ΕΕΤΤ με τις 217/29/18.5.2001, 228/23/6.9.2001, 
238/95/14.12.2001, 253/87/21.5.2002, 277/63/28.2.2003 απο¬ 
φάσεις της». 

Οι τροποποιήσεις της παρούσας παραγράφου εισά- 
γονται προκειμένου να αποτυπώνεται σαφώς το νομικό 
πλαίσιο που διέπει την έκδοση της παρούσας Προσφο¬ 
ράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 
Βρόχο, οι προϋφιστάμενες βασικές κανονιστικές Απο¬ 
φάσεις της ΕΕΤΤ των οποίων, η παρούσα απόφαση, 
αποτελεί αναθεώρηση, καθώς και οι βασικές αρχές, τις 
οποίες με βάση το ως άνω νομικό πλαίσιο οφείλει να 
τηρεί ο ΟΤΕ κατά την εφαρμογή της. 

2. Η παράγραφος 1.2 με τίτλο «ΟΡΙΣΜΟΙ» αναδιατυ¬ 
πώνεται ως εξής: 

«Λέξεις ή φράσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην 
παρούσα Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρό¬ 
σβασης στον Τοπικό Βρόχο, έχουν την έννοια η οποία 
τους αποδίδεται στον κανονισμό 2887/2000/ΕΚ, ή στην 
περίπτωση που δεν υπάρχουν σ’ αυτόν, στο ν. 3431/2006 
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και εν γένει στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
ελλείψει δε αυτών, στο σχετικό δευτερογενές δίκαιο 
της Ευρωπάίκής'Ενωσης, ιδίως στις Οδηγίες 2002/21/ΕΚ 
και 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.». 

Σύμφωνα με το άρθρο 249 (πρώην άρθρο 189) της 
Συνθήκης της Ευρωπάίκής'Ενωσης, οι κοινοτικές οδη¬ 
γίες εφαρμόζονται σύμφωνα με την πράξη ενσωμάτω¬ 
σής τους στο εθνικό δίκαιο. Εν προκειμένω οι οδηγίες 
2002/21/ΕΚ και 2002/19/ΕΚ μεταφέρθηκαν στην εθνική 
μας νομοθεσία με το ν. 3431/2006. 

3. Στην παράγραφο 1.2 του Κεφαλαίου 1, οι ορισμοί 
τροποποιούνται ως εξής: 

3.1. Στον ορισμό με τίτλο «Ανενεργός Τοπικός Βρόχος», 
διαγράφονται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο. 

Η τροποποίηση γίνεται για λόγους ακρίβειας και προς 
αποφυγή σύγχυσης δεδομένου ότι τα διαγραφέντα 
εδάφια δεν αποδίδουν το περιεχόμενο της ορισθείσας 
έννοιας, αλλά αφορούν άλλους ορισμούς που παρατί¬ 
θενται στη συνέχεια του Κεφαλαίου 1.2. 

3.2. Ο ορισμός με τίτλο «Σχετικές Υπηρεσίες Τοπικού 
Βρόχου», αντικαθίσταται ως εξής: 

«Σχετικές υπηρεσίες Τοπικού Βρόχου : Η παροχή υπη¬ 
ρεσιών πρόσβασης σε συναφείς ευκολίες οι οποίες είναι 
αναγκαίες για την αποτελεσματική υλοποίηση της πλή¬ 
ρους και μεριζόμενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, 
όπως η Συνεγκατάσταση και τα Συνδετικά καλώδια.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους πληρότητας 
και ακρίβειας της ορισθείσας έννοιας και σε συμμόρ¬ 
φωση με την περίπτωση.(ί), παράγραφος (2) του Κε¬ 
φαλαίου Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις της ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/2006. 

3.3. Ο ορισμός με τίτλο: «Προσφορά» καθώς και ο ορι¬ 
σμός με τίτλο «Αποδοχή Προσφοράς» διαγράφονται. 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους αποφυγής 
σύγχυσης και παρερμηνειών δεδομένου ότι οι εν λόγω 
ορισμοί δεν χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Προ¬ 
σφοράς. 

3.4. Στο ορισμό με τίτλο: «Παράδοση - Παραλαβή (ΠΠ)» 
η τελευταία περίπτωση τροποποιείται ως εξής: 

«της σύνδεσης του ΚΟΙ ΟΤΕ με το ΚΟΙ Παρόχου στο 
ΦΥΠ-ΟΤΕ.» 

3.5. Οι ορισμοί με τίτλο: «Ημερομηνία Χρέωσης», «Χρό¬ 
νος Αποδοχής ΤοΒ», «Συνολικός Χρόνος Ικανοποίησης 
Αιτήματος» διαγράφονται. 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους αποφυγής 
σύγχυσης και παρερμηνειών δεδομένου ότι οι εν λόγω 
ορισμοί δεν χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Προ¬ 
σφοράς. 

3.6. Ο ορισμός με τίτλο «Φρεάτιο Υποδοχής Τ.Π (ΦΥΠ)» 
τροποποιείται ως εξής : 

«Κοινό Φρεάτιο Υποδοχής Τ.Π. (ΦΥΠ-ΟΤΕ) : Τυποποι¬ 
ημένο φρεάτιο ΟΤΕ, κατασκευασμένο βάσει προδια¬ 
γραφών ΟΤΕ για την σύνδεση & διαχείριση των ΕΞΣΚ 
- ΕΣΚΤ και του ΚΟΙ Φυσικής Συνεγκατάστασης.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους αποσαφήνιση 
του ορισμού προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του. 

3.7. Μετά τον ορισμό με τίτλο «Φρεάτιο Υποδοχής Τ.Π 
(ΦΥΠ)», όπως αυτός τροποποιείται με βάση την παρού¬ 
σα, προστίθεται ορισμός ως εξής : 

«Φρεάτιο Υποδοχής Τ.Π. (ΦΥΤΠ.): Τυποποιημένο φρεά¬ 


τιο κατασκευασμένο από τον Τ.Π. βάσει προδιαγραφών 
ΟΤΕ για την σύνδεση & διαχείριση των ΕΞΣΚ - ΕΣΚΤ 
στην περίπτωση απομακρυσμένης συνεγκατάστασης σε 
κέντρα με λιγότερους από 5000 συνδρομητές.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους πληρότητας 
και σαφήνειας του κειμένου της παρούσας Προσφο¬ 
ράς, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος 
όρος και ως εκ τούτου είναι αναγκαίος ο ορισμός του 
περιεχομένου του. 

3.8. Ο ορισμός με τίτλο: «Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο 
(ΕΞΣΚ)», τροποποιείται ως εξής: 

«Το Πολυζευγικό καλώδιο συνεστραμμένων χάλκινων 
διπλαγωγών, το οποίο συνδέει τις εγκαταστάσεις του 
Τ.Π. με το Σημείο Οριοθέτησης (ΦΥΠ ΟΤΕ/ΦΥΠ Τ.Π.).» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους αποσαφήνισης 
του ορισμού προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του. 

3.9. Ο ορισμός με τίτλο «Ενεργοποίηση ΕΣΚΤ» δια¬ 
γράφεται. 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους αποφυγής 
σύγχυσης και παρερμηνειών δεδομένου ότι ο εν λόγω 
ορισμός δεν χρησιμοποιείται στο κείμενο της Προσφο¬ 
ράς. 

3.10. Μετά τον ορισμό με τίτλο «Σύνδεσμος (Μούφα)» 
προστίθεται ορισμός ως εξής: «Αστικό Κέντρο (ΑΚ): Τα 
κέντρα του ΟΤΕ στα οποία είναι εγκατεστημένοι οι 
κατανεμητές ΟΤΕ». 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους πληρότητας 
και σαφήνειας του κειμένου της παρούσας Προσφο¬ 
ράς, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος 
όρος και ως εκ τούτου είναι αναγκαίος ο ορισμός του 
περιεχομένου του. 

4. Στην παράγραφο 1.3 του Κεφαλαίου 1 με τίτλο «Συ¬ 
ντμήσεις», διαγράφονται οι δύο τελευταίες συντμήσεις: 
ννΟΒΜ-ίίυ και νν-Α.Ρ.Υ.Σ 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους αποφυγής 
σύγχυσης και παρερμηνειών δεδομένου ότι οι εν λόγω 
ορισμοί, μετά τις τροποποιήσεις που επιφέρει η πα¬ 
ρούσα, δεν χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Προσφο¬ 
ράς. 

5. Στην παράγραφο 1.4 του Κεφαλαίου 1 με τίτλο «Αρχή 
της Εμπιστευτικότητας - Συμφωνία», γίνονται οι κάτωθι 
τροποποιήσεις: 

5.1. Στην παράγραφο 1 διαγράφεται η λέξη «πρόσβα¬ 
σης», δεδομένου ότι ο εναλλακτικός πάροχος δεν έχει 
κατ’ ανάγκη δικό του δίκτυο πρόσβασης. Περαιτέρω, 
ακόμα και εάν υφίσταται, η υποχρέωση εμπιστευτικό¬ 
τητας δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο τμήμα του 
δικτύου. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α, περίπτωση (ϋ), 
παράγραφος 1 της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, “Είναι απα¬ 
ραίτητο οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τον ΟΤΕ 
στα πλαίσια της παροχής αδεσμοποίητης τοπικής πρό¬ 
σβασης σε έναν πάροχο, να μην χρησιμοποιούνται (με 
οποιοδήποτε τρόπο) από το λιανικό άκρο του ΟΤΕ. Ο 
ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει ρητή έγγραφη δέσμευση 
προς τον σκοπό αυτό”. 

5.2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αναδιατυπώ¬ 
νεται και τροποποιείται ως εξής : 

«Συνεπώς, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη το προ¬ 
σωπικό τους, και γενικότερα οι εξωτερικοί συνεργά¬ 
τες τους που χρησιμοποιούνται από αυτούς κατά την 
εκτέλεση των εργασιών τους δεσμεύονται ρητά και 
εγγράφως για τη μη γνωστοποίηση σε τρίτους ή τις 
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συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, όλων των κοινο- 
ποιηθεισών πληροφοριών, εγγράφων ή στοιχείων, που 
χαρακτηρίζονται εγγράφως από το κάθε μέρος ως εμπι- 
στευτικές και απόρρητες, και τις οποίες ανταλλάσσουν, 
ή περιέρχονται σε γνώση τους πριν, κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ΑΠΤΒ 
ή και Συνεγκατάστασης και λοιπών συναφών υπηρεσιών, 
δυνάμει της παρούσας Προσφοράς, κατά την εκτέλεση 
αυτής και μετά τη λύση της εν λόγω συμφωνίας.» 

Η αναδιατύπωση / τροποποίηση επιβάλλεται με στό¬ 
χο τη μεγαλύτερη σαφήνεια του πεδίου εφαρμογής 
της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας και των επιμέρους 
υποχρεώσεων που πηγάζουν από αυτή. Περαιτέρω, για 
την αποτελεσματική προστασία των μερών η σχετική 
συμφωνία πρέπει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
να είναι έγγραφη. Εξάλλου αυτό είναι και το πνεύμα 
της πρότασης του ΟΤΕ ο οποίος έχει υποβάλει σχετικό 
υπόδειγμα Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας, ενώ συνάδει 
και με το Κεφάλαιο Α, περίπτωση (μ), παράγραφος 1 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006. Αναφορικά με το χαρακτη¬ 
ρισμό των πληροφοριών ως εμπιστευτικών, δεν πρέπει 
να απαιτείται κοινή συμφωνία των δύο μερών, αλλά 
αρκεί η κρίση του κάθε συμβαλλόμενου μέρους αναφο¬ 
ρικά με την εμπιστευτικότητα ή όχι των πληροφοριών 
που το αφορούν και τις οποίες γνωστοποιεί στον αντι¬ 
συμβαλλόμενο. Σε κάθε περίπτωση η απαίτηση προη¬ 
γούμενης υπογραφής Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας 
από τον ΟΤΕ δικαιολογείται μόνο για τις πληροφορίες 
οι οποίες έχουν αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα, ο 
οποίος κρίνεται αντικειμενικά με βάση τις κείμενες δι¬ 
ατάξεις, το δε σχετικό δικαίωμα δεν πρέπει να ασκείται 
καταχρηστικά. 

5.3. Στην παράγραφο 3 προστίθεται δεύτερο εδάφιο 
ως εξής: 

«Ειδικά ο ΟΤΕ εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται από τον ίδιο στα πλαίσια παροχής ΑΠΤΒ 
στον Τ.Π., δεν χρησιμοποιούνται (με οποιονδήποτε τρό¬ 
πο) από το λιανικό άκρο του ΟΤΕ.» 

Η τροποποίηση 5.3 γίνεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α, 
Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (ϋ), παράγραφος 
1 της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, σύμφωνα με το οποίο “Είναι 
απαραίτητο οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τον 
ΟΤΕ στα πλαίσια της παροχής αδεσμοποίητης τοπικής 
πρόσβασης σε έναν πάροχο, να μην χρησιμοποιούνται 
(με οποιοδήποτε τρόπο) από το λιανικό άκρο του ΟΤΕ. Ο 
ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει ρητή έγγραφη δέσμευση 
προς τον σκοπό αυτό. 

5.4. Στην παράγραφο 3 το δεύτερο εδάφιο, γίνεται 
εδάφιο 3 και αναδιατυπώνεται ως εξής: 

«Για την αποτελεσματική εξασφάλιση των ανωτέρω 
υπογράφεται συμφωνία εμπιστευτικότητας μεταξύ του 
ΟΤΕ και του Τ.Π. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).» 

5.5. Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται το 
κάτωθι (4ο) εδάφιο: 

«Η εν λόγω συμφωνία υπογράφεται εφάπαξ, περιλαμ¬ 
βάνει κάθε είδους υπηρεσία ΑΠΤΒ ή και Συνεγκατάστα- 
σης και λοιπών συναφών υπηρεσιών, την οποία λαμβάνει 
ο Τ. Π. δυνάμει της παρούσας Προσφοράς και περιλαμ¬ 
βάνει ρητή δέσμευση αναφορικά με τις υποχρεώσεις 
του προηγούμενου εδαφίου.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νομικής πλη¬ 
ρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων και σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α, Κανονι¬ 


στικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (ϋ), παράγραφος 1 της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006. 

5.6. Η παράγραφος 4 διαγράφεται. 

Σε συνέχεια των τροποποιήσεων 5.3-5.6 και για τους 
εκεί αναφερόμενους λόγους. 

5.7. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5, η φράση 
«Ειδικά δε τα στοιχεία που αφορούν την ακεραιότητα 
του δικτύου του ΟΤΕ, τα μέρη υποχρεούνται να μην τα 
γνωστοποιήσουν οποτεδήποτε μετά την καθ’οιονδήποτε 
τρόπο λύση της παρούσας», τροποποιείται ως εξής: 
«Ειδικά δε, τα στοιχεία που αφορούν την ακεραιότητα 
του δικτύου οιουδήποτε των συμβαλλομένων μερών, δεν 
γνωστοποιούνται οποτεδήποτε μετά την καθ’οιονδήποτε 
τρόπο λύση της παρούσας.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους αμοιβαιότητας 
των επιμέρους υποχρεώσεων των μερών και ισότητας 
των σχετικών δικαιωμάτων, λαμβάνοντας ιδίως υπό¬ 
ψη ότι σε κανονιστικό επίπεδο η σχετική υποχρέωση 
επιβάλλεται από το Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές Υπο¬ 
χρεώσεις, περίπτωση (ϋ), παράγραφος 1 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/2006, πρωτίστως στον ΟΤΕ ως Οργανισμό με 
ΣΙΑ στη σχετική αγορά. Περαιτέρω, η μονομερής πρό¬ 
βλεψη του σχετικού δικαιώματος αποκλειστικά για τον 
ΟΤΕ συνιστά «αδικαιολόγητα επαχθή συμβατικό όρο», 
ο οποίος απαγορεύεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α, 
περίπτωση (ϋ), παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο της ως 
άνω απόφασης. 

5.8. Στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθεται η φρά¬ 
ση «σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νομικής πλη¬ 
ρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων. 

6. Στην παράγραφο 1.5 του Κεφαλαίου 1, γίνονται οι 
κάτωθι τροποποιήσεις: 

6.1. Η πρώτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 

«Με εξαίρεση τα δικαιώματα που του παρέχονται σύμ¬ 
φωνα με την παρούσα ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο Τ.Π. δεν αποκτά 
κανένα εμπράγματο δικαίωμα, τίτλο ιδιοκτησίας ή/ και 
βάρος επί των ακινήτων και κινητών ιδιοκτησίας, νομής 
ή/και χρήσης του ΟΤΕ, εκτός αν άλλως ορίζεται από την 
κείμενη νομοθεσία και τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ.» 

Το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και συγκεκριμένα 
η ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, εκδοθείσα κατ’εφαρμογή του ν. 
3431/2006 και συγκεκριμένα των άρθρων 3,12 περίπτωση 
α και ι, 16,17, 35-37 και 41-44 αυτού, καθορίζει τον ΟΤΕ 
ως Οργανισμό με ΣΙΑ στη σχετική αγορά για τη Χον¬ 
δρική Παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και 
μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και 
υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών 
και φωνητικών υπηρεσιών στην Ελληνική επικράτεια 
και επιβάλλει σε αυτόν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, 
(οι οποίες αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω στα'Εχοντας 
Υπόψη της απόφασης), μεταξύ των οποίων η παροχή 
πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου (Κε¬ 
φάλαιο Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (ί), 
παράγραφοι 1-9). Στα πλαίσια αυτά ιδρύονται υπέρ των 
δικαιούχων Τηλεπικοινωνιακών παροχών δικαιώματα, 
πρωτίστως ενοχικού χαρακτήρα. Η παρούσα προσφορά, 
δημοσιεύεται σε εφαρμογή της υπ’αριθ. 388/012/31.5.2006 
ΑΠ ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 932/Β/18.7.2006), του ν. 3431/2006, των 
Οδηγιών 2002/21/ΕΚ και 2002/19/ΕΚ, συνιστώντας, όπως 
ήδη ειπώθηκε, εξειδίκευση της υποχρέωσης του ΟΤΕ 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


11291 


να παρέχει Πλήρως Αδεσμοποίητη και Μεριζόμενη Πρό¬ 
σβαση στον Τοπικό Βρόχο & υποβρόχο και τις συναφείς 
ευκολίες, (εφεξής Προσφορά), με βάση την αρχή της 
διαφάνειας, αμεροληψίας και κοστοστρέφειας και στις 
περιπτώσεις που ρητά προβλέπει την υποχρέωση του 
ΟΤΕ να προβεί σε μια παροχή ή ενέργεια υπέρ του Τ.Π, 
ιδρύει αντίστοιχο δικαίωμα του τελευταίου να απαιτήσει 
την εκπλήρωση της παροχής. 

6.2. Η δεύτερη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 

«Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δύνανται να εκχωρήσουν 

ολικώς ή μερικώς απαιτήσεις που απορρέουν από την 
σύμβαση η οποία θα υπογράφει με βάση την παρούσα 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ή να μεταβιβάσουν ολικώς ή μερικώς δικαι¬ 
ώματα ή υποχρεώσεις, ή να αναθέσουν την εκτέλεση 
αυτών, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντισυμβαλ¬ 
λομένου μέρους, άλλως παρέχεται δικαίωμα έγγραφης 
καταγγελίας της σύμβασης μεταξύ παρόχου και ΟΤΕ.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νομικής πλη¬ 
ρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων. 

6.3. Η Τρίτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 

«Κατ'εξαίρεση οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα 

μέρη δύναται να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης των 
απαιτήσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση η 
οποία θα υπογράφει με βάση το παρόν, σε αναγνωρι¬ 
σμένο πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδος ή/ και του Εξωτε¬ 
ρικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους ισότητας των 
σχετικών δικαιωμάτων των μερών, λαμβάνοντας ιδίως 
υπόψη ότι σε κανονιστικό επίπεδο η σχετική υποχρέω¬ 
ση επιβάλλεται από το Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές Υπο¬ 
χρεώσεις, περίπτωση (ϋ), παράγραφος 1 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/2006, πρωτίστως στον ΟΤΕ ως Οργανισμό με 
ΣΙΑ στη σχετική αγορά. Περαιτέρω, η μονομερής πρό¬ 
βλεψη του σχετικού δικαιώματος αποκλειστικά για τον 
ΟΤΕ συνιστά «αδικαιολόγητα επαχθή συμβατικό όρο», 
ο οποίος απαγορεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην, περίπτωση (ϋ), παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο του 
Κεφαλαίου Α της ίδιας ως άνω απόφασης. 

Αναφορικά με τη διαγραφή της περίπτωσης α, καλύ¬ 
πτεται από την παράγραφο 2, όπως τροποποιείται με 
την παρούσα, σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 η 
οποία προστίθεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
αμέσως επόμενο εδάφιο. 

6.4. Προστίθεται τέταρτη παράγραφος ως εξής: 

«Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε μορφή εκχώ¬ 
ρησης απαίτησης από τον ΟΤΕ, καθώς και ολική ή με¬ 
ρική μεταβίβαση δικαιώματος, ή ανάθεση εκτέλεσης 
υποχρέωσης με βάση την Παρούσα Προσφορά, ισχύει 
με την επιφύλαξη των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που 
αυτός φέρει, ως Πάροχος με Σημαντική Ισχύ στην εθνική 
αγορά χονδρικής παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης 
(πλήρως και μεριζόμενης) σε μεταλλικούς βρόχους και 
υποβρόχους.» 

7. Στην παράγραφο 1.6 του Κεφαλαίου 1 γίνονται οι 
κάτωθι τροποποιήσεις: 

7.1. Στην πρώτη παράγραφο προστίθεται η λέξη «υπαί¬ 
τια» πριν από τη φράση «υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την παρούσα Προσφορά» 

Για λόγους νομικής πληρότητας και σαφήνειας των 
επιμέρους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και συνοχής 
με το άρθρο 1.8 του ιδίου Κεφαλαίου της Προσφοράς, 
στο οποίο ρητά αναγνωρίζει ότι κανένα από τα συμβαλ¬ 


λόμενα μέρη δεν καθίσταται υπαίτιο για οποιαδήποτε 
αδυναμία εκπλήρωσης ή μη προσήκουσα εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του που προβλέπονται από την πα¬ 
ρούσα Προσφορά, στην περίπτωση που αυτή η αποτυχία 
οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας και προβλέπει 
ειδικές διατάξεις αναφορικά με την καταγγελία της 
σύμβασης. 

7.2. Στην πρώτη παράγραφο προστίθεται δεύτερο 
εδάφιο ως εξής: 

«Η παράγραφος 1 της παρούσας διάταξης δεν περιο¬ 
ρίζει σε τίποτα τα δικαιώματα του Τ.Π από την κείμενη 
εν ισχύ νομοθεσία και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, 
ιδίως το δικαίωμά του να υποβάλλει καταγγελία στην 
ΕΕΤΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του 
ν. 3431/2006, σε περίπτωση παράβασης από τον ΟΤΕ 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα 
προσφορά». 

Οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ όσον αφορά στην παρο¬ 
χή ΑΠΤΒ έχουν επιβληθεί ρυθμιστικά με την ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/2006 σε απόλυτη συμφωνία με το ν. 3431/2006, 
δεδομένου του ορισμού του ως Οργανισμού με ΣΙΑ στη 
σχετική αγορά. Οι εν λόγω υποχρεώσεις επιλέχθηκαν 
ως κατάλληλες και αναγκαίες προκειμένου να αντιμε- 
τωπισθεί αποτελεσματικά η αποτυχία της αγοράς, η 
οποία οφείλεται ακριβώς στην εν λόγω Σημαντική Ισχύ 
(η οποία πλέον ταυτίζεται με τη δεσπόζουσα θέση κατά 
την έννοια των διατάξεων περί ελεύθερου ανταγωνι¬ 
σμού) του ΟΤΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 
ΟΤΕ σε αυτές, ο πάροχος διατηρεί όλα τα δικαιώματά 
του από την κείμενη εν ισχύ νομοθεσία και τις σχετικές 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, ιδίως το δικαίωμά του να υποβάλ¬ 
λει καταγγελία στην ΕΕΤΤ σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 63 επ. του ν. 3431/2006. 

7.3. Η τρίτη παράγραφος αναδιατυπώνεται ως εξής: 

«Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων που 

προβλέπονται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς, η 
καταγγελία της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα προ¬ 
βλεπόμενα στην κείμενη εν ισχύ νομοθεσία.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νομικής πλη¬ 
ρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων. 

8. Η παράγραφος 1.8 με τίτλο «Ανωτέρα Βία» αναδια¬ 
τυπώνεται και συμπληρώνεται ως εξής: 

8.1. Η παράγραφος 2 γίνεται παράγραφος 1 και τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν καθίσταται 
υπαίτιο για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή μη 
προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που 
προβλέπονται από την παρούσα Προσφορά, στην πε¬ 
ρίπτωση που αυτή η αποτυχία οφείλεται σε γεγονότα 
ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, 
κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, κάθε γε¬ 
γονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής 
των μερών και το οποίο αντικειμενικά δεν θα μπορούσε 
να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρως εξειδιασμέ- 
νης επιμέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειμενική 
αδυναμία του πληττόμενου μέρους προς εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του.». 

8.2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 γίνεται 
παράγραφος 2 ως εξής: 

«Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας 
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών που απορ¬ 
ρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς με 
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την ανώτερα βία αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια 
ισχύος των γεγονότων αυτών.» 

8.3. Η παράγραφος 1 γίνεται παράγραφος 3 και τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Εμφανιζόμενου λόγου ανωτέρας βίας που δεν θα εί¬ 
ναι κοινώς γνωστός, το πληττόμενο Μέρος υποχρεούται, 
εντός πέντε (5) ημερών από της εμφανίσεως του, να 
τον γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος. Ενόσω 
υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά 
τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση να λαμ¬ 
βάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό 
των ζημιών που ήθελε προκύψουν και να πραγματοποι¬ 
ούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να άρουν 
χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα οποιασδήποτε 
κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν 
εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για την επίτευξη ισο¬ 
δύναμων αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη Σύμβαση και 
την παρούσα Προσφορά.» 

8.4. Η παράγραφος 3 (εκτός από το πρώτο εδάφιο 
αυτής) γίνεται παράγραφος 4 και συμπληρώνεται ως 
εξής: 

«Στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα ανωτέ¬ 
ρας βίας συνεχιστούν για χρονική περίοδο τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημερών, τότε τα Μέρη θα συνεννοηθούν με 
καλή πίστη προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία 
για τις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τις περι¬ 
στάσεις ή για να τροποποιήσουν (εφ’ όσον είναι επαρ- 
κώς δικαιολογημένο) τους όρους της Σύμβασης και της 
παρούσας Προσφοράς συνεπεία της εξακολούθησης 
της ανωτέρας βίας, και να καθορίσουν ταυτόχρονα τις 
περαιτέρω σχέσεις τους. 

Αν τα Μέρη δεν κατορθώσουν να συμφωνήσουν να 
αναλάβουν δράση ή να τροποποιήσουν τους όρους 
της Σύμβασης ή να λύσουν τη Σύμβαση κατόπιν αμοι¬ 
βαίας συμφωνίας, τότε, σε περίπτωση διάρκειας των 
γεγονότων ανωτέρας βίας μεγαλύτερης από ενενήντα 
(90) εργάσιμες ημέρες (εκτός εάν με βάση διάταξη της 
παρούσας προβλέπεται συντομότερη προθεσμία), οποι- 
οδήποτε των Μερών έχει το δικαίωμα να λύσει μονο- 
μερώς τη Σύμβαση, ειδοποιώντας εγγράφως το άλλο 
Μέρος, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις που υφίσταντο πριν από την εν λόγω 
λύση της Σύμβασης, δηλαδή κάθε Μέρος θα εκπληρώσει 
όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις του που είχαν κατα¬ 
στεί ληξιπρόθεσμες πριν την εμφάνιση του γεγονότος 
ανωτέρας βίας. 

Το δικαίωμα καταγγελίας του ΟΤΕ τελεί υπό την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται 
δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006.» 

8.5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 της πρότα¬ 
σης του ΟΤΕ διαγράφεται και καλύπτεται από τη γενική 
ρήτρα της παραγράφου 1. 

Οι τροποποιήσεις της παραγράφου 1.8 επιβάλλονται 
για λόγους νομικής πληρότητας και σαφήνειας των 
επιμέρους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Τονίζεται 
ότι ενώ σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, (Πα¬ 
ράρτημα I, παράγραφος Δ.2) στο ελάχιστο υποχρεωτι¬ 
κό περιεχόμενο της Προσφοράς Αναφοράς πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι τυποποιημένοι όροι συμβάσεως, ο 
ΟΤΕ δεν υπέβαλε, αν και εκλήθη προς τούτο από την 
ΕΕΤΤ, σχέδιο της «Τυποποιημένης Σύμβασης» την οποία 
θα υπογράφει με τους Τ.Π. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α, 
Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (ί), παράγραφος 


6 της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, ο ΟΤΕ οφείλει να εκπληρώ¬ 
νει τις ως άνω (παράγραφοι 1-6) της εν λόγω απόφασης, 
υποχρεώσεις πλήρως και μεριζόμενης πρόσβασης στον 
τοπικό του βρόχο και τις συναφείς εγκαταστάσεις, υπό 
όρους ισότιμου, εύλογου και έγκαιρου χαρακτήρα». Πε¬ 
ραιτέρω, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές Υπο¬ 
χρεώσεις, περίπτωση (ϋ) παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο 
της ως άνω απόφασης: «Κατά την παροχή υπηρεσιών 
αδεσμοποίητης τοπικής πρόσβασης, δεν επιτρέπεται να 
υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, σύζευξη υπη¬ 
ρεσιών ή ευκολιών (εκτός και εάν αυτή δικαιολογείται 
με βάση τεχνικούς λόγους), καθώς και αδικαιολόγητα 
επαχθείς συμβατικοί όροι». 

Η παράλειψη του ΟΤΕ να υποβάλει προς έγκριση σχέ¬ 
διο τυποποιημένης σύμβασης καθιστά αναγκαία την 
μεγαλύτερη παρέμβαση της ΕΕΤΤ προκειμένου να κα¬ 
θοριστούν οι γενικές αρχές που θα διέπουν τους όρους 
της εν λόγω σύμβασης και να αποφευχθούν οι αδικαι¬ 
ολόγητα επαχθείς συμβατικοί όροι και οι ενδεχόμενες 
καταχρηστικές διατάξεις. 

9. Στην παράγραφο 1.9 με τίτλο «Αποζημίωση-Ευθύνη» 
γίνονται οι κάτωθι τροποποιήσεις: 

9.1. Στο τέλος της τρίτης παραγράφου από το τέλος, 
προστίθεται η ακόλουθη φράση: 

«(, ...ο οποίος δεν ανήκει στο προσωπικό του ΟΤΕ 
ούτε άλλως συνδέεται με αυτόν, ιδίως με σχέση προ- 
στήσεως).» 

Η προσθήκη επιβάλλεται για λόγους νομικής πληρό¬ 
τητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων. 

9.2. Στην τελευταία παράγραφο προστίθεται μετά τη 
λέξη «φυσική», η λέξη «/σύμμικτη». Η παράγραφος δια¬ 
μορφώνεται ως εξής: 

«Ο Τ.Π. οφείλει να γνωστοποιεί στον ΟΤΕ με την υπο¬ 
γραφή της συμφωνίας για φυσική/ σύμμικτη συνεγκα- 
τάσταση, τα αιτούμενα από τον ΟΤΕ στοιχεία (ονομα¬ 
τεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ ή διαβατηρίου, πρόσφατη 
φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή) των εξουσιοδοτη¬ 
μένων εκπροσώπων του για την πρόσβαση στο χώρο 
φυσικής / σύμμικτης συνεγκατάστασης». 

Η ανάγκη γνωστοποίησης στον ΟΤΕ των στοιχείων 
των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του για την πρό¬ 
σβαση στο χώρο συνεγκατάστασης, ισχύει, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας Προσφοράς και στην 
περίπτωσητης Σύμμικτης (η οποία αποτελεί είδος φυ¬ 
σικής) συνεγκατάστασης, σύμφωνα με την διάταξη (ί) 
παρ. (2) υποσημείωση 4 του Κεφαλαίου Α της ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/2006. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

1. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, η τρίτη παράγρα¬ 
φος της ενότητας 2.1.1 τροποποιείται ως εξής: 

«Η διάθεση βρόχου ή υπο-βρόχου σε Τ.Π. είναι δυνατή 
εάν δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους μη διαθε¬ 
σιμότητας όπως αυτοί αναφέρονται στην παραγρ. 2.2.4. 
της παρούσας». 

Λαμβάνοντας υπόψη στο μέγιστο βαθμό τους αναφε- 
ρόμενους στο Αρθρο 12 (2) της Οδηγίας για την Πρόσβα¬ 
ση παράγοντες, η ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 θεσπίζει 
γενική υποχρέωση του ΟΤΕ όπως παρέχει στους Τ.Π. 
πρόσβαση σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους. Ως 
εκ τούτου, ως γενική αρχή ο ΟΤΕ οφείλει όπως ανταπο- 
κρίνεται ανεξαιρέτως στα αιτήματα των ΤΠ για διάθεση 
βρόχου ή υπό-βρόχου (καθότι η ως άνω υποχρέωση 
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είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του 
ανταγωνισμού στη σχετική αγορά) και δύναται να αρ- 
νείται την πρόσβαση μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
όπου αυτή είναι 'αντικειμενικά αιτιολογημένη 1 σύμφωνα 
και με τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής 
με τίτλο «Ανακοίνωση για την εφαρμογή των κανόνων 
του Ανταγωνισμού σε συμφωνίες πρόσβασης στον το¬ 
μέα των τηλεπικοινωνιών» [Επίσημη Εφημερίδα Αριθ. 0 
265 της 22/08/1998]. Η τροποποίηση της τρίτης παρα¬ 
γράφου της ενότητας 2.1.1 του Κεφαλαίου 2 της Προ¬ 
σφοράς κρίνεται συνεπώς απαραίτητη προκειμένου να 
υπάρχει συμβατότητα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.05.06, 
αποσαφήνιση των εξαιρετικών περιπτώσεων εκείνων 
όπου ο ΟΤΕ δύναται να αρνείται τη διάθεση βρόχου ή 
υπό-βρόχου σε ΤΠ και αποφυγή αυθαιρεσιών από τον 
υπόχρεο Οργανισμό. 

2. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, η τέταρτη παρά¬ 
γραφος της ενότητας 2.1.1 διαγράφεται. 

Η διαγραφή αυτή είναι αναγκαία διότι σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 αλλά και 
τον Κανονισμό 2887/2000 της Επιτροπής δεν υφίσταται 
διάκριση στον ορισμό του τοπικού υποβρόχου μεταξύ 
των σημείων πρόσβασης Κ\/ και ΟΝυ. Συνεπώς, ο ΟΤΕ 
υποχρεούται να διατηρεί την παροχή πρόσβασης σε 
όποιο σημείο τοπικού υποβρόχου επιθυμεί ο πάροχος 
ανεξάρτητα από το αν η πρόσβαση είναι εφικτή και σε 
χαμηλότερο σημείο συγκέντρωσης. 

3. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, η πέμπτη παρά¬ 
γραφος της ενότητας 2.1.1 τροποποιείται ως εξής: 

«Η δυνατότητα παροχής πρόσβασης στον τοπικό υπό- 
βρόχο καθώς και ο μέγιστος δυνατός αριθμός αυτών θα 
προκύπτει μόνο μετά την εκπόνηση σχετικής τεχνικής 
μελέτης για το συγκεκριμένο Υπαίθριο Κατανεμητή, 
την οποία θα αιτείται ο Τ.Π., σύμφωνα με τις προβλε- 
πόμενες διαδικασίες στην ενότητα 3.7 της παρούσας 
προσφοράς.» 

Η τροποποίηση εισάγεται για λόγους σαφήνειας και 
συγκεκριμένα προκειμένου να υπάρχει παραπομπή στην 
αντίστοιχη ενότητα η οποία και περιγράφει τις σχετικές 
διαδικασίες. 

4. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, η έκτη παράγρα¬ 
φος της ενότητας 2.1.1 τροποποιείται ως εξής: 

«Τα αιτήματα παροχής βρόχου / υπο-βρόχου υπο¬ 
βάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΤΕ (Π.Σ. 
ΟΤΕ) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που 
περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο καθώς και στο ΠΑ¬ 
ΡΑΡΤΗΜΑ 11.». 

Η τροποποίηση εισάγεται για λόγους αποσαφήνισης 
και συγκεκριμένα προκειμένου να υπάρχει παραπομπή 
στα σημεία εκείνα της Προσφοράς όπου αναλύονται 
οι διαδικασίες. 

5. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, η ενότητα 2.1.2 
τροποποιείται ως εξής: 

«Ο ΟΤΕ είναι υπεύθυνος για την δημιουργία, λειτουρ¬ 
γία και τακτική ενημέρωση βάσης γενικών και ειδικών 
πληροφοριών σχετικά με την υπηρεσία ΑΠΤοΒ. Η βάση 
πληροφοριών παρέχει στους Τ.Π. επαρκή πληροφόρηση, 
σε στοιχεία που διαμορφώνουν την παροχή της υπηρε¬ 
σίας της αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο. 
Ο ΟΤΕ αναρτά στον ιστότοπο του νννννν.οΐοννίιοίθεαίθ. 
9 Γ πίνακες με τις διαθέσιμες γενικές πληροφορίες σύμ¬ 
φωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.Α, οι οποίες είναι δημοσίως 
διαθέσιμες. 


Οι γενικές πληροφορίες του Παραρτήματος 2Β είναι 
προσβάσιμες μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ από τους Τ.Π. οι οποίοι 
έχουν υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών ΑΠΤοΒ 
με τον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να κρατά επικαιροποι- 
ημένες τις πληροφορίες του Παραρτήματος 2Β. Στην 
περίπτωση όπου οι πληροφορίες των περιπτώσεων 5 
και 6 του Παρατήματος 2Β δεν είναι διαθέσιμες από 
το Π.Σ. ΟΤΕ τότε ο Τ.Π. υποβάλει εγγράφως στον ΟΤΕ 
σχετική αίτηση δηλώνοντας τα κέντρα για τα οποία επι¬ 
θυμεί τις συγκριμένες πληροφορίες. Ο ΟΤΕ υποχρεούται 
το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από 
την υποβολή της ανωτέρω αίτησης όπως ενημερώσει 
σχετικά το Π.Σ. ΟΤΕ. 

Οι ειδικές πληροφορίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2Γ θα 
παρέχονται στον Τ.Π. που έχει υπογράψει συμφωνία 
ΑΠΤΒ και ζητά υπηρεσίες τοπικού υπο-βρόχου για τον 
αντίστοιχο υπαίθριο κατανεμητή. Οι ειδικές πληροφο¬ 
ρίες εφόσον δεν είναι διαθέσιμες, θα παρέχονται το 
αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, από 
την υποβολή σχετικής επιστολής από τον Τ.Π. στον 
ΟΤΕ. Όλοι οι Τ.Π. οι οποίοι έχουν υπογράψει συμφωνίες 
ΑΠΤΒ θα έχουν πρόσβαση στις ειδικές πληροφορίες τις 
οποίες οι ίδιοι ή κάποιος άλλος Τ.Π. έχει αιτηθεί. 

Η επικαιροποίηση των πληροφοριών των παραρτημά¬ 
των 2Α, 2Β και 2Γ του παραρτήματος θα γίνεται άμεσα, 
πλην αλλαγών που περιλαμβάνουν έργα πολιτικού μηχα¬ 
νικού, οι οποίες θα πρέπει να ανακοινώνονται τουλάχι¬ 
στον δύο (2) μήνες νωρίτερα. Απρόβλεπτες αλλαγές θα 
πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μόλις εμφανιστεί η 
αντίστοιχη ανάγκη για τις αλλαγές αυτές. 

Για πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προσφορά, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 

ΟΤΕ Α.Ε. 

Δ/νση Εμπορικής Ανάπτυξης Παροχών 

Υποδ/νση Ανάπτυξης Υπηρεσιών Πρόσβασης & Ευ- 
ρυζωνικότητας 

Δ.Μ. ΟΤΕ, Κηφισίας 99,151 25 Μαρούσι, 

Τηλέφ : 210 611 5596 

Ραχ : 210 611 7899» 

Το Παράρτημα I, εδάφιο Γ της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 
ορίζει ως ελάχιστο περιεχόμενο της Προσφοράς Ανα¬ 
φοράς τα Συστήματα Πληροφοριών’ του κοινοποιημένου 
φορέα εκμετάλλευσης και συγκεκριμένα «τις προϋπο¬ 
θέσεις πρόσβασης στα συστήματα λειτουργικής υπο¬ 
στήριξης, στα συστήματα πληροφοριών ή στις βάσεις 
δεδομένων του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης 
για προπαραγγελία, παραγγελία, παροχή υπηρεσιών, 
συντήρηση και επισκευή και τιμολόγηση». Οι τροποποιή¬ 
σεις της ενότητας 2.1.2 είναι αναγκαίες προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι ικανοποιούνται οι ως άνω συγκεκρι¬ 
μένες απαιτήσεις του Παραρτήματος και προκειμένου 
να έχουν οι ΤΠ πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες 
και ξεκάθαρες διαδικασίες όπως απαιτείται άλλωστε 
στα πλαίσια της γενικής ρυθμιστικής υποχρέωσης δι¬ 
αφάνειας του ΟΤΕ.. 

6. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, στην ενότητα 2.2.1 
με τίτλο Είδη αιτήσεων’ τροποποιείται το τελευταίο 
είδος αίτησης και συμπληρώνεται και ένα επιπλέον εί¬ 
δος αίτησης. Επιπροσθέτως, ορίζεται εύλογο διάστημα 
εντός του οποίου οφείλουν όπως προωθούνται τα αιτή¬ 
ματα σχετικά με την παροχή ΤοΒ. Τα εν λόγω σημεία 
μετά τις τροποποιήσεις διαμορφώνονται ως εξής: 

«Αίτηση μετάβασης σε ΠΤοΒ με κατάργηση ανά περί- 
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πτώση ΠΤοΒ, ΜΤοΒ, σύνδεσης Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης (ΧΕΠ), υπηρεσιών επιλογής/προεπιλογής 
φορέα (με ή χωρίς φορητότητα αριθμού) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
8Α), 

Αίτηση μετάβασης σε ΜΤοΒ με κατάργηση ανά περί¬ 
πτωση ΜΤοΒ, σύνδεσης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρό¬ 
σβασης (ΧΕΠ), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8Β)». 

«Ολα τα αιτήματα σχετικά με την παροχή του ΤοΒ 
υποβάλλονται από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο μέσω 
του Π.Σ. ΟΤΕ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγρά- 
φονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. 

Τα αιτήματα σχετικά με την παροχή ΤοΒ πρέπει να 
προωθούνται από τον Τ.Π. στον ΟΤΕ εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος το οποίο δε δύναται να υπερ¬ 
βαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημε¬ 
ρομηνία υποβολής της εξουσιοδότησης/ δήλωσης του 
καταναλωτή. 

Οι τροποποιήσεις στην ως άνω ενότητα εισάγονται 
προκειμένου να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των περι- 
γραφόμενων 'αιτήσεων’ και των διαδικασιών μετάβασης 
που προβλέπονται στο Παράρτημα 11. 

Επιπροσθέτως, η εισαγωγή πρόβλεψης όπως τα αιτή¬ 
ματα σχετικά με την παροχή ΤοΒ προωθούνται εντός 
εύλογου διαστήματος κρίνεται ως αναγκαία καθότι δι¬ 
ευκολύνει την ομαλοποίηση της διαδικασίας για την 
παροχή ΤοΒ. 

7. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, στο τέλος της 
πρώτης παραγράφου της ενότητας 2.2.2 προστίθενται 
τα εξής: 

«Η εξουσιοδότηση-δήλωση του συνδρομητή ισοδυ- 
ναμεί ανά περίπτωση, με καταγγελία των συμβάσεων 
που αφορούν στη λήψη υπηρεσιών μέσω Μεριζόμενης 
Πρόσβασης ή μέσω Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
(ΧΕΠ).». 

Η τροποποίηση εισάγεται προς τον σκοπό απλούστευ- 
σης και διευκόλυνσης της διαδικασίας καθώς επίσης και 
προς τον σκοπό σαφούς ενημέρωσης του καταναλωτή 
περί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, τη στιγμή 
που προβαίνει στην υπογραφή των ως άνω εξουσιοδο- 
τήσεων/δηλώσεων.. 

8. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς η δεύτερη παρά¬ 
γραφος της ενότητας 2.2.2 τροποποιείται ως εξής: 

«Η πρωτότυπη αίτηση παροχής ΕΝΤοΒ ή ΕΝΤοΥΒ που 
υποβάλλεται από τον συνδρομητή προς τον τηλεπικοι¬ 
νωνιακό πάροχο περιλαμβάνει εξουσιοδότηση-δήλωση 
του συνδρομητή προς τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο για 
την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Η εξουσιοδότη- 
ση-δήλωση του συνδρομητή ισοδυναμεί με καταγγελία 
των συμβάσεων που αφορούν στην λήψη τηλεφωνικών 
(ΡδΤΝ/ΙδϋΝ) υπηρεσιών από τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση, 
ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω Μεριζόμενης Πρόσβασης 
ή μέσω ΧΕΠ, ή/καί υπηρεσιών επιλογής / προεπιλογής 
φορέα από τον πάροχο δέκτη ή/και υπηρεσιών προεπι¬ 
λογής φορέα από οποιοδήποτε άλλο Τ.Π, και ταυτόχρο¬ 
να αποτελεί αίτημα για να λαμβάνει υπηρεσίες μέσω 
του βρόχου αυτού από τον εν λόγω πάροχο. 

Σε κάθε περίπτωση, τα έννομα αποτελέσματα των εν 
λόγω καταγγελιών εκκινούν από την ημερομηνία παρά¬ 
δοσης του τοπικού βρόχου.» 

Οι τροποποιήσεις εισάγονται προς τον σκοπό απλού- 
στευσης και διευκόλυνσης της διαδικασίας καθώς επί¬ 
σης και προς τον σκοπό σαφούς ενημέρωσης του κα¬ 
ταναλωτή περί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, 


τη στιγμή που προβαίνει στην υπογραφή εξουσιοδοτή- 
σεων/δηλώσεων προς τον πάροχο της επιλογής του.. 

9. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, η Πέμπτη και 
έκτη παράγραφος της ενότητας 2.2.2 τροποποιείται 
ως εξής: 

«Σε κάθε περίπτωση , ο Τ.Π. υποχρεούται να κοινοποιεί 
στην ΕΕΤΤ, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΕΤΤ, τις 
πρωτότυπες αιτήσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία που ζητήθηκαν. 

Ο Τ.Π. πριν από την υποβολή των σχετικών αιτή¬ 
σεων στο Π.Σ. ΟΤΕ υποχρεούται να έχει στη κατοχή 
του τις σχετικές αιτήσεις / εξουσιοδοτήσεις από τους 
τελικούς χρήστες, οι οποίες ακολουθούν το πρότυπο 
του Παραρτήματος 12. Οι εν λόγω αιτήσεις των τελικών 
χρηστών υποβάλλονται στον Τ.Π. με τους ακόλουθους 
τρόπους: 

ί. εγγράφως, με την επισύναψη φωτοτυπίας ταυτό¬ 
τητας, ή 

ϋ. με τηλεομοιοτυπία, με την επισύναψη και αποστολή 
φωτοτυπίας ταυτότητας, ή 

μι. ηλεκτρονικά, μόνο με χρήση ηλεκτρονικής υπογρα¬ 
φής.» 

Οι αλλαγές κρίνονται ως απαραίτητες προκειμένου να 
αποσαφηνισθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω 
του Π.Σ. ΟΤΕ και προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα 
πραγματικής άσκησης των Εποπτικών Αρμοδιοτήτων 
της ΕΕΤΤ βάσει του Αρθρου 12 του β.ν. 3431/2006 [ΦΕΚ 
13/Α/3.2.2006].. 

10. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, στην ενότητα 2.2.3 
το δεύτερο σημείο τροποποιείται ως εξής: 

«Με αίτηση του Τ.Π. Ο Τ.Π υποχρεούται να καταθέ¬ 
τει αιτήματα ακύρωσης τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την προβλεπόμενη (από το Π.Σ. ΟΤΕ) ή 
συμφωνημένη μ’ άλλον τρόπο ημερομηνία υλοποίησης 
της αίτησης παροχής του ΤοΒ. Σε αντίθετη περίπτωση 
η αίτηση ακύρωσης ενδεχομένως να μην είναι δυνατόν 
να υλοποιηθεί.» 

Η τροποποίηση εισάγεται για λόγους σαφήνειας κα¬ 
θώς επίσης και για λόγους πληρότητας της διαδικα¬ 
σίας. 

11. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, τροποποιείται ο 
τίτλος της ενότητας 2.2.4 ως εξής: 

«2.2.4 Επιλεξιμότητα Βρόχου / Λόγοι απόρριψης αιτη¬ 
μάτων ΤοΒ». 

Η τροποποίηση εισάγεται για λόγους αποσαφήνι¬ 
σης. 

12. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, η πρώτη παρά¬ 
γραφος της ενότητας 2.2.4 αντικαθίσταται με τα εξής: 

«Μετά την κατάθεση του αιτήματος παροχής τοπικού 
βρόχου από τον Τ.Π. και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την παρούσα προσφορά διαδικασίες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
11), ο ΟΤΕ οφείλει να ενημερώσει, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, 
τον Τ.Π. σχετικά με την απόρριψη ή όχι του αιτήματος. 
Ο βρόχος θεωρείται επιλέξιμος όταν δεν συντρέχει πε¬ 
ρίπτωση απόρριψης της σχετικής αίτησης σύμφωνα με 
τα κατωτέρω:». 

Η τροποποίηση εισάγεται για λόγους σαφήνειας της 
διαδικασίας. 

13. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, το εδάφιο Α της 
ενότητας 2.2.4 με τίτλο «Α. Λόγοι απόρριψης αίτησης 
παροχής τοπικού βρόχου» τροποποιείται ως εξής: 

«Οι λόγοι απόρριψης του αιτήματος τοπικού βρόχου 
είναι περιοριστικά οι κάτωθι: 
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Για Ανενεργό βρόχο: 

• Έλλειψη κυρίου ή απερχόμενου δικτύου (τμήμα Β-Γ 
ή Β-Α του σχήματοςΐ) 

• Δ/νση εκτός ορίου Α/Κ συνεγκατάστασης 

• Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή σε μη 
ολοκληρωμένη οικοδομή 

• Μη εξεύρεση εξουσιοδοτημένου ατόμου από τον αι- 
τούντα τελικό χρήστη στις περιπτώσεις που απαιτείται, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην 
παρούσα προσφορά. 

• Πλημμελή ή ανακριβή στοιχεία αίτησης 

Γ ια Ενεργό ή μεριζόμενο βρόχο : 

• Ανακριβή στοιχεία αίτησης (π.χ διαφορετικό επώνυ¬ 
μο ή επωνυμία συνδρομητή ή αριθμός τηλεφώνου από 
αυτά της αίτησης), 

• Έλλειψη δικτύου χαλκού στο τμήμα Β-Γ του σχή¬ 
ματος 1 

• Αδυναμία δικτύου σύνδεσης (ΡΟΜ ή Φ/Σ) και έλλειψη 
δικτύου χαλκού 

• Διεπιλογική σύνδεση (για ΒΒΑ ΟϋΙ, ΡΒΑ ΙδϋΝ, 02Β) 

• Πολλαπλός συνδρομητικός αριθμός (Μ3Ν) 

• Ειδική φύση σύνδεσης (κοινόχρηστη σύνδεση, κλπ) 

• Διεύθυνση λειτουργίας σύνδεσης εκτός ορίων Α/Κ 
συνεγκατάστασης 

Γ ια Ενεργό βρόχο με παράλληλη αίτηση φορητότη- 
τας: 

• Μη κατάθεση αίτησης φορητότητας στο ζητούμενο 
χρονικό διάστημα 

• Μη κατάθεση Αποδεκτής αίτησης φορητότητας στο 
ζητούμενο χρονικό διάστημα 

• Ακύρωση της Αίτησης Φορητότητας Αριθμού 

Γ ια κάθε είδους αίτημα (ενεργό ή ανενεργό): 

• Μη ολοκληρωμένη προγενέστερη αίτηση από άλλον 
Τ.Π. 

• Έλλειψη ελεύθερου ζεύγους στο ΕΣΚ ή ΕΣΚΤ του 
Τ.Π. 

Σε κάθε περίπτωση απόρριψης ο ΟΤΕ οφείλει να ενη¬ 
μερώνει εγγράφως τον Τ.Π. για τους λόγους απόρριψης 
και για τυχόν εναλλακτικές δυνατότητες υλοποίησης 
του αιτήματος του το αργότερο εντός 3 εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία απόρριψης του σχετικού 
αιτήματος. Οι λόγοι απόρριψης του ΟΤΕ οφείλουν δε 
όπως είναι «αντικειμενικά αιτιολογημένοι» σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επι¬ 
τροπής για την εφαρμογή των κανόνων Ανταγωνισμού 
σε Συμφωνίες πρόσβασης στον τομέα των τηλεπικοι¬ 
νωνιών.» 

Λαμβάνοντας υπόψη στο μέγιστο βαθμό τους αναφε- 
ρόμενους στο Αρθρο 12 (2) της Οδηγίας για την Πρό¬ 
σβαση παράγοντες, η ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.05.06 θεσπίζει 
γενική υποχρέωση του ΟΤΕ όπως παρέχει στους Τ.Π. 
πρόσβαση σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους. Ως 
εκ τούτου, θεσπίζεται ως γενική αρχή ότι ο ΟΤΕ οφείλει 
όπως ανταποκρίνεται χωρίς εξαίρεση στα αιτήματα 
των ΤΠ για διάθεση βρόχου ή υπό-βρόχου (καθότι η ως 
άνω υποχρέωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά) και 
δύναται να αρνείται την πρόσβαση μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις όπου αυτή είναι 'αντικειμενικά αιτιολογημέ¬ 
νη” σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Ανακοίνωση για την εφαρ¬ 
μογή των κανόνων του Ανταγωνισμού σε συμφωνίες 
πρόσβασης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών» [Επίσημη 


Εφημερίδα Αριθ. Ο 265 της 22.8.1998]. Οι τροποποιήσεις 
της ως άνω ενότητας κρίνονται συνεπώς ως απαραί¬ 
τητες προκειμένου να υπάρχει συμβατότητα με την ΑΠ 
ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006, αποσαφήνιση των εξαιρετικών 
περιπτώσεων εκείνων όπου ο ΟΤΕ δύναται να αρνείται 
τη διάθεση βρόχου ή υπό-βρόχου σε ΤΠ και προκειμέ¬ 
νου να αποτρέπεται ενδεχόμενο αυθαυρεσιών από τον 
υπόχρεο Οργανισμό. Οι τροποποιήσεις κρίνονται επί¬ 
σης ως αναγκαίες για την ενότητα και πληρότητα της 
διαδικασίας που διέπει την παρούσα προσφορά καθώς 
επίσης και για λόγους έγκαιρης ενημέρωσης των ΤΟ. 

14. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, το εδάφιο Β της 
ενότητας 2.2.4 διαγράφεται.. 

Η τροποποίηση κρίνεται ως αναγκαία για τους λόγους 
που αναφέρονται στο σημείο 13 της παρούσας. 

15. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, το εδάφιο Γ της 
ενότητας 2.2.4 μετονομάζεται σε εδάφιο Β, λόγω δια¬ 
γραφής του προηγούμενου εδαφίου. Επίσης, τα σημεία 
του ίδιου εδαφίου αντικαθίστανται με τα εξής: 

«Για υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας ή και έκτακτης ανά¬ 
γκης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΟΤΕ θα ενημερώνει 
εγγράφως την ΕΕΤΤ για τους λόγους απόρριψης των 
σχετικών αιτημάτων». 

Οι τροποποιήσεις κρίνονται ως απαραίτητες ενόψει 
των αλλαγών που εισήχθησαν στο εδάφιο Α και για 
τους λόγους σαφήνειας που αναφέρονται στο σημείο 
13 της παρούσας. 

16. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, στην ενότητα 
2.3.1 διαγράφονται τα δύο τελευταία σημεία και τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Λόγοι κατάργησης λειτουργούντων ΤοΒ: 

• Κατάργηση συνεγκατάστασης (μαζική επιλογή μετά 
από αίτημα του Τ.Π.) 

• Αίτηση κατάργησης του ΤοΒ από τον Τ.Π.» 

Οι διαγραφές έλαβαν χώρα διότι οι λόγοι που ανέ¬ 
φεραν τα δύο τελευταία σημεία καλύπονται από τις 
διαδικασίες μετάβασης και αλλαγής παρόχου. 

17. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, στην ενότητα 2.3.2, 
τα σημεία 1, 2α, 2β, 3 και 4 διαμορφώνονται ως εξής: 

«1. Μετατροπή της υπηρεσίας ΧΕΠ σε αδεσμοποίητη 
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (πλήρη ή μεριζόμενο) του 
ίδιου ή άλλου Τ.Π. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες :περι- 
γράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 (διαδικασίες 
Α1, Α2 και Β1, σύμφωνα με την αρίθμηση του συγκεκρι¬ 
μένου παραρτήματος). 

2α. Μετατροπή της πλήρους αδεσμοποίητης πρόσβα¬ 
σης στον τοπικό βρόχο σε χονδρική ευρυζωνική πρό¬ 
σβαση (ΧΕΠ): Η μετατροπή αυτή συνίσταται σε κατάρ¬ 
γηση του αδεσμοποίητου βρόχου παρόχου (Π.Σ. ΟΤΕ), 
παροχή υπηρεσιών Ρ3ΤΝ/Ι3ΩΝ από τον ΟΤΕ (με ή χωρίς 
φορητότητα) και παροχή υπηρεσιών μέσω ΧΕΠ στον 
συνδρομητή από τον ίδιο ή άλλο πάροχο. 

2β. Μετατροπή της μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρό¬ 
σβασης στον τοπικό βρόχο σε υπηρεσία ΧΕΠ: Η μετα¬ 
τροπή αυτή συνίσταται σε κατάργηση του μεριζόμενου 
βρόχου παρόχου και παροχή της υπηρεσίας ΑΡΥΣ στον 
ίδιο συνδρομητή από τον ίδιο ή άλλο πάροχο. 

3. Μετατροπή μεριζόμενης πρόσβασης σε πλήρως 
αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και υπο- 
βρόχο, ίδιου ή διαφορετικού παρόχου. Οι συγκεκριμένες 
διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
11 (διαδικασίες Γ1 και Γ2 σύμφωνα με την αρίθμηση του 
συγκεκριμένου παραρτήματος). 
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4. Μετατροπή πλήρως αδεσμοποίητης πρόσβασης το¬ 
πικού βρόχου σε μεριζόμενη πρόσβαση τοπικού βρόχου: 
Η μετατροπή συνίσταται στην κατάργηση του αδεσμο- 
ποίητου τοπικού βρόχου παρόχου, στην παροχή υπηρε¬ 
σιών ΡδΤΝ/ΙδΟΝ από τον ΟΤΕ (με ή χωρίς φορητότητα 
αριθμού) και στη παροχή μεριζόμενης πρόσβασης στον 
συνδρομητή από τον ίδιο ή άλλο πάροχο.». 

Οι αλλαγές κρίνονται ως αναγκαίες προκειμένου να 
συνάδει η προσφορά με τα προβλεπόμενα στην ΑΠ 
ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 και ειδικότερα τα περιγραφόμενα 
στο εδάφιο (5) της υπ’αρ (ι) Υποχρέωσης Πρόσβασης 
και Χρήσης Ειδικών Ευκολιών Δικτύου’ αυτής.. 

18. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, στην ενότητα 
2.3.2, προστίθενται δύο επιπλέον σημεία τα οποία έχουν 
ως εξής: 

«5. Μετατροπή πλήρους αδεσμοποίητης πρόσβασης 
τοπικού βρόχου σε πλήρη πρόσβαση τοπικού βρόχου 
άλλου Τ.Π.: Η συγκεκριμένη διαδικασία περιγράφεται 
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 (διαδικασία Ε1 σύμφωνα 
με την αρίθμηση του συγκεκριμένου παραρτήματος). 

6. Μετατροπή μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβα¬ 
σης τοπικού βρόχου σε μεριζόμενη πρόσβαση τοπικού 
βρόχου άλλου Τ.Π.: Η συγκεκριμένη διαδικασία περι- 
γράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 (διαδικασία 
Δ1 σύμφωνα με την αρίθμηση του συγκεκριμένου πα¬ 
ραρτήματος).» 

Η συμπλήρωση των ως άνω δύο σημείων στην ενότη¬ 
τα 2.3.2 με τίτλο “Μετατροπή Παρεχόμενων Υπηρεσιών’ 
λαμβάνει χώρα κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης 
του ΟΤΕ [συμπληρωματική επιστολή ΟΤΕ με αρ.πρωτ. 
ΕΕΤΤ 8263/13.2.2007], Κρίνεται δε ως αναγκαία καθότι 
βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 στο ελάχιστο πε¬ 
ριεχόμενο της Προσφοράς Αναφοράς πρέπει προς το 
σκοπό διαφάνειας στην αγορά να περιγράφονται οι 
διαδικασίες μετάβασης μεταξύ υπηρεσιών. 

Σημειώνεται ότι η ρυθμιστική υποχρέωση του ΟΤΕ και 
η ειδικότερη έκφανση αυτής για ικανοποίηση αιτημάτων 
μετάβασης μεταξύ υπηρεσιών αποτελούν αναγκαίες και 
ικανές προϋποθέσεις προκειμένου οι νεοεισερχόμενοι 
πάροχοι να ανταγωνίζονται τον πάροχο με ΣΙΑ παρέ¬ 
χοντας ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φωνής. 
Οι ως άνω ρυθμιστικές υποχρεώσεις διασφαλίζουν την 
εξέλιξη του ανταγωνισμού και επιτρέπουν στους νεοει- 
σερχόμενους παρόχους να ανεβαίνουν στην επονομα¬ 
ζόμενη “σκάλα των επενδύσεων’ (ΙαάάθΓ οί ίηναείπιαπί) 
όσον αφορά την δημιουργία υποδομής και ως εκ τούτου 
επιβάλλεται όπως υπάρχει η αναγκαία διαφάνεια κατά 
την παροχή αυτών. 

19. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, στην ενότητα 
2.3.2 με τίτλο “Μετατροπή Παρεχόμενων Υπηρεσιών’, 
το εδάφιο υπ’αρ (α) της έβδομης παραγράφου αυτής, 
διαμορφώνεται ως εξής: 

«α. Τα αιτήματα παροχής εισάγονται στο Π.Σ. ΟΤΕ βά¬ 
σει του τηλεφωνικού αριθμού του συνδρομητή ή άλλου 
κατάλληλου πεδίου, το οποίο ορίζει μονοσήμαντα το 
βρόχο για τον οποίο υπεβλήθη η αίτηση.». 

Η ως άνω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη για 
λόγους αποσαφήνισης της διαδικασίας και ειδικότε¬ 
ρα προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του 
βρόχου 

20. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, η τελευταία πα¬ 
ράγραφος της ενότητας 2.3.2 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ λαμβάνει όλα εκείνα τα 
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μέτρα και προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που 
απαιτούνται και είναι εφικτό να υλοποιηθούν, ώστε η 
μετάβαση αυτή από την μία υπηρεσία στην άλλη να 
γίνεται με τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο, με- 
ριμνώντας για την ελαχιστοποίηση της διακοπής υπη¬ 
ρεσιών τηλεφωνίας ή/και ευρυζωνικών υπηρεσιών στον 
Τελικό Χρήστη.». 

Η τροποποίηση κρίνεται ως απαραίτητη για λόγους 
προστασίας του συνδρομητή από αναιτιολόγητες διακο¬ 
πές υπηρεσιών. Σημειώνεται εξάλλου ότι οι θεσπιζόμε¬ 
νες βάσει της υπ’αρ 388/012/31.5.2006 ΑΠ ΕΕΤΤ υποχρε¬ 
ώσεις ερμηνεύονται υπο το πλέγμα των αναφερόμενων 
στο Αρθρο 8 (2), (3) και (4) της Οδηγίας Πλαίσιο στόχων 
βάσει των οποίων υιοθετήθηκαν, ήτοι την προώθηση 
του ανταγωνισμού, τη συνεισφορά στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς και την προώθηση των συμφερό¬ 
ντων των χρηστών. 

21. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, το εδάφιο Β. της 
ενότητας 2.4.1 τροποποιείται ως εξής: 

«Β. Στην περίπτωση του ΑΝΤοΒ, τον τερματισμό του 
στον κατανεμητή ή στο κουτί διακλάδωσης (χαλύβδινο) 
μετά τον ακραίο διακλαδωτή (όοχ) του κτιρίου της δι¬ 
εύθυνσης του τελικού χρήστη και τη σύνδεσή του στην 
αντίστοιχη θέση (όριο) της οριολωρίδας του Τ.Π. στο Γε¬ 
νικό Κατανεμητή του ΟΤΕ και επιπλέον τις απαιτούμενες 
εργασίες γεφύρωσης μεταξύ κυρίου και απερχόμενου 
δικτύου στον υπαίθριο κατανεμητή. Ο Τ.Π. ενημερώνε¬ 
ται μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την ημερομηνία μετάβασης 
του συνεργείου στη διεύθυνση του τελικού χρήστη και 
δύναται να παρευρίσκεται για τη δοκιμή/παραλαβή του 
ζεύγους. Μετά το κλείσιμο του ραντεβού με τον Τ.Π. και 
εάν ο Τ.Π. δεν προσέλθει στο ραντεβού για την παρα¬ 
λαβή του ζεύγους, ο ΟΤΕ εφόσον είναι εφικτό, κάνει τη 
σύνδεση - δοκιμή, αφήνει σημείωμα πάνω στο ζεύγος, 
ότι είναι εντάξει. Εάν το συνεργείο δεν μπορέσει να 
μπει στο κτίριο, τότε αφήνει σημείωμα στην είσοδο 
του κτιρίου αναφέροντας τα ονόματα των τεχνικών 
και την ώρα και ημερομηνία επίσκεψης και επιστρέφει 
το δελτίο κατασκευής με την ένδειξη «κλειστό». Σε πε¬ 
ρίπτωση εκ νέου μετάβασης του συνεργείου στην ίδια 
διεύθυνση του τελικού χρήστη, για τη δοκιμή/σύνδεση 
του ζεύγους, ο Τ.Π. χρεώνεται τέλος άσκοπης μετάβα¬ 
σης συνεργείου.». 

Η τροποποίηση κρίνεται ως απαραίτητη προκειμένου 
να είναι λειτουργική η περιγραφόμενη διαδικασία και να 
εξυπηρετούνται οι στόχοι της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006. 
Ειδικότερα, η μη παρουσία συνεργείου του Τ.Π. δεν 
δύναται να αποτελεί λόγο μη παράδοσης του τοπικού 
βρόχου από τον ΟΤΕ και ως εκ τούτου καθυστέρησης 
διαδικασιών που αποβλέπουν στην εδραίωση συνθη¬ 
κών ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αγορά. Η ως άνω 
διαμόρφωση επιβάλλεται σύμφωνα με τα όσα προβλέ- 
πονται και στην «Ανακοίνωση για την εφαρμογή των 
κανόνων του Ανταγωνισμού σε συμφωνίες πρόσβασης 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών» [Επίσημη Εφημερίδα 
Αριθ. Ο 265 της 22.8.1998], 

22. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, στην ενότητα 2.4.2 
η τελευταία παράγραφος αναδιαμορφώνεται ως εξής: 

«Τις ίδιες μετρήσεις πραγματοποιεί ο ΟΤΕ, μεταξύ 
των αντίστοιχων σημείων τερματισμού, και κατά την 
παράδοση του ΤοΥΒ. 

Για τον ΑΝΤοΒ ο ΟΤΕ επιπλέον πραγματοποιεί δοκι¬ 
μές κουδουνισμού. 
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Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΤΕ δεσμεύεται να πραγματο¬ 
ποιεί πριν την παράδοση ενός ΕΝΤοΒ/ ΜΤοΒ/ ΑΝΤοΒ τις 
ίδιες μετρήσεις που πραγματοποιεί και στην περίπτωση 
ενεργοποίησης δικών του συνδρομητών.». 

Η τροποποίηση εισάγεται για λόγους πληρότητας 
της διαδικασίας και ειδικότερα προκειμένου να συμπε- 
ριληφθούν και οι μετρήσεις που σχετίζονται με την 
παροχή ΤοΥΒ.. Επιπροσθέτως, η προσθήκη της τελευ¬ 
ταίας πρότασης κρίνεται ως αναγκαία προκειμένου να 
συνάδουν οι ως άνω περιγραφόμενες διαδικασίες με τα 
προβλεπόμενα στην υπ’αρ. 388/012/31.5.2006. ΑΠ ΕΕΤΤ 
και ειδικότερα στο κεφάλαιο αυτής με τίτλο Κανονιστι¬ 
κές Υποχρεώσεις/ σημείο (ιι) Υποχρέωση Αμεροληψίας 
(Μη Διακριτικής Μεταχείρισης) σύμφωνα με τα οποία 
«ο ΟΤΕ υποχρεούται να εφαρμόζει ισοδύναμους όρους, 
σε ισοδύναμες περιστάσεις, σε άλλες επιχειρήσεις που 
παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες, και θα παρέχει υπη¬ 
ρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους 
όρους και της ιδίας ποιότητας με αυτές που παρέχει 
και στο λιανικό του άκρο». 

23. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, στην ενότητα 2.5, 
τροποποιείται η πρόταση του ΟΤΕ που όριζε ως ελάχι¬ 
στο χρόνο παροχής υπηρεσιών τους δώδεκα (12 μήνες) 
και ορίζεται πλέον ότι ο ελάχιστος χρόνος παροχής 
των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
προσφορά είναι ο ένας (1) μήνας. Επιπροσθέτως, απο¬ 
σαφηνίζεται για λόγους πληρότητας της διαδικασίας 
το χρονικό διάστημα ειδοποίησης προς τον ΟΤΕ σε 
περίπτωση καταγγελίας σύμβασης με την προσθήκη 
της φράσης: «τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών πριν την 
επιθυμητή ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης.» 

Η τροποποίηση του ελάχιστου χρόνου παροχής υπη¬ 
ρεσιών κρίνεται ως αναγκαία προκειμένου να υπάρχει 
συμμόρφωση με την υπ’αρ. 388/012/31.5.2006. ΑΠ ΕΕΤΤ 
και ειδικότερα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο αυτής 
με τίτλο Κανονιστικές Υποχρεώσεις/ σημείο (ιι) Υπο¬ 
χρέωση Αμεροληψίας (Μη Διακριτικής Μεταχείρισης) 
σύμφωνα με τα οποία «ο ΟΤΕ υποχρεούται να εφαρμόζει 
ισοδύναμους όρους, σε ισοδύναμες περιστάσεις, σε άλ¬ 
λες επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες, 
και θα παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους 
υπό τους ίδιους όρους και της ιδίας ποιότητας με αυτές 
που παρέχει και στο λιανικό του άκρο». 

24. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, στην ενότητα 
2.7 με τίτλο Χαρακτηριστικά Ποιότητας της Γραμμής’ 
η πέμπτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 

«Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός εκείνος ο οποί¬ 
ος αποδεδειγμένα δημιουργεί πρόβλημα θα πρέπει να 
απομακρυνθεί και να αντικατασταθεί με εξοπλισμό που 
δεν δημιουργεί προβλήματα.» 

Η εισαγωγή της λέξης 'αποδεδειγμένα’ κρίνεται ως 
αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο ΟΤΕ δεν 
θα ζητά αναιτιολόγητα και με τρόπο καταχρηστικό από 
έναν Τ.Π. να απομακρύνει το εξοπλισμό του παρεμποδί¬ 
ζοντας έτσι τους σκοπούς και στόχους στους οποίους 
αποβλέπει η υπ’αρ. 388/012/31.5.2006. ΑΠ ΕΕΤΤ, ιδίως δε 
την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά. Για 
τα ως άνω βλέπε συμπληρωματικά τα όσα αναφέρονται 
στο σημείο 1. 

25. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, στην προτελευ¬ 
ταία παράγραφο της ενότητας 2.7 η αναφορά «για δι¬ 
αδικασία παροχής ΜΤοΒ» διορθώνεται με την αναφορά 
«για διαδικασία παροχής υπηρεσιών ΑΠΤοΒ» καθότι τα 


αναφερόμενα στην ενότητα 2.7 αποτελούν γενικές προ¬ 
διαγραφές αφορώσες όλες τις υπηρεσίες ΑΠΤοΒ. 

26. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, η ενότητα 2.8.1 
τροποποιείται ως εξής: 

«Η κατάθεση αιτήσεων Τ.Π. για Συνεγκατάσταση & 
Τοπικό Βρόχο γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του πληρο¬ 
φοριακού συστήματος του ΟΤΕ. Σε κάθε αίτημα Τ.Π. 
που υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα, καθώς 
και σε κάθε απάντηση μέσω του ίδιου συστήματος, το 
πληροφοριακό σύστημα αποδίδει αυτόματα μοναδικό 
αριθμό ταυτοποίησης του ηλεκτρονικού εντύπου και 
καταγράφει την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του. 
Ο . Τ.Π θα έχει τη δυνατότητα μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ να 
εκτυπώνει την σχετική αίτηση / απάντηση στην οποία 
θα φαίνονται ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης και η 
σχετική ημερομηνία, τα οποία και αποτελούν αποδεικτι¬ 
κό στοιχείο σε περιπτώσεις διαφωνίας. Ο υπολογισμός 
των ρητρών που περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡ¬ 
ΤΗΜΑ 14 του παρόντος γίνεται βάσει των στοιχείων που 
αφορούν την διεκπεραίωση κάθε αίτησης, σύμφωνα με 
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 του παρόντος, και τηρούνται από το 
πληροφοριακό σύστημα του ΟΤΕ. Τα εν λόγω στοιχεία 
είναι διαθέσιμα μέσω του πληροφοριακού συστήματος 
σε κάθε Τ.Π. στο μέτρο που αφορούν αιτήματά του και 
συνολικά στην ΕΕΤΤ. 

Μέσω του συγκεκριμένου συστήματος, οι Τ.Π. έχουν 
την δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης των 
αιτήσεών τους. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση άμεσης 
ενημέρωσης σχετικά με τις αιτήσεις των Τ.Π., ώστε να 
επιταχυνθεί η διαδικασία. 

Οι αιτήσεις συνεγκατάστασης & βρόχου θα κατατίθε¬ 
νται από τον πάροχο ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΟΤΕ και μετά 
την επεξεργασία τους θα ενημερώνεται η κατάσταση 
της αίτησης στον χώρο στον οποίο θα έχει πρόσβαση 
ο Τ.Π.. Η πληροφορία θα αφορά μόνο τον συγκεκριμένο 
Τ.Π. που έχει συνδεθεί με το σύστημα. 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εξασφαλίζει για το εν λόγω 
πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ. ΟΤΕ): 

• Διαθεσιμότητα Εφαρμογής: 99.95% ανά έτος, μη 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου συντήρησης. 

• Χρόνος απόκρισης σε αίτηση Τ.Π. ή της ΕΕΤΤ: Το 
95% των αιτήσεων θα πρέπει να τυγχάνει επεξεργασίας 
σε λιγότερο από δύο (2) δεύτερα. 

• Προγραμματισμένη διακοπή υπηρεσίας (απλή): Το 
πολύ 8 ώρες το μήνα, μόνο Κυριακή ή επίσημες αργίες 
και μόνο για τις ώρες 06:00 έως 14:00, ή καθημερινές 
και μόνο για τις ώρες 00:00 έως 08:00. Απαραίτητη η 
ειδοποίηση της ΕΕΤΤ και των Τ.Π. τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες πριν την πραγματοποίηση της διακοπής. 

• Προγραμματισμένη διακοπή υπηρεσίας (εκτεταμένη): 
Το πολύ 18 ώρες το μήνα, μόνο Κυριακή και μόνο για τις 
ώρες 06:00 έως 24:00. Απαραίτητη η ειδοποίηση των Τ.Π. 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση 
της διακοπής.» 

Η ως άνω τροποποίηση κρίνεται ως αναγκαία προκει¬ 
μένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση των αι¬ 
τήσεων και να αποφεύγονται διαδικαστικά προβλήματα 
μεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π. κατά την παροχή των υπηρεσιών. 
Επιπροσθέτως, οι τροποποιήσεις κρίνονται ως απαραί¬ 
τητες καθότι εισάγουν σαφείς αναφορές σε λειτουργίες 
του συστήματος για τον υπολογισμό και επαλήθευση 
των ρητρών. Τέλος, κρίθηκε αναγκαίο να προστεθούν 
και κάποιες βασικές προδιαγραφές του Π.Σ. ΟΤΕ με 
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στόχο τη διασφάλιση της, κατά το δυνατόν, αδιάλειπτης 
λειτουργίας του. Το σύνολο των αλλαγών, έχει ως στόχο 
την εξάλειψη των όποιων λειτουργικών ασαφειών στις 
προδιαγραφές του Π.Σ. ΟΤΕ. 

27. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, η πρώτη πρόταση 
της ενότητας 2.8.3 αναδιαμορφώνεται ως εξής: 

«Το σύστημα, πέραν όλων των πληροφοριών που είναι 
απαραίτητες για την παρακολούθηση των ρητρών, θα 
παρέχει τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία:». 

Η εν λογω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προκει- 
μένου να είναι δυνατός ο υπολογισμός των ρητρών 
βάσει στοιχείων που παρακολουθούνται από το πλη¬ 
ροφοριακό σύστημα του ΟΤΕ. Η ως άνω τροποποίηση 
κρίνεται επίσης ότι θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση 
των αμφισβητήσεων (ως προς το θέμα των ρητρών) 
μεταξύ ΟΤΕ και ΤΠ, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει και την 
άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ. 

28. Στο Κεφάλαιο 2 της Προσφοράς, η αναφορά σε 
δείκτες αποδοτικότητας της ενότητας 2.8.4 τροποποι¬ 
είται ως εξής: 

«Οι ΔΑ θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τα εξής 
στοιχεία : 

ί. Αριθμός αιτούμενων ΤοΒ για πλήρη Αδεσμοποίητη 
Πρόσβαση ανά Πάροχο, ανά μήνα. 

ϋ. Αριθμός αιτούμενων ΤοΒ για Μεριζόμενη Πρόσβαση 
ανά Πάροχο, ανά μήνα. 

μι. Αριθμός ΤοΒ για Πλήρη Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 
που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα ανά Πάροχο σε τριμη¬ 
νιαία βάση. 

ιν. Αριθμός ΤοΒ για Μεριζόμενη Πρόσβαση που πα¬ 
ραδόθηκαν εμπρόθεσμα ανά Πάροχο σε τριμηνιαία 
βάση. 

ν. Παραδόσεις βρόχων (Πλήρως και Μεριζόμενης πρό¬ 
σβασης) ανά ΑΚ και ανά ημέρα. 

νι. Μέσο χρόνο παράδοσης βρόχων (Πλήρως και Μερι¬ 
ζόμενης πρόσβασης) ανά Πάροχο σε τριμηνιαία βάση 
νϋ. Αριθμός απορριφθέντων αιτήσεων τοπικών βρόχων 
ανά αιτιολογία της απόρριψής τους ανά πάροχο σε 
τριμηνιαία βάση. 

νϋί. Αριθμός ενεργών αδεσμοποίητων τοπικών βρόχων 
(πλήρης αδεσμοποίητη πρόσβαση και μεριζόμενη) ανά 
Πάροχο και ανά Α/Κ. 

ιχ. Αριθμός καταργηθέντων βρόχων ανά Πάροχο σε 
τριμηνιαία βάση. 

χ. Αριθμός αναφερόμενων βλαβών (ανά προτεραιότη¬ 
τα, χωριστά για πλήρη και μεριζόμενη αδεσμοποίητη 
πρόσβαση) ανά Πάροχο. 

χι. Αριθμός βλαβών που αποκαταστάθηκαν εντός του 
χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στο συμφωνη- 
μένο 3Ι_Α ανά Πάροχο σε τριμηνιαία βάση, 
χϋ. Αριθμός υποβληθέντων αιτήσεων για συνεγκατά- 
σταση (για κάθε τύπο συνεγκατάστασης) 
χϋί. Αριθμός υλοποιημένων συνεγκαταστάσεων (για 
κάθε τύπο συνεγκατάστασης) εντός των προβλεπόμε- 
νων χρονοδιαγραμμάτων. 

χιν. Αριθμός υλοποιημένων συνεγκαταστάσεων (για 
κάθε τύπο συνεγκατάστασης) εκτός των προβλεπόμε- 
νων χρονοδιαγραμμάτων». 

Οι προσθήκες κρίνονται ως αναγκαίες προκειμένου 
να υπάρχει μια αναλυτική αναφορά σχετικά με τους 
Δείκτες Αποδοτικότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμε- 
να στην υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006. Μια τέτοια 
αναλυτική αναφορά κρίνεται απολύτως αναγκαία για την 


αποτελεσματική εξάσκηση των βάσει του άρθρου 12 του 
ν. 3431/2006 αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

1. Στο Κεφάλαιο 3, η ενότητα 3.1.1 με τίτλο «Μορφές 
παρεχόμενης συνεγκατάστασης» τροποποιείται ως 
εξής: 

«Οι μορφές της Συνεγκατάστασης που παρέχει ο ΟΤΕ 
είναι: 

• Φυσική Συνεγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει: 

ο Τη συνεγκατάσταση εξοπλισμού του παρόχου σε 
δωμάτια παροχών ξεχωριστά από το χώρο εγκατάστα¬ 
σης του εξοπλισμού του ΟΤΕ, (εφεξής ΦΣ) καθώς και 

ο Τη συνεγκατάσταση του εξοπλισμού του παρόχου 
στον ίδιο χώρο με τον εξοπλισμό του ΟΤΕ, χωρίς την 
ύπαρξη χωρισμάτων και χωρίς την ανάγκη δημιουργίας 
ξεχωριστού δωματίου παρόχου (Σύμμικτη Συνεγκατά- 
σταση, εφεξής ΣΣ) 

• Εικονική Συνεγκατάσταση (εφεξής ΕΣ) 

• Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση (εφεξής ΑΣ) σε 
περίπτωση που η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση παρέχεται 
σε επίπεδο Τοπικού Βρόχου 

• Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση στην περίπτωση 
που η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση παρέχεται σε επίπεδο 
Υπο-βρόχου (με σύνδεση στον Υπαίθριο Κατανεμητή 
(Κν ή ΟΝΨ)) 

Στις περιπτώσεις ΦΣ, ΕΣ και ΣΣ, η δυνατότητα της συ- 
νεγκατάστασης προκύπτει από την τεχνική προμελέτη, 
βάσει της οποίας ορίζεται η διαθεσιμότητα/καταλληλό¬ 
τητα του ελεύθερου χώρου.» 

Η εν λόγω τροποποίηση προτείνεται για λόγους σα¬ 
φήνειας, δεδομένου ότι η Σύμμικτη Συνεγκατάσταση 
σύμφωνα με τη διάταξη (ί) παρ. (2) υποσημείωση 4 του 
Κεφαλαίου Α της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, αποτελεί είδος 
Φυσικής Συνεγκατάστασης με συγκεκριμένες προδια¬ 
γραφές. Ειδικότερα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
ως άνω απόφαση (Κεφάλαιο Α, περίπτωση (ί), παρά¬ 
γραφος (2) «Η υποχρέωση παροχής συνεγκατάστασης, 
περιλαμβάνει τη φυσική συνεγκατάσταση, την απομα¬ 
κρυσμένη συνεγκατάσταση και την εικονική συνεγκατά- 
σταση. Η φυσική συνεγκατάσταση περιλαμβάνει τόσο τη 
συνεγκατάσταση εξοπλισμού του παρόχου σε ξεχωρι¬ 
στά δωμάτια παροχών από το χώρο εγκατάστασης του 
εξοπλισμού του ΟΤΕ (είτε κάθε πάροχος ξεχωριστά είτε 
όλοι οι πάροχοι μαζί) όσο και την παροχή συνεγκατά- 
στασης υπό την μορφή οο-πιίηρΙίηρ η οποία συνίσταται 
στην παροχή συνεγκατάστασης του εξοπλισμού του 
παρόχου στον ίδιο χώρο με τον εξοπλισμό του ΟΤΕ 
χωρίς την ύπαρξη χωρισμάτων και χωρίς την ανάγκη 
δημιουργίας ξεχωριστού δωματίου παρόχου. Οι ειδικές 
μορφές όλων των επιλογών συνεγκατάστασης πρέπει 
να δημοσιεύονται ως μέρος της Προσφοράς Αναφο¬ 
ράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Βοϊθιόποθ υπόυηάΐίηρ 
ΟίΐθΓ (ΒυΟ)), την οποία υποχρεούται να δημοσιεύει ο 
ΟΤΕ σύμφωνα με την παρούσα». Περαιτέρω διευκρινί¬ 
ζεται επίσης ότι η τεχνική προμελέτη εκπονείται στις 
περιπτώσεις ΦΣ, ΕΣ και ΣΣ, δεδομένου ότι στην περί¬ 
πτωση της απομακρυσμένης συνεγκατάστασης, λόγω 
της συγκεκριμένης μορφής της, δεν απαιτείται τεχνική 
προμελέτη. 

2. Η πρώτη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.1.2 του 
Κεφαλαίου 3 τροποποιείται ως εξής: 

«Ο ΟΤΕ παρέχει την αιτηθείσα συνεγκατάσταση στα 
αστικά κέντρα που διαθέτει, πλην περιπτώσεων όπου 
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αντικειμενικοί λόγοι που αφορούν το τεχνικώς εφικτό ή 
την ανάγκη προστασίας της ακεραιότητας του δικτύου 
ΟΤΕ- δεν επιτρέπουν την παροχή της συγκεκριμένης 
υπηρεσίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της πα¬ 
ρούσας, το είδος της παρεχόμενης συνεγκατάστασης 
καθορίζεται από το αίτημα του Τ.Π. 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νομικής πλη¬ 
ρότητας και σαφήνειας της υποχρέωσης παροχής πρό¬ 
σβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου (εν προ- 
κειμένω συνεγκατάστασης) σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α, 
Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (ί), παράγραφος 
2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, ιδίως προκειμένου να γίνει 
σαφές ότι η απόρριψη αιτήματος συνεγκατάστασης, 
δεν υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΟΤΕ, αλλά 
απαιτεί την επίκληση και απόδειξη συγκεκριμένου αντι¬ 
κειμενικού τεχνικού λόγου. Εξάλλου σύμφωνα με το 
άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο 1 του αμέσου εφαρ¬ 
μογής Κανονισμού 2887/2000, (ο οποίος είναι σε ισχύ), 
οι Κοινοποιημένοι Φορείς Εκμετάλλευσης ικανοποιούν 
υπό διαφανείς, δίκαιους και ισότιμους όρους τις εύλογες 
αιτήσεις των Δικαιούχων για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 
στους Τοπικούς τους Βρόχους και τις Συναφείς Εγκα¬ 
ταστάσεις. Οι σχετικές αιτήσεις απορρίπτονται μόνο 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων σχετικών με το τεχνικώς 
εφικτό ή την ανάγκη διατήρησης της ακεραιότητας του 
δικτύου. 

3. Η λίστα 10 σημείων που ακολουθεί την πρώτη παρά¬ 
γραφο της υπο-ενότητας 3.1.2 τροποποιείται ως εξής: 

«Ως λόγοι απόρριψης αιτημάτων συνεγκατάστασης, 
ανά τύπο συνεγκατάστασης δύνανται να προτείνονται 
από τον ΟΤΕ αποκλειστικά οι ακόλουθοι: 

Α. ΦΥΣΙΚΗ, ΕΙΚΟΝΙΚΗ και ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ (ΦΣ, ΕΣ και ΣΣ) 

1. Περίπτωση μισθωμένων κτιρίων τα οποία δεν ανή¬ 
κουν στον όμιλο του ΟΤΕ (όπου υπάρχει έλλειψη χώρου 
ή δεν επιτρέπεται από το μισθωτήριο συμβόλαιο, μόνο 
εφόσον ο εκμισθωτής απορρίψει αίτημα ΟΤΕ για την 
σχετική τροποποίηση του μισθωτηρίου συμβολαίου), 

2. Έλλειψη διαθέσιμου χώρου στα ΑΚ ΟΤΕ, κατάλληλου 
για την αιτηθείσα συνεγκατάσταση 

3. Διαφύλαξη της ακεραιότητας δικτύου ΟΤΕ μόνο 
κατόπιν πλήρους αιτιολόγησης 

4. Αδυναμία λήψης των απαιτούμενων αδειών και 
εγκρίσεων των Δημοσίων, Δημοτικών Αρχών και Νο¬ 
μικών Προσώπων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, για 
την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών για την 
παροχή των υπηρεσιών συνεγκατάστασης, η οποία δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ. 

Β. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΣ) 

1. Διατήρηση της ακεραιότητας δικτύου ΟΤΕ μόνο 
κατόπιν πλήρους αιτιολόγησης 

2. Αδυναμία λήψης των απαιτούμενων αδειών και 
εγκρίσεων των Δημοσίων, Δημοτικών Αρχών και Νο¬ 
μικών Προσώπων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, για 
την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών για την 
παροχή των υπηρεσιών συνεγκατάστασης, η οποία δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ. 

Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω λόγοι οφείλουν να είναι 
αντικειμενικά αιτιολογημένοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
εφαρμογή των κανόνων του Ανταγωνισμού σε Συμφωνί¬ 
ες πρόσβασης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών [Αοοοεε 
ηοΐίοο, (265/2, 22.8.1998, παρ. 91(ε)].». 


Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας και σε συνέχεια 
των όσων αναφέρθηκαν στην τροποποίηση υπ’αριθ. 2 
του παρόντος Κεφαλαίου και του αυστηρού πλαισίου 
εντός του οποίου δύναται να δικαιολογείται αά Ιίοο 
η άρνηση ικανοποίησης αιτημάτων συνεγκατάστασης 
από τον ΟΤΕ, γίνεται ομαδοποίηση / κατηγοριοποίηση 
των λόγων απόρριψης συνεγκατάστασης ανάλογα με 
τον τύπο συνεγκατάστασης (δεδομένου ότι οι τεχνι¬ 
κοί κυρίως παράγοντες διαφοροποιούνται μεταξύ των 
επιμέρους μορφών). Οι ασαφείς και μη τεκμηριωμένοι 
λόγοι απόρριψης έχουν διαγράφει. Η προσθήκη σαφούς 
αναφοράς στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτρο¬ 
πής, τονίζει την υποχρέωση του ΟΤΕ για «αντικειμενική» 
αιτιολόγηση των περιπτώσεων απόρριψης αιτημάτων 
Τ.Π, προσδιορίζοντας συγχρόνως και τα σχετικά κριτή¬ 
ρια, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί με βάση τη σχετική 
νομολογία του ΔΕΚ, προκειμένου να υλοποιεί την εκ του 
νόμου ρυθμιστική του υποχρέωση για την παροχή των 
διαφόρων μορφών συνεγκατάστασης. Σε κάθε περίπτω¬ 
ση η τροποποίηση συνάδει πλήρως με την Υποχρέωση 
Διαφάνειας που υπέχει ο ΟΤΕ, βάσει του Κεφαλαίου 
Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (ίϋ) της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 388/012/2006. 

4. Οι δύο τελευταίες παράγραφοι της υπο-ενότητας 
3.1.2 τροποποιούνται ως εξής: 

«Σε περίπτωση κατά την οποία, δεν δύναται να πα¬ 
ράσχει τον τύπο συνεγκατάστασης που αιτείται ο Τ.Π. 
για κάποιον από τους ανωτέρω περιοριστικά αναφε- 
ρόμενους λόγους, ο ΟΤΕ υποχρεούται όπως ενημερώ¬ 
σει εγγράφως τον Τ.Π. που έχει αιτηθεί την σχετική 
υπηρεσία, αιτιολογώντας την άρνησή του με αναφορά 
στους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους δεν 
είναι εφικτή η παροχή του συγκεκριμένου τύπου συνε- 
γκατάστασης, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από 
την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού αιτήματος. Η 
σχετική ενημέρωση κοινοποιείται και στην ΕΕΤΤ εντός 
της ίδιας προθεσμίας. 

Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση των λόγων απόρ¬ 
ριψης, ο ΟΤΕ οφείλει να προτείνει εναλλακτικό τύπο 
συνεγκατάστασης, προκειμένου να ικανοποιήσει το αί¬ 
τημα του Τ.Π. 

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση όπου δεν είναι τεχνικά 
εφικτή η παροχή φυσικής συνεγκατάστασης ή η επέκτα¬ 
ση χώρου σε κτίρια όπου ήδη παρέχεται ΦΣ σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.3.3, θα εξετάζεται 
από τον ΟΤΕ η περίπτωση παροχής Σύμμικτης Συνεγκα- 
τάστασης, η οποία να καλύπτει τις απαιτήσεις του Τ.Π. 
Σε περίπτωση όπου, για τεχνικούς λόγους και σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο, δεν 
είναι δυνατή ούτε η Παροχή ΣΣ, ο ΟΤΕ θα εξετάζει την 
περίπτωση παροχής ΕΣ. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την διαθεσι¬ 
μότητα ΦΣ, ΣΣ και ΕΣ, ο Τ.Π. μπορεί να αιτείται ΑΣ.» 

Σε συνέχεια όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω στις τρο¬ 
ποποιήσεις υπ’αριθ. 2 και 3 του παρόντος Κεφαλαίου, οι 
προτεινόμενες αλλαγές αποσαφηνίζουν την διαδικασία 
απόρριψης αιτήματος συνεγκατάστασης, θέτοντας σα¬ 
φές χρονικό όριο, εντός του οποίου πρέπει ο ΟΤΕ να 
αιτιολογήσει την απόρριψη του αιτήματος του Τ.Π. Ειδι¬ 
κότερα, και προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του 
Τ.Π, προσδιορίζεται σαφώς η υποχρέωση του ΟΤΕ να 
προτείνει τον εναλλακτικό τύπο συνεγκατάστασης. Στα 
πλαίσια αυτά, εξασφαλίζεται η τήρηση της υποχρέωσης 
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διαφάνειας που έχει επιβληθεί στον ΟΤΕ (ΑΠ. ΕΕΤΤ 
388/012/2006), σύμφωνα με την οποία στην δημοσιευμέ¬ 
νη Προσφορά Αναφοράς, θα πρέπει να αποσαφηνίζονται 
πλήρως οι σχετικές διαδικασίες παροχής υπηρεσιών 
και να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες στους Τ.Π 
για κάθε τύπο παρεχόμενης πρόσβασης. 

5. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου της υπο-ενό- 
τητας 3.1.3 προστίθεται η φράση «...σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.4 της παρούσας». 

Η εν λόγω τροποποίηση προτείνεται για διευκρινιστι¬ 
κούς λόγους, προκειμένου να συνάδει με τα προβλεπό- 
μενα στην παράγραφο 3.1.4 για τα «Σημεία Οριοθέτη- 
σης» και να διευκρινιστεί επακριβώς που τερματίζονται 
τα συνδετικά καλώδια πριν το σημείο οριοθέτησης. 

6. Η τρίτη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.1.3 τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Στην περίπτωση της φυσικής ή της εικονικής ή και 
της Σύμμικτης συνεγκατάστασης του Τ.Π. με τον ΟΤΕ, 
το Συνδετικό Καλώδιο παραμένει στο κτίριο του ΟΤΕ 
(Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο). Στις περιπτώσεις όπου 
ο ΟΤΕ κρίνει απαραίτητο, εγκαθιστά Ενδιάμεσο Κατα¬ 
νεμητή προκειμένου να συνδέεται ο εξοπλισμός του 
Τ.Π. με τον ΓΚΟ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Συνδετικό 
καλώδιο συνδέει το Γενικό Κατανεμητή ΟΤΕ με τον 
εξοπλισμό του ΤΠ ή τον Ενδιάμεσο Κατανεμητή στο 
χώρο της φυσικής και κατά περίπτωση της εικονικής ή 
της Σύμμικτης συνεγκατάστασης.». 

Η τροποποίηση επιβάλλεται με βάση το σκεπτικό ότι 
η εγκατάσταση και χρήση ενδιάμεσου κατανεμητή δεν 
αποτελεί σε κάθε περίπτωση τεχνικά απαραίτητη προ¬ 
ϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών συνεγκατάστασης, 
αλλά εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις 
ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ΑΚ στο οποίο παρέχεται 
φυσικός χώρος προς συνεγκατάσταση. Εναπόκειται 
στον ΟΤΕ να κρίνει την εν λόγω αναγκαιότητα σε σχέση 
με κάθε ΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα 
κριτήρια, και με την επιφύλαξη της υποχρέωσης τήρη¬ 
σης της αρχής της αμεροληψίας που του επιβάλλεται 
δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006. 

Για τον ίδιο λόγο στο σύνολο του κειμένου της Προ¬ 
σφοράς (τροποποιήσεις υπ’αριθ. 6,7,29,51,52,63,66,74,77 
και 79 του παρόντος Κεφαλαίου) του ΟΤΕ έχουν γίνει 
οι αναγκαίες τροποποιήσεις προκειμένου να καθίσταται 
σαφές ότι η αναγκαιότητα της εγκατάστασης κεντρικού 
κατανεμητή κρίνεται από τον ΟΤΕ κατά περίπτωση με 
βάση τα ως άνω κριτήρια. 

7. Η υπο-ενότητα 3.1.4 τροποποιείται ως εξής: 

«Σημείο οριοθέτησης μεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ 

και των Τηλεπ. Παροχών, ανά τύπο συνεγκατάστασης 
είναι: 

Α. ΦΥΣΙΚΗ & ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• Η πλευρά τερματισμού του ΕΣΚ στο ικρίωμα του 
Τ.Π. ή στον Ενδιάμεσο Κατανεμητή. 

• Η μούφα (εκφυλισμένο σημείο) της οπτικής ίνας στο 
ΦΥΠ, στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ενσύρματου 
άαοΙ<ΐΊ3υΙ. 

Β. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• Η πλευρά τερματισμού του ΕΣΚ στο ικρίωμα του 
Τ.Π. ή στον Ενδιάμεσο Κατανεμητή. 

• Η μούφα (εκφυλισμένο σημείο) της οπτικής ίνας 
στο ΦΥΠ. 

Γ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ. 


• Η μούφα (εκφυλισμένο σημείο) του ΕΣΚΤ - Ε=ΣΚ 
στο ΦΥΠ /ΦΥΤΠ. 

Δ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΒΡΟΧΟΥ 

• Η βάση του ΥΚ ΟΤΕ, όπου πραγματοποιείται η ένωση 
του Συνδετικού Καλωδίου του Υπαίθριου Κατανεμητή 
ΟΤΕ με το καλώδιο που ενώνει τον Υπαίθριο Κατανε¬ 
μητή ή κυτίο του παρόχου. 

Ο ΟΤΕ συντηρεί τα συνδετικά καλώδια μέχρι και του 
σημείου οριοθέτησης αυτών.». 

Οι αλλαγές στην εν λόγω ενότητα αποσαφηνίζουν και 
συμπληρώνουν τον ορισμό του σημείου οριοθέτησης, σε 
συνάρτηση με τον εκάστοτε τύπο συνεγκατάστασης. 

8. Οι δύο πρώτες παράγραφοι της υπο-ενότητας 3.1.5 
τροποποιούνται ως εξής: 

«Στις περιπτώσεις ΦΣ, ΕΣ και ΣΣ, είναι απαραίτητη η 
εκπόνηση τεχνικής μελέτης/ προμελέτης. Στην περίπτω¬ 
ση της ΑΣ εκπονείται μόνο τεχνική μελέτη. Ανάλογα 
με τις απαιτούμενες εργασίες, δύναται να απαιτείται 
εκπόνηση τεχνικής μελέτης/ προμελέτης και για την 
επαύξηση στοιχείων της συνεγκατάστασης. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ΦΣ, ΣΣ και ΕΣ, η τεχνική 
μελέτη/προμελέτη εκπονείται στη βάση των τεχνικών 
προδιαγραφών της συνεγκατάστασης (όπως αυτές προ- 
βλέπονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 16, 21 & 22, παράγραφοι 
3.4 και 3.5) και εξειδικεύει/ ποσοτικοποιεί ανά κέντρο και 
ανά τύπο συνεγκατάστασης τις απαραίτητες εργασίες 
για την παροχή της υπηρεσίας.» 

Οι αλλαγές των παραγράφων έγιναν προκειμένου να 
διευκρινιστεί ότι στην περίπτωση της Απομακρυσμένης 
Συνεγκατάστασης, λόγω της συγκεκριμένης της μορ¬ 
φής, δεν απαιτείται εκπόνηση τεχνικής προμελέτης. 

9. Μετά την δεύτερη παράγραφο της υπο-ενότητας 
3.1.5 προστίθενται οι παράγραφοι: 

«Σημειώνεται ότι ο ΟΤΕ αναλαμβάνει για κάθε ΦΣ , 
ΕΣ και ΣΣ την κατασκευή και ενός Φρεατίου υποδοχής 
Παροχών (ΦΥΠ) για την πρόσβαση των δικτύων των ΤΠ 
στον χώρο ΦΣ, ΕΣ ή ΣΣ μέσω ΚΟΙ. 

Το ΦΥΠ αποτελεί φρεάτιο κοινής υποδοχής χαλκού 
και οπτικής ίνας, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες: 

• σύνδεσης ΕΣΚΤ - ΕΞΣΚ στην περίπτωση της Απο¬ 
μακρυσμένης Συνεγκατάστασης, 

• της υπηρεσίας Σύνδεσης & Μετάδοσης (όβοΜαυΙ 
δβΓνίοθδ) στην περίπτωση φυσικής, σύμμικτης και ει¬ 
κονικής συνεγκατάστασης με Καλώδιο Οπτικών Ινών 
του Τ.Π., 

• παροχής συναφών υπηρεσιών για την υλοποίηση 
της διασύνδεσης δικτύων φωνής. 

Ειδικά στην περίπτωση της ΑΣ, το ΦΥΠ δύναται να 
κατασκευαστεί είτε από τον ΟΤΕ (ΦΥΠ-ΟΤΕ), είτε από 
τους Τ.Π. (ΦΥΠ-ΤΠ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 3.6 του παρόντος.» 

Οι ανωτέρω παράγραφοι προστίθενται για λόγους 
πληρότητας και σαφήνειας, προκειμένου να τονιστεί η 
αναγκαιότητα κατασκευής φρεατίου υποδοχής παρο¬ 
χών (ΦΥΠ), σε όλους τους τύπους συνεγκατάστασης. 

10. Η τρίτη και η τέταρτη παράγραφος της υπο-ενό¬ 
τητας 3.1.5 συμπληρώνονται και τροποποιούνται ως 
εξής: 

«Στην περίπτωση ΦΣ, ΕΣ και ΣΣ, ο ΟΤΕ εκπονεί Τεχνική 
Προμελέτη (ΤΠΜ) από την οποία προκύπτει ενδεικτικός 
προϋπολογισμός (Προσφορά) που αποστέλλεται στον 
Τ.Π., ώστε ο τελευταίος να γνωρίζει σε τάξη μεγέθους 
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το κόστος του έργου. Η ΤΠΜ περιλαμβάνει, ανάλογα 
με τον τύπο συνεγκατάστασης, εκτός του προϋπολο¬ 
γισμού και: 

1. σχηματικό διάγραμμα του χώρου συνεγκατάστασης 
με τις θέσεις των ικριωμάτων, των Α/Ο και ϋΟ πινάκων, 
οπών διέλευσης καλωδίων, κλπ. 

2. την προβλεπόμενη ισχύ ανά ικρίωμα. 

3. σχηματικό διάγραμμα που απεικονίζει την θέση του 
ΦΥΠ καθώς και τις πιθανές εισόδους των εκάστοτε 
καλωδίων, στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών εν¬ 
σύρματου όαοΚάαυΙ. 

4. τον αριθμό των διαθέσιμων ζευγών στον ΓΚΟ που 
αντιστοιχούν στον υπό κατασκευή/διαμόρφωση χώρο 
συνεγκατάστασης. 

5. την θέση και τα χαρακτηριστικά των κλιματιστικών 
μονάδων. 

6. την θέση και τα χαρακτηριστικά των κατανεμη¬ 
τών. 

Μετά την αποδοχή της Προσφοράς, το έργο υλο¬ 
ποιείται βάσει των διαδικασιών των παραγράφων 3.3 
- 3.7.». 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις ορίζουν το περιεχόμενο 
της τεχνικής προμελέτης, το οποίο στην πρόταση του 
ΟΤΕ ήταν ασαφές. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι, ανάλογα 
με τον τύπο συνεγκατάστασης, οι εκάστοτε διαδικα¬ 
σίες και το περιεχόμενο των σχετικών μελετών, περι- 
γράφονται ειδικότερα στις ενότητες 3.3-37. Η τέταρτη 
παράγραφος διαγράφεται γιατί οι σχετικές διαδικασίες 
καλύπτονται αναλυτικώς στο κεφάλαιο 4 της παρούσης 
Προσφοράς. 

11. Η πέμπτη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.1.5 τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Στην εικονική και στη Σύμμικτη συνεγκατάσταση, η 
τεχνική προμελέτη και μελέτη θα πρέπει να προσδιο¬ 
ρίζουν επιπλέον τις υφιστάμενες συνθήκες του χώρου 
στον οποίο αναφέρεται η προμελέτη/μελέτη.» 

Η αλλαγή έγινε για λόγους πληρότητας της σχετικής 
μελέτης/προμελέτης, και προκειμένου να ληφθούν υπό¬ 
ψη οι ήδη υπάρχουσες προδιαγραφές του χώρου για 
τη λειτουργικότερη υλοποίηση των εν λόγω μορφών 
συνεγκατάστασης. 

12. Στην έκτη παράγραφο της υπο-ενότητας 3.1.5 δια¬ 
γράφεται το τμήμα «με σύνδεση στο ΕΣΚΤ - ΦΥΠ», 

Η εν λόγω τροποίηση/διαγραφή έγινε επειδή δεν είναι 
αντιληπτή η σημασία του εν λόγω τμήματος, δεδομένου 
ότι στην περίπτωση της απομακρυσμένης συνεγκατά- 
στασης νοείται μόνο σύνδεση μεταξύ των καλωδίων 
ΕΣΚΤ και ΕΞΣΚ. 

13. Το υπό αρίθμηση «Α» τμήμα της έβδομης παραγρά¬ 
φου της υπο-ενότητας 3.1.5 τροποποιείται ως εξής: 

«Η τεχνική μελέτη, που αφορά στην κατασκευή του ΦΥΠ- 
ΟΤΕ / ΦΥΤΠ σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές 
(Παράρτημα 22, για ΦΥΠ-ΟΤΕ) την τοποθέτηση συνδετικού 
καλωδίου (ΕΣΚΤ) και στην επέκταση/επαύξησή τους (σύμ¬ 
φωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17). Η εν λόγω Τεχνική Μελέτη 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σχηματικό σχεδιάγραμμα θέ¬ 
σης και κατασκευής του ΦΥΠ με ένδειξη της εισόδου που 
θα χρησιμοποιήσει ο ΤΠ και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των εργασιών κατασκευής». 

Η εν λόγω τροποποίηση αποσαφηνίζει το περιεχόμε¬ 
νο της τεχνικής μελέτης στην περίπτωση της απομα¬ 
κρυσμένης συνεγκατάστασης, για λόγους πληρότητας 
της. 


14. Η πρώτη παράγραφος της ενότητας 3.2 τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: 

«Ο εξοπλισμός των Τηλεπ. Παροχών για όλες τις μορ¬ 
φές συνεγκατάστασης, θα πρέπει να πληροί τις προϋ¬ 
ποθέσεις που ορίζονται από τα ισχύοντα πρότυπα ή/και 
προδιαγραφές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 
66 του ν. 3431/2006, με ενδεικτική αναφορά στα παρα¬ 
κάτω, όπως ισχύουν». 

Η εν λόγω τροποποίηση καθιστά σαφές ότι, σύμφωνα 
με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας δεν επι¬ 
τρέπονται περιορισμοί στα πρότυπα/προδιαγραφές του 
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού για την παροχή υπηρε¬ 
σιών, τεχνικών διεπαφών ή / και λειτουργιών δικτύων, 
παρά μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο 
για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των υπη¬ 
ρεσιών και για τη βελτίωση της δυνατότητας επιλογής 
του χρήστη και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
66 του ν. 3431/2006. 

15. Στην πρώτη παράγραφο της υπο-ενότητας 3.2.2, 

προστέθηκε η λέξη «παρεχόμενης» για διευκρινιστι¬ 
κούς λόγους, με δεδομένο ότι η ενημέρωση από τον Τ.Π, 
για τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού του, διεξάγεται 
αποκλειστικά για της ανάγκες παροχής συγκεκριμένης 
συνεγκατάστασης από τον ΟΤΕ. 

16. Μετά την πρώτη παράγραφο της υπο-ενότητας 
3.2.2 προστέθηκε η παράγραφος: 

«Οι παρεχόμενες πληροφορίες έχουν αυστηρά εμπι- 
στευτικό χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται από τον ΟΤΕ 
αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο δόθηκαν ήτοι 
τη διαχείριση του δικτύου και της παρεχόμενης συνε- 
γκατάστασης.» 

Η προσθήκη έγινε προκειμένου να αποκλειστεί το 
ενδεχόμενο χρησιμοποίησης από τον ΟΤΕ των προ- 
σκομισθέντων από τους Τ.Π πληροφοριών για άλλους 
σκοπούς, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην απόφαση 
388/012/2006 της ΕΕΤΤ, και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 
Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση ϋ, με τίτλο 
«Υποχρέωση αμεροληψίας (Μη Διακριτικής Μεταχείρι¬ 
σης)», παράγραφος 1, εδάφιο 5-6, όπου ορίζεται: «Είναι 
απαραίτητο οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τον 
ΟΤΕ στα πλαίσια της παροχής αδεσμοποίητης τοπικής 
πρόσβασης σε έναν πάροχο, να μην χρησιμοποιούνται 
(με οποιοδήποτε τρόπο) από το λιανικό άκρο του ΟΤΕ. Ο 
ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει ρητή έγγραφη δέσμευση 
προς τον σκοπό αυτό». 

17. Στην υπο-ενότητα 3.2.3, πριν την πρώτη παράγρα¬ 
φο, προστέθηκε η παράγραφος: 

«Οι χώροι ΦΣ και ΣΣ που διατίθενται στους Τ.Π. στα 
πλαίσια της παρούσας προσφοράς ΑΠΤΒ, δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν από αυτούς (Τ.Π.) για την εξυπηρέτηση 
κάθε είδους αναγκών συνεγκατάστασης, στα πλαίσια σχε¬ 
τικών αγορών στις οποίες ο ΟΤΕ, δυνάμει του ισχύοντος 
κανονιστικού πλαισίου, υποχρεούται στην παροχή συνε- 
γκατάστασης με την επιφύλαξη και σύμφωνα με τα προ- 
βλεπόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσης.» 

Σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, Κεφάλαιο 
Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (ι) αυτής με 
τίτλο Υποχρέωση Παροχής Πρόσβασης και Χρήσης Ει¬ 
δικών Ευκολιών δικτύου’ επιβάλλεται ρητώς στον ΟΤΕ η 
υποχρέωση όπως παρέχει πρόσβαση σε συναφείς ευκο¬ 
λίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική 
υλοποίηση της πλήρους και μεριζόμενης πρόσβασης 
στον τοπικό βρόχο όπως η 1 Συνεγκατάσταση’. 
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Η αναγκαιότητα δε παροχής της εν λόγω συναφούς 
ευκολίας προβλέπεται και στα πλαίσια των Αποφάσεων 
της ΕΕΤΤ, ΑΠ ΕΕΤΤ 389/51/06, ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/06, και 
ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/06, όπου ορίζεται ρητά ότι ο ΟΤΕ ως 
επιχείρηση με ΣΙΑ στις εν λόγω αγορές υποχρεούται 
όπως παρέχει συνεγκατάσταση. 

Η εν λόγω ρυθμιστική υποχρέωση κρίνεται με άλλα 
λόγια ως απαραίτητη, εύλογη και αναλογική από την 
ΕΕΤΤ [αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή] στα πλαίσια 
διαφόρων αγορών που εξετάσθηκαν βάσει του νέου 
Κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ (δεδομένου ότι επιτρέ¬ 
πει στους νεοεισερχόμενους παρόχους να ανταγωνί¬ 
ζονται τον πάροχο με ΣΙΑ, διασφαλίζει την εξέλιξη του 
ανταγωνισμού και επιτρέπει στους νεοεισερχόμενους 
παρόχους να ανεβαίνουν στην επονομαζόμενη “σκάλα 
των επενδύσεων’ -ΙαάάθΓ οί ίηναείπιοπΐ- όσον αφορά την 
δημιουργία υποδομής) και ως εκ τούτου, η χρήση των 
ευκολιών συνεγκατάστασης που λαμβάνουν οι ΤΠ δεν 
δύναται να περιορίζεται για την παροχή υπηρεσιών στα 
πλαίσια μιας μόνο συγκεκριμένης αγοράς. 

Επί τη βάσει των ως άνω, η τροποποίηση της πρώτης 
παραγράφου της υπό-ενότητας 3.2.3 της υποβληθεί- 
σης από τον ΟΤΕ Προσφοράς, κρίνεται ως απολύτως 
αναγκαία δεδομένου ότι αποσαφηνίζει ρητά ότι οι χώ¬ 
ροι ΦΣ και ΣΣ που διατίθενται στους Τ.Π. δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν από αυτούς (Τ.Π.) για την εξυπηρέτη¬ 
ση κάθε είδους αναγκών συνεγκατάστασης τους στα 
πλαίσια σχετικών αγορών στις οποίες ο ΟΤΕ, δυνάμει 
του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, υποχρεούται στην 
παροχή συνεγκατάστασης (Χονδρικές αγορές Διασύν¬ 
δεσης Δημόσιων Σταθερών Δικτύων, Αγορά χονδρικών 
υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης, χονδρικές αγορές 
Μισθωμένων Γραμμών). 

Η ως άνω προσέγγιση εξάλλου επιβάλλεται και εκ 
του γεγονότος ότι εξασφαλίζει την αποτελεσματική 
χρήση πόρων και ελαχιστοποιεί και τα έξοδα των ΤΠ 
συμβάλλοντας έτσι σε γενικότερη οικονομική αποτε- 
λεσματικότητα. 

18. Η πρώτη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.2.3 τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Κατ’εξαίρεση, ο χώρος που διατίθεται από τον ΟΤΕ 
στα πλαίσια Εικονικής συνεγκατάστασης, κατ’ εφαρμογή 
της κείμενης Κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και του 
ισχύοντος Κανονιστικού Πλαισίου, για την αποτελεσμα¬ 
τική υλοποίηση της πλήρως και μεριζόμενης Αδεσμο- 
ποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, θα φιλοξενεί 
εξοπλισμό του Τ.Π. ο οποίος εξυπηρετεί αποκλειστικά 
ίδιες ανάγκες του και μόνο για το σκοπό αυτό.». 

Η πρόταση του ΟΤΕ βάσει της οποίας ο χώρος φυ¬ 
σικής, εικονικής και σύμμικτης συνεγκατάστασης θα 
φιλοξενεί εξοπλισμό του Τ.Π. ο οποίος εξυπηρετεί απο¬ 
κλειστικά ίδιες ανάγκες του και μόνο για το σκοπό 
της αποτελεσματικής υλοποίησης της Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, τροποποιείται ως εξής: 
Ο περιορισμός αναφορικά με τη χρήση του εξοπλισμού 
του Τ.Π διαγράφεται όσον αφορά τις περιπτώσεις φυ¬ 
σικής και σύμμικτης συνεγκατάστασης για τους λόγους 
που αναφέρονται ανωτέρω στην τροποποίηση υπ’αριθ. 
17 του παρόντος κεφαλαίου, ενώ διατηρείται μόνο για 
τις περιπτώσεις εικονικής συνεγκατάστασης, δεδομένου 
ότι κρίνεται εύλογη για τεχνικούς λόγους. Παράλληλα 
διευκρινίζεται ότι αφορά τόσο την Μεριζόμενη όσο και 
την Πλήρη Πρόσβαση. 


19. Η δεύτερη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.2.3 
διαγράφεται επειδή δεν συνάδει με τα προβλεπόμενα 
στα σημεία 17 και 18 ανωτέρω. 

20. Μετά την δεύτερη παράγραφο της υπο-ενότητας 
3.2.3 προστέθηκε η παράγραφος: 

«Στις περιπτώσεις όπου ένας Τ.Π. διαθέτει εξοπλισμό 
σε περισσότερους από έναν χώρους συνεγκατάστασης 
στο ίδιο κτίριο του ΟΤΕ, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει 
την δυνατότητα διασύνδεσης του εν λόγω εξοπλισμού 
του Τ.Π. και να δίνει δυνατότητα συγκέντρωσης της 
συνολικής κίνησης σε έναν από τους χώρους συνεγκα- 
τάστασης εντός του κτιρίου του ΟΤΕ.» 

Σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, Κεφάλαιο 
Α, κανονιστικές υποχρεώσεις, περίπτωση (ι) αυτής με 
τίτλο Υποχρέωση Παροχής Πρόσβασης και Χρήσης Ει¬ 
δικών Ευκολιών δικτύου’ επιβάλλεται ρητώς στον ΟΤΕ 
η υποχρέωση όπως παρέχει πρόσβαση σε συναφείς 
ευκολίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την αποτελε¬ 
σματική υλοποίηση της πλήρως και μεριζόμενης πρό¬ 
σβασης στον τοπικό βρόχο όπως η “ Συνεγκατάσταση’ 
.Η αναγκαιότητα δε παροχής της εν λόγω συναφούς 
ευκολίας προβλέπεται και στα πλαίσια των Αποφάσεων 
της ΕΕΤΤ, ΑΠ ΕΕΤΤ 389/51/06, ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/06, και 
ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/06, όπου ορίζεται ρητά ότι ο ΟΤΕ ως 
επιχείρηση με ΣΙΑ στις εν λόγω αγορές υποχρεούται 
όπως παρέχει συνεγκατάσταση. 

Η εν λόγω ρυθμιστική υποχρέωση κρίνεται με άλλα 
λόγια ως απαραίτητη, εύλογη και αναλογική από την 
ΕΕΤΤ [αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή] στα πλαίσια 
διαφόρων αγορών που εξετάσθηκαν βάσει του νέου 
Κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ (δεδομένου ότι επιτρέ¬ 
πει στους νεοεισερχόμενους παρόχους να ανταγωνί¬ 
ζονται τον πάροχο με ΣΙΑ, διασφαλίζει την εξέλιξη του 
ανταγωνισμού και επιτρέπει στους νεοεισερχόμενους 
παρόχους να ανεβαίνουν στην επονομαζόμενη “σκάλα 
των επενδύσεων’ -ΙαάάθΓ οΐ ίηνοείηηθηί- όσον αφορά την 
δημιουργία υποδομής) και ως εκ τούτου, η χρήση των 
ευκολιών συνεγκατάστασης που λαμβάνουν οι ΤΠ δεν 
δύναται να περιορίζεται για την παροχή υπηρεσιών στα 
πλαίσια μιας μόνο συγκεκριμένης αγοράς. 

Επί τη βάσει των ως άνω, η εισαχθείσα τροποποίηση 
κρίνεται ως απολύτως αναγκαία δεδομένου ότι απο¬ 
σαφηνίζει ρητά ότι οι χώροι ΦΣ και ΣΣ που διατίθενται 
στους Τ.Π. δύνανται να χρησιμοποιηθούν από αυτούς 
(Τ.Π.) για την εξυπηρέτηση κάθε είδους αναγκών συ- 
νεγκατάστασης τους στα πλαίσια σχετικών αγορών 
στις οποίες ο ΟΤΕ, δυνάμει του ισχύοντος κανονιστικού 
πλαισίου, υποχρεούται στην παροχή συνεγκατάστασης 
(Χονδρικές αγορές Διασύνδεσης Δημόσιων Σταθερών 
Δικτύων, Αγορά χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης, χονδρικές αγορές Μισθωμένων Γραμμών). 

Η ως άνω προσέγγιση εξάλλου επιβάλλεται και εκ 
του γεγονότος ότι εξασφαλίζει την αποτελεσματική 
χρήση πόρων και ελαχιστοποιεί και τα έξοδα των ΤΠ 
συμβάλλοντας έτσι σε γενικότερη οικονομική αποτε- 
λεσματικότητα. 

21. Στην υπο-ενότητα 3.2.3, μετά την νέα παράγραφο 
υπό σημείο 20 ανωτέρω, προστέθηκε η παράγραφος: 

«Στους χώρους ΦΣ και ΣΣ ο Τ.Π. δύναται να εγκατα- 
στήσει εξοπλισμό που θα επιτρέπει την παροχή υπηρε¬ 
σιών μετάδοσης και σύνδεσης (όαοΚύευΙ δθΓνίοοε) με ίδια 
μέσα ή μέσω παρόχου της επιλογής του. Η ιδιοπαροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης και σύνδεσης με ενσύρματα μέσα 
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δύναται να πραγματοποιηθεί είτε μέσω ΚΟΙ από τον 
οπτικό κατανεμητή (ΟϋΡ) και το αντίστοιχο ΦΥΠ.» 

Η εν λόγω προσθήκη επιβάλλεται από την απόφαση 
388/012/2006 της ΕΕΤΤ, και ειδικότερα το Κεφάλαιο Α, 
σημείο (ί) με τίτλο «Υποχρέωση πρόσβασης και χρήσης 
ειδικών ευκολιών», την παράγραφο (2) και το σημείο 
(ϋί) με τίτλο «Υποχρέωση Διαφάνειας», (παράγραφος 
1). Ειδικότερα, όπως ρητώς προβλέπεται στα εν λόγω 
σημεία, «ο Τ.Π. θα πρέπει να είναι ελεύθερος να επιλέγει 
τον πάροχο, καθώς και την τεχνολογία για τις σχετικές 
υπηρεσίες σύνδεσης (δαοάΙιαυΙ Ιϊηίο)». 

22. Στην υπο-ενότητα 3.2.3, μετά την νέα παράγραφο 
υπό σημείο 21 ανωτέρω, προστέθηκε η παράγραφος: 

«Σε περίπτωση όπου ο διαθέσιμος χώρος συνεγκα- 
τάστασης είναι περιορισμένος και υπάρχουν εκκρεμείς 
αιτήσεις συνεγκατάστασης τόσο στα πλαίσια ΑΠΤοΒ 
όσο και σε άλλες περιπτώσεις αγορών για τις οποίες 
υφίσταται η αντίστοιχη ρυθμιστική υποχρέωση του ΟΤΕ, 
η συνεγκατάσταση στα πλαίσια υπηρεσιών ΑΠΤοΒ έχει 
προτεραιότητα σε σχέση με την εγκατάσταση εξοπλι¬ 
σμού για την εξυπηρέτηση αναγκών συνεγκατάστασης 
των υπόλοιπων αγορών για τις οποίες υφίσταται η σχε¬ 
τική υποχρέωση του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται δεδομένου ότι η συνεγκα- 
τάσταση στην περίπτωση της παροχής ΑΠΤΒ, αποτελεί 
στοιχείο «εκ των ων ουκ άνευ (είησ ςυα ηοη)», για την 
παροχή υπηρεσιών μέσω ΑΠΤΒ. Το εν λόγω στοιχείο 
«αναγκαιότητας», αν και παρόν, δύναται κατά περίπτωση 
να υπολείπεται σε ένταση στις περιπτώσεις των άλλων 
αγορών για τις οποίες υφίσταται κανονιστική υποχρέω¬ 
ση του ΟΤΕ για την παροχή συνεγκατάστασης. 

23. Στο τέλος της τέταρτης παραγράφου της υπο- 
ενότητας 3.2.3 συμπληρώνεται η φράση: 

«παρά μόνο στεγανού τύπου Ν/ΒΕΑ, που και ο ΟΤΕ 
χρησιμοποιεί στις δικές του εγκαταστάσεις.». 

Η εν λόγω προσθήκη έγινε με βάση το με ΑΡ. ΠΡ. 
15112/21.3.2007 εισερχόμενο του ΟΤΕ, («Αδεσμοποίητη 
πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (Νέα Προσφορά αναφο¬ 
ράς»), σύμφωνα με το οποίο ο ΟΤΕ αιτείται την προ¬ 
σθήκη του σχετικού σημείου αναφορικά με τη χρήση 
επιτρεπόμενου τύπου μπαταριών. 

24. Στο σημείο α της παραγράφου 8 της υπο-ενότητας 

3.2.3 προστίθεται η φράση: 

«... τα οποία οφείλει να δημοσιοποιεί ο ΟΤΕ». 

Η προσθήκη αυτή εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια στους 
όρους με τους οποίους παρέχεται η σχετική υπηρεσία 
στους Τ.Π., σύμφωνα με τα όσα επιβάλλει η απόφαση 
388/2006 της ΕΕΤΤ, και ειδικότερα το Κεφάλαιο Α, ση¬ 
μείο (ϋί) με τίτλο Υποχρέωση Διαφάνειας, παράγραφος 
(3), όπου ορίζεται πως «οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν 
πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες και ξεκάθαρες 
διαδικασίες, στις οποίες δε θα είχαν αλλιώς πρόσβαση» 
(εάν δεν δημοσιευόταν η σχετική Προσφορά Αναφο¬ 
ράς). 

25. Το σημείο γ της παραγράφου 8 της υπο-ενότητας 

3.2.3 τροποποιείται ως εξής: 

«γ. Η απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς λειτουργίας του 
εξοπλισμού που πρόκειται να εγκατασταθεί από τον Τη- 
λεπ. Πάροχο να μη ξεπερνά το όριο ισχύος που μπορεί 
να διατεθεί χωρίς διακοπή λειτουργίας του εξοπλισμού 
του ΟΤΕ ή άλλου Τ.Π., όπως αυτό ορίζεται στην Τεχνική 
Μελέτη Συνεγκατάστασης που έχει εκπονηθεί για το 
συγκεκριμένο χώρο.». 


Η εν λόγω διαγραφή έγινε για να διευκρινιστεί ότι, 
- για λόγους ίσης μεταχείρισης-, σύμφωνα με την ΑΠ. 
388/012/2006, η λειτουργία του εξοπλισμού του ΟΤΕ δεν 
θεωρείται μεγαλύτερης σημασίας ή προτεραιότητας 
έναντι της λειτουργίας του εξοπλισμού των Τ.Π., ώστε 
να εξασφαλίζεται μόνο η δική της αδιάκοπη λειτουρ¬ 
γία. 

26. Στο σημείο δ της παραγράφου 8 της υπο-ενότητας 

3.2.3 προστίθεται η φράση: 

«...σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 66 του ν. 
3431/2006.». 

Η σαφής αναφορά στο ν. 3431/2006 έγινε για λόγους 
πληρότητας . 

27. Η πρώτη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.3.1 τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Στα πλαίσια της Φυσικής Συνεγκατάστασης διατί¬ 
θεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος εντός κτιρίων που 
στεγάζουν Γενικούς Κατανεμητές ΟΤΕ, εφεξής Αστικά 
Κέντρα (ΑΚ). Η διαμόρφωση των εν λόγω χώρων γίνεται 
με ευθύνη του ΟΤΕ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 16 του παρόντος.» 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον όρο 
«Αστικό Κέντρο ΟΤΕ», ο οποίος δεν είχε διευκρινιστεί 
στην Προσφορά του ΟΤΕ, καθίστανται δε σύμφωνες με 
με την παράγραφο 3.2.3 . 

28. Η δεύτερη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.3.1 
τροποποιείται ως εξής: 

«Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι ο χώρος αυ¬ 
τός θα ικανοποιεί την άμεση κατά το δυνατόν πρόσβαση 
σ’ αυτόν του προσωπικού του Τ.Π.. Οι όροι και οι προϋ¬ 
ποθέσεις πρόσβασης στους χώρους ΦΣ περιγράφονται 
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24 του παρόντος. Ο ΟΤΕ 
υποχρεούται να διασφαλίζει ότι ο χώρος ΦΣ προσφέρει 
την απαραίτητη υποδομή για τις απαιτούμενες παροχές 
και ευκολίες.». 

Η αναφορά στο Παράρτημα 24 έγινε για λόγους πλη¬ 
ρότητας και σαφήνειας, δεδομένου ότι στο εν λόγω 
παράρτημα περιγράφονται αναλυτικώς οι όροι και οι 
προϋποθέσεις πρόσβασης των Τ.Π. στους χώρους Φ.Σ. 

29. Η τρίτη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.3.1 δια¬ 
γράφεται επειδή: 

Η διαγραφή επιβάλλεται με βάση το σκεπτικό ότι η 
εγκατάσταση και χρήση ενδιάμεσου κατανεμητή δεν 
αποτελεί σε κάθε περίπτωση τεχνικά απαραίτητη προ¬ 
ϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών συνεγκατάστασης, 
αλλά εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις 
ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ΑΚ στο οποίο παρέχεται 
φυσικός χώρος προς συνεγκατάσταση. Εναπόκειται 
στον ΟΤΕ να κρίνει την εν λόγω αναγκαιότητα σε σχέση 
με κάθε ΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα 
κριτήρια, και με την επιφύλαξη της υποχρέωσης τήρη¬ 
σης της αρχής της αμεροληψίας που του επιβάλλεται 
δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006. 

30. Στην τέταρτη παράγραφο της υπο-ενότητας 3.3.1 
διαγράφεται η φράση: 

«για την παροχή υπηρεσιών αδεσμοποίητου τοπικού 
βρόχου». 

Η εν λόγω διαγραφή απαιτείται προκειμένου να συ- 
νάδει με την τροποποίηση της παραγράφου 3.2.3 του 
παρόντος Κεφαλαίου όπως αυτή τροποποιείται με την 
παρούσα (τροποποιήσεις υπ’αριθ. 17, 20 και 21) και για 
τους εκεί αναφερόμενους λόγους. 

31. Στην πέμπτη παράγραφο της υπο-ενότητας 3.3.1: 
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αντικαθίσταται η φράση «πρόκειται να ισχύσουν» με 
την φράση «ισχύουν», λόγω της ταυτόχρονης έναρξης 
παροχής των σχετικών υποχρεώσεων του ΟΤΕ για 
όλους τους τύπους συνεγκατάστασης. 

32. Η έκτη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.3.1 τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Υπηρεσίες Μετάδοσης Και Σύνδεσης (ΒαοΚάαυΙ 
3θΓνίθΘ5) 

Κατόπιν αιτήματος του Τ.Π, ο ΟΤΕ υποχρεούται να 
παρέχει υπηρεσίες Μετάδοσης και Σύνδεσης (Βαο^ΙιαυΙ 
δθΓνίοθε). Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται με χρήση 
δικτύου ΟΤΕ προκειμένου να διασυνδέεται ο εξοπλισμός 
του Τ.Π., που είναι εγκατεστημένος στο χώρο φυσικής 
συνεγκατάστασης, με τον εξοπλισμό του Τ.Π. που είναι 
εγκατεστημένος σε χώρο εκτός των κτιρίων του ΟΤΕ, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σχετικά, στην κείμενη 
νομοθεσία και τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. 

Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. δεν επιθυμεί να λάβει υπη¬ 
ρεσίες Μετάδοσης και Σύνδεσης μέσω του δικτύου ΟΤΕ, 
τότε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τ.Π. ο ΟΤΕ θα 
τοποθετεί την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Στις 
περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ενσύρματου βαοΜαυΙ 
ο ΟΤΕ θα τοποθετεί καλώδιο οπτικών ινών (ΚΟΙ) το 
οποίο θα συνδέει τον οπτικό κατανεμητή εντός του 
χώρου φυσικής συνεγκατάστασης με το ΦΥΠ-ΟΤΕ (ΠΑ¬ 
ΡΑΡΤΗΜΑ 16). Το συγκεκριμένο καλώδιο οπτικών ινών 
θα συνδέεται εντός του ΦΥΠ-ΟΤΕ με άλλο καλώδιο 
οπτικών ινών (ιδιοκτησίας του Τ.Π. ή άλλου παρόχου) 
ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά της κίνησης από 
τον εξοπλισμό του Τ.Π. που έχει εγκατασταθεί εντός 
του χώρου ΦΣ στο δίκτυο του Τ.Π.» 

Η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται σε συμμόρφωση με 
την απόφαση 388/012/2006 της ΕΕΤΤ, και ειδικότερα: 

- το Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις περί¬ 
πτωση (ί) με τίτλο «Υποχρέωση πρόσβασης και χρήσης 
ειδικών ευκολιών», παράγραφο (2), εδάφιο 3, σύμφωνα 
με το οποίο «Μέσω της συνεγκατάστασης ο εναλλακτι¬ 
κός πάροχος δύναται να εγκαταστήσει τον κατάλληλο 
εξοπλισμό προκειμένου να διασυνδέσει τους αδεσμο- 
ποίητους τοπικούς βρόχους με το δίκτυο του μέσω ιδί¬ 
ας υποδομής ή μέσω υποδομής παρόχου της επιλογής 
του.», καθώς και 

- το Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις περίπτω¬ 
ση (ιϋ) με τίτλο «Υποχρέωση Διαφάνειας», παράγραφος 
(1), εδάφιο 5, σύμφωνα με το οποίο: «...οι εναλλακτικοί 
πάροχοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν 
τον πάροχο, καθώς και την τεχνολογία για τις σχετικές 
υπηρεσίες σύνδεσης (δαοόΙιαυΙ Ιίηΐο).» 

Εξάλλου μεταξύ των γενικών αρχών που οφείλει να 
τηρεί η ΕΕΤΤ είναι η αρχή της τεχνολογικής ουδετερό¬ 
τητας των κανονιστικών ρυθμίσεων τις οποίες επιβάλ¬ 
λει. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτωση 
(γ) του ν. 3431/2006, μεταξύ των γενικών αρχών που 
διέπουν τη ρύθμιση του τομέα ηλεκτρονικών επικοινω¬ 
νιών ορίζεται «{...}γ) Η τήρηση των αρχών της ισότητας, 
της αμεροληψίας, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, 
της προστασίας του ανταγωνισμού και της αποφυγής 
στρέβλωσης της αγοράς μεριμνώντας για την κατά το 
μέτρο του δυνατού τεχνολογική ουδετερότητα των 
κανονιστικών ρυθμίσεων που επιβάλλονται, ιδίως εκεί¬ 
νων που στοχεύουν στη διασφάλιση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού.» Η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότη¬ 
τας κατοχυρώνεται σε κοινοτικό επίπεδο. Ειδικότερα 


σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο, (2002/21/ΕΚ), σημείο 
18 του Προοιμίου και άρθρο 8 παρ.1: «Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι, κατά την άσκηση των κανονιστικών 
καθηκόντων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία 
και τις ειδικές οδηγίες, ιδίως εκείνων που αποσκοπούν 
στην εξασφάλιση πραγματικού ανταγωνισμού, οι εθνι¬ 
κές κανονιστικές αρχές λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη το 
επιθυμητό της τεχνολογικής ουδετερότητας των κανο¬ 
νιστικών ρυθμίσεων». 

33. Η τελευταία (έβδομη) παράγραφος της υπο-ενότη¬ 
τας 3.3.1 διαγράφεται, δεδομένου ότι καλύπτεται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 3.1.4, με τίτλο «Σημείο Οριο- 
θέτησης», όπως αυτή τροποποιείται με την παρούσα. 

34. Στο τέλος της υπο-ενότητας 3.3.1 προστίθενται 
οι παράγραφοι: 

«Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του χώρου 
ΦΣ, ο ΟΤΕ καλεί τον ΤΠ για την παραλαβή του ανα- 
λογούντος τμήματος του χώρου ΦΣ και υπογράφεται 
σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που θα 
επιβεβαιώνει τα ακόλουθα: 

• Τον ακριβή χώρο για την τοποθέτηση των ικριω¬ 
μάτων του ΤΠ, 

• Την εγκατάσταση πίνακα ϋΟ και τη λειτουργούσα 
παροχή ϋΟ μέσω κατάλληλου ασφαλειοαποζεύκτη, 

• Τα ανεπτυγμένα ζεύγη στον ΓΚΟ, 

• Τις λειτουργούσες κλιματιστικές μονάδες, 

• Τους εγκατεστημένους κατανεμητές, 

• Το αντίστοιχο ΦΥΠ σε λειτουργία για τις περιπτώ¬ 
σεις παροχής υπηρεσιών ενσύρματου βαοΜαυΙ. 

• Τη δυνατότητα σύνδεσης δικτύου παρόχου από ΦΥΠ 
μέχρι τον οπτικό κατανεμητή του χώρου συνεγκατά- 
στασης. 

• Την δυνατότητα πρόσβασης σύμφωνα με τους όρους 
και διατάξεις που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24 
του παρόντος.» 

Η εν λόγω προσθήκη προσδιορίζει το περιεχόμενο 
του Πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής για λόγους 
αποσαφήνισης των διαδικασιών και πλήρους ενημέρω¬ 
σης των Τ.Π, σχετικά με την παραλαβή του χώρου Φ.Σ, 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α, περίπτωση (ίϋ) της ΑΠ. 
388/012/2006, και την Υποχρέωση Διαφάνειας που υπέ¬ 
χει ο ΟΤΕ. 

35. Μετά την υπο-ενότητα 3.3.1 προστίθεται η κατω¬ 
τέρω υπο-ενότητα 3.3.2 με τίτλο «Παροχή συνεγκατά- 
στασης σε υφιστάμενο χώρο ΦΣ». 

Για τις υπόλοιπες υπο-ενότητες της ενότητας 3.3 γί¬ 
νεται αναρίθμηση. 

«3.3.2. Παροχή συνεγκατάστασης σε υφιστάμενο χώρο 
ΦΣ 

Σε περίπτωση κατά την οποία ένας Τ.Π. αιτείται συ- 
νεγκατάσταση σε ήδη κατασκευασμένο χώρο ΦΣ και 
στον οποίο υπάρχουν ελεύθεροι πόροι, ακολουθείται η 
παρακάτω διαδικασία: 

1. Ο Τ.Π. καταθέτει αίτηση στο Π.Σ. ΟΤΕ για συνε- 
γκατάσταση σε υφιστάμενο χώρο ΦΣ ενημερώνοντας 
για τον αριθμό των ικριωμάτων που θα εγκαταστήσει. 
Η αίτηση παίρνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και 
εξυπηρετείται με χρονική προτεραιότητα. 

2. Ο ΟΤΕ εντός πέντε (5) ΕΗ από την κατάθεση της 
σχετικής αίτησης ενημερώνει τον Τ.Π. σχετικά με το 
ποσό που πρέπει να καταβάλει σε κάθε έναν από τους 
συνεγκατεστημένους Τ.Π., σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
25 του παρόντος. 
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3. Ο Τ.Π. υποχρεούται να καταβάλει το αναλογούν 
ποσό σε κάθε έναν από τους συνεγκατεστημένους Τ.Π. 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
ενημέρωσης από τον ΟΤΕ. 

4. Σε περίπτωση όπου ένας Τ.Π. δεν εκπληρώσει 
εμπρόθεσμα την προαναφερθείσα οικονομική του υπο¬ 
χρέωση, η αίτησή του ακυρώνεται. 

5. Ο Τ.Π. κοινοποιεί τα αντίγραφα πληρωμής των 
συνεγκατεστημένων παροχών (βήμα 3 ανωτέρω) στον 
ΟΤΕ και υπογράφει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
συμφωνητικό συνεγκατάστασης με τον ΟΤΕ. 

Η ανωτέρω προσθήκη έγινε για λόγους πληρότητας 
και αποσαφήνισης των σχετικών διαδικασιών, δεδομέ¬ 
νου ότι ο ΟΤΕ δεν είχε συμπεριλάβει αντίστοιχη διαδι¬ 
κασία στην πρότασή του. Εξάλλου, αυτό επιβάλλεται και 
βάσει της Υποχρέωσης Διαφάνειας που υπέχει ο ΟΤΕ, 
στο Κεφάλαιο Α, περίπτωση (ίϋ) της ΑΠ 388/012/2006 
της ΕΕΤΤ. 

36. Στην αρχή της υπο-ενότητας 3.3.2 προστίθεται η 
ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος: 

«Για τις κατασκευές/επεκτάσεις των χώρων ΦΣ οι 
Τ.Π. δύνανται να ακολουθούν τη διαδικασία ετήσιου 
προγραμματισμού που ορίζεται στην παρούσα, ώστε 
να καθίσταται εφικτή η έγκαιρη ικανοποίηση από τον 
ΟΤΕ μεγάλου αριθμού αιτημάτων. Η διαδικασία ετήσιου 
προγραμματισμού που προβλέπεται στην παρούσα (πα¬ 
ράγραφος 3.3.3.1) δεν περιορίζει σε τίποτα το δικαίωμα 
των Τ.Π να υποβάλουν οποτεδήποτε (αά-Ιιοο) αιτήματα 
για κατασκευή ή / και επέκταση χώρων ΦΣ, εκτός του 
ετήσιου προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας (παράγραφος 3.3.3.2).» 

Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη προς 
αποσαφήνιση των επιμέρους δικαιωμάτων και υποχρε¬ 
ώσεων αναφορικά με την παροχή από τον ΟΤΕ συνε- 
γκατάστασης. Ειδικότερα καθίσταται σαφές ότι η δι¬ 
αδικασία ετήσιου προγραμματισμού που προβλέπεται 
στην προσφορά και η οποία αποσκοπεί στην καλύτερη 
οργάνωση του ΟΤΕ ώστε να είναι σε θέση να ικανο¬ 
ποιήσει εγκαίρως και αποτελεσματικά μεγάλο αριθμό 
αιτημάτων των Τ.Π δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος 
υποβολής και ικανοποίησης αιτημάτων Συνεγκατά- 
στασης ούτε περιορίζει το δικαίωμά τους, όπως αυτό 
απορρέει από την ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, να υποβάλουν 
οποτεδήποτε (αά-άοο) αιτήματα για κατασκευή ή / και 
επέκταση χώρων ΦΣ, εκτός του ετήσιου προγραμματι¬ 
σμού, ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται 
για το σκοπό αυτό στην προσφορά. Αντίθετη ερμηνεία 
αντιβαίνει τόσο στο γράμμα όσο και στο πνεύμα της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006. 

37. Η υπο-ενότητα 3.3.2 γίνεται υπο-ενότητα 3.3.3.Ι. Η 
πρώτη παράγραφος της 3.3.2 τροποποιείται ως εξής: 

«Κάθε χρόνο και κατά τη χρονική περίοδο από 1 έως 
15/5, οι πάροχοι υποβάλλουν στον ΟΤΕ μέσω του Π.Σ. 
ΟΤΕ, τα αιτήματά τους για την παροχή ΦΣ, αριθμό και 
τύπο ικριωμάτων και απαιτούμενο χώρο σε τετραγωνικά 
μέτρα (ιτι2) ανά ΑΚ. Τα αιτήματα καλύπτουν από κοινού 
τα Αστικά Κέντρα στα οποία οι Τ.Π. δεν έχουν φυσική 
παρουσία και επιθυμούν να προχωρήσουν σε φυσική 
συνεγκατάσταση και τα Αστικά Κέντρα στα οποία έχουν 
φυσική παρουσία αλλά απαιτούν πρόσθετο χώρο. Τα συ¬ 
γκεκριμένα αιτήματα αφορούν κατασκευές οι οποίες θα 
πρέπει να υλοποιηθούν και να παραδοθούν το αμέσως 
επόμενο ημερολογιακό έτος και για το σκοπό αυτό οι 


ΤΠ οφείλουν να συνυποβάλλουν και σχετικό επιθυμητό 
μηνιαίο χρονοπρόγραμμα παράδοσης αυτών.» 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις κρίθηκαν απαραίτητες για 
λόγους σαφήνειας, με δεδομένο ότι στην πρόταση του 
ΟΤΕ δεν υπήρχε διευκρίνιση σχετικά με το περιεχόμενο 
και τον τρόπο υποβολής των αιτημάτων των Τ.Π. για 
παροχή ΦΣ, διευκρίνιση απαραίτητη για την παροχή 
σαφών πληροφοριών και διαδικασιών στους Τ.Π, σύμ¬ 
φωνα με την Υποχρέωσης Διαφάνειας που υπέχει ο 
ΟΤΕ βάσει του Κεφαλαίου Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, 
περίπτωση (ίϋ) της ΑΠ ΕΕΤΤ. 388/012/2006. 

38. Η δεύτερη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.3.2 
τροποποιείται ως εξής: 

«Με βάση τα ανωτέρω, ο ΟΤΕ, σεβόμενος την αρχή 
της μη διακριτικής μεταχείρισης, καταρτίζει συνολική 
πρόταση προγράμματος παράδοσης χώρων φυσικής 
συνεγκατάστασης, με κριτήρια: 

α. τη διαθεσιμότητα του χώρου, 

β. τη χρονική προτεραιότητα των υποβληθέντων αι¬ 
τημάτων Τ.Π. ανά ΑΚ 

γ. το πλήθος των ενδιαφερομένων παροχών για κάθε 
ένα χώρο ΦΣ» 

Στις περιπτώσεις υποβολής αιτημάτων Φ.Σ. με το 
σύστημα ετήσιου προγραμματισμού, όπως αυτό περι- 
γράφεται στην παρούσα, ορίζονται για λόγους διαφά¬ 
νειας συγκεκριμένα κριτήρια για την ικανοποίηση των 
εν λόγω αιτημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 
388/012/2006 της ΕΕΤΤ, και ειδικότερα το Κεφάλαιο Α, 
περίπτωση (ι) με τίτλο «Υποχρέωση πρόσβασης και 
χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου»), παράγραφοι (2) και 
(6) όπου ορίζεται ότι ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση «... 
παροχής πρόσβασης σε συναφείς ευκολίες οι οποίες 
είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική υλοποίηση 
της πλήρους και μεριζόμενης πρόσβασης στον τοπικό 
βρόχο όπως η συνεγκατάσταση...» «υπό όρους ισότιμου, 
εύλογου και έγκαιρου χαρακτήρα» αντίστοιχα καθώς 
και την περίπτωση (ϋ) της ίδιας απόφασης, με τίτλο 
«Υποχρέωση Αμεροληψίας (Μη Διακριτικής Μεταχεί¬ 
ρισης)», (παράγραφος 1), σύμφωνα με την οποία: «...Ο 
ΟΤΕ υποχρεούται να εφαρμόζει ισοδύναμους όρους, 
σε ισοδύναμες περιστάσεις σε άλλες επιχειρήσεις που 
παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες και θα παρέχει υπη¬ 
ρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους 
όρους και της ίδιας ποιότητας με αυτές που παρέχει 
στο λιανικό του άκρο...». 

Η σωστή εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων υπό α, 
β και γ εξασφαλίζει την τήρηση της υποχρέωσης πρό¬ 
σβασης υπό όρους όρους ισότιμου, εύλογου και έγκαι¬ 
ρου χαρακτήρα και της υποχρέωσης «μη διακριτικής 
μεταχείρισης» μεταξύ των αιτούντων Τ.Π., λαμβάνοντας 
υπόψη την βέλτιστη χρήση του διαθέσιμου χώρου. 

39. Διαγράφεται η τρίτη παράγραφος της υπο-ενό¬ 
τητας 3.3.2. 

Η παρούσα τροποποίηση επιβάλλεται σύμφωνα με την 
απόφαση 388/2006 της ΕΕΤΤ, και ειδικότερα το Κεφά¬ 
λαιο Α, περίπτωση (ί) με τίτλο «Υποχρέωση πρόσβασης 
και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου»), παράγραφοι (2) 
και (6) όπου ορίζεται ότι ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση «... 
παροχής πρόσβασης σε συναφείς ευκολίες οι οποίες 
είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική υλοποίηση της 
πλήρους και μεριζόμενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο 
όπως η συνεγκατάσταση...» «υπό όρους ισότιμου, εύλο¬ 
γου και έγκαιρου χαρακτήρα» αντίστοιχα. Εν προκειμέ- 
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νω δεν δικαιολογείται αντικειμενικά εκ των προτέρων 
περιορισμός στον ρυθμό παράδοσης χώρων ΦΣ από 
τον ΟΤΕ, λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι οι υπηρεσίες 
συνεγκατάστασης είναι απολύτως απαραίτητες για την 
αποτελεσματική υλοποίηση της αδεσμοποίητης πρό¬ 
σβασης στον τοπικό βρόχο από τον Τ.Π και αφετέρου 
ότι στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η διαδικασία 
χρονοπρογραμματισμού ο ΟΤΕ διαθέτει επαρκές χρο¬ 
νικό διάστημα από την υποβολή των αιτημάτων των Τ.Π. 
μέχρι τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησής τους. 

40. Η τέταρτη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.3.2 
τροποποιείται ως εξής: 

«Η πρόταση αυτή θα κοινοποιείται στους ενδιαφερο¬ 
μένους Τ.Π. και στην ΕΕΤΤ μέχρι την 31η Ιουλίου έκαστου 
έτους και θα ενημερώνεται σχετικά το πληροφοριακό 
σύστημα του ΟΤΕ (Π.Σ. ΟΤΕ).». 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις έγιναν με δεδομένο ότι το 
προτεινόμενο από τον ΟΤΕ χρονικό διάστημα επεξεργα¬ 
σίας των αιτημάτων των Τ.Π. (15 Μαίου - 15 Αυγούστου 
του ίδιου έτους) κρίνεται δυσανάλογα μεγάλο. Παράλ¬ 
ληλα διευκρινίζεται ότι η κοινοποίηση της πρότασης 
του ΟΤΕ οφείλει να γίνεται μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος ( Π.Σ.) ΟΤΕ, για λόγους λειτουργικότητας 
και αποτελεσματικότητας της σχετικής διαδικασίας. 

41. Η πέμπτη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.3.2 
τροποποιείται ως εξής: 

«Στο πρόγραμμα παράδοσης χώρων ΦΣ θα περιέχο- 
νται οι ακόλουθες πληροφορίες : 

α. Η προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης του κάθε 
χώρου ΦΣ, 

β. Το πλήθος των παροχών που ενδιαφέρονται για 
κάθε χώρο ΦΣ, 

γ. Τα τετραγωνικά μέτρα που είναι διαθέσιμα για φυ¬ 
σική συνεγκατάσταση στο αντίστοιχο αστικό κέντρο και 
τον αριθμό των ικριωμάτων 30 χ 60 οιτι που δύναται να 
εγκατασταθούν στον χώρο, 
δ. Προϋπολογιστικά στοιχεία κόστους για κάθε αστικό 
κέντρο, 

ε. Ο παρεχόμενος αριθμός ζευγών για την ΦΣ, 
στ. Οι δυνατότητες παροχής ζευγών στον κεντρικό 
κατανεμητή χωρίς σύμπτυξη / ανάπτυξη, 
ζ. Η παρεχόμενη ηλεκτρική ισχύς. 

Σε περίπτωση διαφωνίας ενός ή περισσοτέρων Τ.Π. με 
το πρόγραμμα παράδοσης χώρων που κοινοποιεί ο ΟΤΕ, 
καταθέτουν εγγράφως τις παρατηρήσεις/ενστάσεις μαζί 
με σχετική αιτιολόγηση στον ΟΤΕ, με παράλληλη κοι¬ 
νοποίηση στην ΕΕΤΤ. Ο ΟΤΕ καλείται να απαντήσει 
εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στον Τ.Π. 
με παράλληλη κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ, λαμβά¬ 
νοντας υπόψη τα ανωτέρω, δύναται να τροποποιήσει 
το πρόγραμμα παράδοσης χώρων με αιτιολογημένη 
απόφασή της. 

Οι πάροχοι θα καλούνται για δεσμευτική επιβεβαίωση 
των αιτημάτων τους μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του 
ιδίου έτους.» 

Η τροποποίηση των προτεινόμενων πληροφοριών που 
θα λαμβάνουν οι Τ.Π. σχετικά με την πρόταση του ΟΤΕ 
για τον ετήσιο χρονοπρογραμματισμό έγινε για λόγους 
διαφάνειας. Σύμφωνα με την απόφαση 388/012/2006 της 
ΕΕΤΤ, και ειδικότερα το κεφάλαιο Α, περίπτωση (ϋ) με 
τίτλο «Υποχρέωση Αμεροληψίας (Μη Διακριτικής Μετα¬ 
χείρισης)», (παράγραφος 1), «... οι πληροφορίες πρέπει 
να παρέχονται σε άλλους παρόχους εντός προκαθο¬ 


ρισμένης χρονικής περιόδου και επί τη βάσει προδια¬ 
γραφών ποιότητας που είναι τουλάχιστον ισότιμες με 
αυτές που παρέχονται στο λιανικό άκρο του ΟΤΕ...». Με 
δεδομένο το γεγονός ότι για την παροχή αντίστοιχων 
υπηρεσιών ο ΟΤΕ γνωρίζει τις πληροφορίες υπό α-ζ που 
αφορούν στα Αστικά Κέντρα του, κρίνεται ότι αντίστοι¬ 
χη πληροφόρηση πρέπει να παρέχεται και στους Τ.Π. 
Επιπρόσθετα, στην ανωτέρω παράγραφο επί τη βάσει 
της απόφασης 388/2006 της ΕΕΤΤ, και ειδικότερα το 
Κεφάλαιο Α, περίπτωση (μι) με τίτλο «Υποχρέωση Δι¬ 
αφάνειας», (παράγραφος 1), σύμφωνα με την οποία «η 
υποχρέωση δημοσίευσης Προσφοράς αναφοράς Αδε¬ 
σμοποίητης Πρόσβασης διασφαλίζει ότι οι εναλλακτικοί 
πάροχοι έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες 
και ξεκάθαρες διαδικασίες...» προστέθηκε διαδικασία 
κατάθεσης παρατηρήσεων/ενστάσεων στην πρόταση 
του ΟΤΕ. Η εν λόγω προσθήκη, εξυπηρετεί τους ανω¬ 
τέρω σκοπούς, και επιβάλλεται δεδομένου ότι ο ΟΤΕ 
δεν πρότεινε αντίστοιχη διαδικασία ». 

42. Η έκτη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.3.2 τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Η δέσμευση κάθε Τ.Π. θα επιβεβαιώνεται με την υπο¬ 
γραφή της σχετικής εξαμηνιαίας Σύμβασης / Πλαίσιο 
Συνεγκατάστασης και την ταυτόχρονη κατάθεση εγγυ¬ 
ητικής επιστολής ανά χώρο ΦΣ που ο συγκεκριμένος 
πάροχος αιτείται. Το σύνολο των εγγυητικών επιστο¬ 
λών ενός Τ.Π. καλύπτει προϋπολογιστικά το 30% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης των έργων που πρόκειται 
να υλοποιηθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου 
έτους, στα οποία ο συγκεκριμένος Τ.Π. έχει αιτηθεί συ- 
νεγκατάσταση. Το ως άνω ποσοστό προϋπολογισθείσας 
δαπάνης υπολογίζεται για κάθε Τ. Π. με βάση την αναλο¬ 
γία του στα ΑΚ στα οποία έχει αιτηθεί συνεγκατάσταση. 
Η ημερομηνία λήξης κάθε εγγυητικής επιστολής είναι 
δύο (2) μήνες μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία 
ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής/επέκτασης 
του αντιστοίχου χώρου ΦΣ. 

Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των 
εργασιών κατασκευής χώρου ΦΣ σε Αστικό Κέντρο, ο 
ΟΤΕ αποστέλλει ειδοποίηση στους Τ.Π. που έχουν αι- 
τηθεί χώρο στο συγκεκριμένο κέντρο, καλώντας τους 
να καταβάλουν ως προκαταβολή το 20% της προϋπο- 
λογιστικά αναλογούσας δαπάνης των εργασιών. 

Η κατάθεση της προκαταβολής πρέπει να γίνει εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την σχετική ειδοποί¬ 
ηση. 

Σε περίπτωση μη καταβολής της προκαταβολής εντός 
του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, ο ΟΤΕ δύ- 
ναται να εκπέσει την ήδη καταβληθείσα εγγυητική επι¬ 
στολή, ως προς το συγκεκριμένο ποσό της προκατα¬ 
βολής. Το υπολειπόμενο ποσό στην περίπτωση αυτή 
θα καλυφθεί από τον/τους Τ.Π. που έχουν αιτηθεί ΦΣ 
στο συγκεκριμένο ΑΚ. Για το σκοπό αυτό, ο ΟΤΕ εντός 
προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών αποστέλλει 
έγγραφη ειδοποίηση στους εναπομείναντες Τ.Π., στην 
οποία θα αναφέρει το ακριβές επιπρόσθετο ποσό που 
θα πρέπει να καταβάλλει/-ουν. Η εν λόγω καταβολή 
πρέπει να γίνει εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την σχετική ειδοποίηση του ΟΤΕ. 

Σε περίπτωση υπαναχώρησης του μοναδικού Τ.Π. που 
έχει αιτηθεί συνεγκατάσταση σε συγκεκριμένο ΑΚ, η 
εγγυητική επιστολή καταπίπτει, ενώ το έργο ακυρώ¬ 
νεται. 
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Τα ακριβή ποσά εγγύησης και προκαταβολής θα προ- 
κύψουν μετά τη συνολική δεσμευτική επιβεβαίωση του 
χώρου από όλους τους Τ.Π. και τον υπολογισμό του 
αναλογικού κόστους για κάθε έναν από αυτούς.» 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έγιναν για λόγους αποσα¬ 
φήνισης και πληρότητας της προτεινόμενης διαδικασί¬ 
ας, με δεδομένο ότι ο ΟΤΕ δεν είχε συμπεριλάβει στην 
πρότασή του (α) προσδιορισμό της ημερομηνίας λήξης 
της εγγυητικής επιστολής, (β) προβλεπόμενη διαδικασία 
με βάση την οποία θα καλύπτεται το υπολειπόμενο 
ποσό στην περίπτωση της μη καταβολής προκαταβολής 
από πάροχο/-ους και (γ) προβλεπόμενη διαδικασία σε 
περίπτωση υπαναχώρησης του μοναδικού Τ.Π. 

43. Μετά την έκτη παράγραφο της υπο-ενότητας 3.3.2 
προστίθεται η παράγραφος: 

«Ο ΟΤΕ οφείλει να κατασκευάσει τους χώρους συνεγκα- 
τάστασης με τις προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 16 
σύμφωνα με το κοινοποιημένο χρονοπρόγραμμα. Η πα¬ 
ράδοση ενός νέου χώρου συνεγκατάστασης ή επέκτασης 
υφιστάμενου χώρου γίνεται εφόσον έχουν περατωθεί όλες 
οι προβλεπόμενες εργασίες και ο συγκεκριμένος χώρος 
είναι λειτουργικά έτοιμος. Σε αυτή την περίπτωση οι Τ.Π. 
που έχουν αιτηθεί τον συγκεκριμένο χώρο/επέκταση κα¬ 
λούνται από τον ΟΤΕ μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ να παραλάβουν 
το έργο εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών, 
αφού πρώτα καταβάλλουν το 50% της αναλογούσας προ- 
ϋπολογισθείσας δαπάνης του συγκεκριμένου έργου. Το 
σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής υπογράφε¬ 
ται εφόσον οι ΤΠ προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της 
προαναφερθείσας χρηματικής καταβολής». 

Η εν λόγω προσθήκη έγινε για λόγους πληρότητας/ 
αποσαφήνισης της προβλεπόμενης διαδικασίας, και συ¬ 
γκεκριμένα επειδή ο ΟΤΕ δεν είχε συμπεριλάβει στην 
πρότασή του αναλυτική διαδικασία παράδοσης - παρα¬ 
λαβής χώρου ΦΣ, με σχετικές προϋποθέσεις. 

44. Η έβδομη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.3.2 
τροποποιείται ως εξής: 

«Ο ΟΤΕ εκδίδει και αποστέλλει στον Τ.Π. εκκαθα¬ 
ριστικό τιμολόγιο και αντίγραφα των απολογιστικών 
στοιχείων κόστους (σχετικά τιμολόγια, πραγματικές 
εργατοώρες κλπ) μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπο¬ 
γραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής. Ο Τ.Π. εξοφλεί 
το υπόλοιπο κόστος εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
από την αποστολή του τιμολογίου και ο ΟΤΕ επιστρέφει 
την εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση αμφισβήτησης 
της ορθότητας του λογαριασμού ακολουθούνται οι 
γενικότερες διαδικασίες αμφισβήτησης λογαριασμών 
οι οποίες και προβλέπονται στην παράγραφο 4.4 της 
παρούσας προσφοράς αναφοράς. Εάν ο ΟΤΕ δεν απο- 
στείλει τον απολογισμό του έργου εντός του προβλε- 
πομένου διαστήματος τότε ο ΟΤΕ οφείλει να επιστρέφει 
την εγγυητική επιστολή για τον χώρο αυτό.» 

Η μείωση του χρόνου εκκαθάρισης από δύο (2) μήνες 
σε ένα (1), έγινε διότι το προτεινόμενο από τον ΟΤΕ 
χρονικό διάστημα δεν κρίνεται εύλογο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΑΠ. 388/012/2006 και τη σχετική 
κείμενη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Οι λοιπές 
αλλαγές της παραγράφου στοχεύουν στη διαφάνεια 
της σχετικής διαδικασίας απολογισμού. 

45. Στην ένατη παράγραφο της υπο-ενότητας 3.3.2 
διαγράφεται η φράση εντός παρενθέσεων: 

(70% του προϋπολογιστικού κόστους) και προστίθεται 
στο τέλος της παραγράφου η φράση «...εντός δέκα (10) 


εργάσιμων ημερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού 
τιμολογίου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγρα¬ 
φο». 

Η διαγραφή έγινε διότι η φράση, σύμφωνα με την πα¬ 
ράγραφο 3.3.2, δεν συνάδει με το γεγονός ότι ο Τ.Π. θα 
έχει καταβάλει το 70% της προϋπολογισθείσας δαπά¬ 
νης με βάση την αναλογία του στο συγκεκριμένο ΑΚ. Η 
προσθήκη έγινε για λόγους σαφήνειας της διαδικασίας, 
δεδομένου ότι ο ΟΤΕ δεν όρισε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να εκδώσει πι¬ 
στωτικό τιμολόγιο (ΑΠ. 388/012/2006). 

46. Στην δέκατη παράγραφο της υπο-ενότητας 3.3.2 
η φράση: 

«ενός μηνός» αντικαθίσταται με: «δέκα (10) εργασίμων 
ημερών» 

Η παρούσα τροποποίηση επιβάλεται προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι η ημερομηνία πιθανής κατάπτωσης 
της Εγγυητικής Επιστολής είναι προγενέστερη της ημε¬ 
ρομηνίας λήξεως αυτής. 

Στη συνέχεια, στο τέλος της παραγράφου προστίθε¬ 
ται η φράση «Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ δικαιούται να 
εισπράξει μόνο το κόστος κατασκευής του χώρου Φ.Σ 
και μόνο εφάπαξ.» 

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει τα σχετικά δικαιώμα¬ 
τα ανάκτησης κόστους του ΟΤΕ λαμβάνοντας υπόψη 
τις υποχρεώσεις κοστοστρέφειας τις οποίες υπέχει με 
βάση την απόφαση 388/012/2006 της ΕΕΤΤ, Κεφάλαιο 
Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (ϋ) με τίτλο 
«Υποχρεώσεις Ελέγχου Τιμών και Κοστολόγησης». 

47. Η ενδέκατη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.3.2 
τροποποιείται ως εξής: 

«Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τα αιτήματα 
Φυσικής Συνεγκατάστασης του δεύτερου εξαμήνου κάθε 
έτους. Οι Τ.Π. επικαιροποιούν τα αιτήματα που είχαν 
υποβάλει τον Μάιο κατά το διάστημα 1 ως 15/11. Τ.Π. ο 
οποίος δεν έχει υποβάλει αιτήματα στις 15/5 δύναται να 
υποβάλλει σχετικά αιτήματα για το δεύτερο εξάμηνο 
του επόμενου έτους κατά το διάστημα 1/11 έως 15/11. 
Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία καθώς και 
τα χρονοδιαγράμματα που περιγράφονται ανωτέρω για 
το Α' Εξάμηνο. Σημειώνεται ότι η επικαιροποίηση των 
αιτημάτων του κάθε ΤΠ για το πρόγραμμα Β' εξαμήνου 
δεν δύναται να μεταβληθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο 
του +15% από τα σχετικά αιτήματα που κατατέθηκαν 
από 1 ως 15 Μαΐου του ίδιου έτους. Αλλαγή ΑΚ. γίνεται 
αποδεκτή μόνο στην περίπτωση όπου συμφωνούν εγ- 
γράφως όλοι οι Τ.Π. που έχουν αιτηθεί συνεγκατάσταση 
στο συγκεκριμένο κέντρο. 

Οι πάροχοι θα καλούνται για δεσμευτική επιβεβαί¬ 
ωση των αιτημάτων τους μέχρι την 15η Μαρτίου του 
επόμενου έτους. 

Η δέσμευση κάθε Τ.Π. θα επιβεβαιώνεται με την υπο¬ 
γραφή της σχετικής εξαμηνιαίας Σύμβασης / Πλαίσιο 
Συνεγκατάστασης και την ταυτόχρονη κατάθεση εγγυ¬ 
ητικής επιστολής ανά χώρο ΦΣ που ο συγκεκριμένος 
πάροχος αιτείται.». 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις έγιναν για λόγους απο¬ 
σαφήνισης και διαφάνειας της σχετικής διαδικασίας 
προγραμματισμού κατασκευής και επέκτασης χώρων 
ΦΣ για το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους, με βάση την 
ΑΠ. ΕΕΤΤ 388/012/2006. 

48. Στο τέλος της υπο-ενότητας 3.3.2 προστίθεται η 
ακόλουθη, υπ’ αριθμ. 3.3.3.2 υπο-ενότητα: 
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«3.3.32 Αά-Ηοο κατασκευές/ επεκτάσεις χώρων ΦΣ 

Ανεξάρτητα από την ως άνω διαδικασία ετήσιου χρο- 
νοπρογραμματισμού κατασκευής/ επέκτασης χώρων ΦΣ, 
οι ΤΠ δύναται να υποβάλουν οποτεδήποτε αιτήματα 
συνεγκατάστασης, ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

Σε περίπτωση που για την εξυπηρέτηση των ως άνω 
αιτημάτων απαιτείται κατασκευή νέου ή επέκταση 
υφιστάμενου χώρου συνεγκατάστασης, ο εγγυημένος 
ρυθμός παράδοσης χώρων σε Πανελλαδικό επίπεδο θα 
είναι μεγαλύτερος ή ίσος από δέκα (10) ανά μήνα εκ των 
οποίων οι νέοι χώροι δεν δύναται να είναι περισσότεροι 
από τέσσερις (4), με την επιφύλαξη ύπαρξης αντίστοι¬ 
χου αριθμού αιτημάτων, τα οποία εξυπηρετούνται με 
βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, η οποία 
υπολογίζεται από το χρόνο υποβολής του αιτήματος 
από τον Τ.Π.. Ο ανωτέρω ελάχιστος εγγυημένος ρυθμός 
εξυπηρέτησης αιτημάτων δεν επηρεάζει αιτήματα τα 
οποία έχουν υποβληθεί πριν την θέση σε ισχύος της 
παρούσας Προσφοράς. Ο ανωτέρω εγγυημένος ρυθμός 
παράδοσης χώρων συνεγκατάστασης ανά μήνα είναι 
ανεξάρτητος από την παράδοση χώρων συνεγκατάστα- 
σης στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού, όπως 
αυτός περιγράφεται στην ενότητα 3.3.3.Ι. 

Ο όρος «επέκταση χώρων Φυσικής Συνεγκατάστα- 
σης» στην παρούσα παράγραφο αναφέρεται στις πε¬ 
ριπτώσεις όπου για την ικανοποίηση του υποβληθέντος 
αιτήματος Τ.Π. είναι απαραίτητες οικοδομικές εργα¬ 
σίες. Αιτήματα για την εξυπηρέτηση των οποίων δεν 
απαιτείται κατασκευή νέου ή επέκταση υφιστάμενου 
χώρου συνεγκατάστασης ικανοποιούνται με βάση τους 
χρόνους που προβλέπονται στην ενότητα 3.8 και στο 
Παράρτημα 14 του παρόντος. 

Οι πάροχοι υποβάλλουν στον ΟΤΕ μέσω του πληρο¬ 
φοριακού συστήματος Π.Σ. ΟΤΕ τα αιτήματά τους σε 
αριθμό και τύπο ικριωμάτων και απαιτούμενο χώρο σε 
τετραγωνικά μέτρα (πι2) ανά ΑΚ. Τα αιτήματα καλύπτουν 
από κοινού τα ΑΚ στα οποία οι Τ.Π. δεν έχουν φυσική 
παρουσία και επιθυμούν να προχωρήσουν σε φυσική 
συνεγκατάσταση και τα Αστικά Κέντρα στα οποία έχουν 
ήδη φυσική παρουσία αλλά απαιτούν πρόσθετο χώρο. 

Ανά περίπτωση, τα συγκεκριμένα αιτήματα μπορεί να 
αφορούν κατασκευές ή επεκτάσεις χώρων ΦΣ, οι οποίες 
θα πρέπει να υλοποιηθούν και να παραδοθούν σύμφωνα 
με τους χρόνους παράδοσης που ακολουθούν: 

- Στην περίπτωση νέας κατασκευής ή επέκτασης, ο 
ΟΤΕ υποχρεούται εντός χρονικού διαστήματος δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης 
να συντάξει και να κοινοποιήσει στον Τ.Π. τεχνική προ¬ 
μελέτη και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, σύμφωνα με 
τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 
3.1.5, ενημερώνοντας παράλληλα τον Τ.Π. για την απο¬ 
στολή της ΤΠΜ μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. Σε περίπτωση όπου 
ο ΟΤΕ δεν μπορεί να υλοποιήσει το αίτημα του Τ.Π., 
ενημερώνει εγγράφως τον Τ.Π., κοινοποιώντας παράλ¬ 
ληλα στην ΕΕΤΤ, για τους ακριβείς λόγους απόρριψης 
του αιτήματος του, και αποστέλλει ταυτόχρονα τεχνική 
προμελέτη Σύμμικτης ή Εικονικής Συνεγκατάστασης, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1.2 του 
παρόντος. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής της 
σχετικής τεχνικής προμελέτης από τον ΟΤΕ οι ημέρες 
καθυστέρησης προσμετρούνται στους σχετικούς χρό¬ 
νους παράδοσης του χώρου. 


- Ο Τ.Π., εφόσον επιθυμεί να αναλάβει το απαιτούμενο 
κόστος, οφείλει να προχωρήσει σε σχετικό αίτημα μέσω 
του Π.Σ. ΟΤΕ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
λήψη της τεχνικής προμελέτης. Σε περίπτωση όπου ο 
Τ.Π. δεν καταθέσει εντός των δέκα (10) ΕΗ το αίτημα, η 
αρχική αίτηση ακυρώνεται. 

- Ο ΟΤΕ υλοποιεί τις κατασκευές και τις επεκτάσεις 
των χώρων ΦΣ με βάση τα αιτήματα των Τ.Π., λαμβάνο- 
ντας υπόψη τη χρονική προτεραιότητα που έθεσαν οι 
Τ.Π.. Ο Τ.Π. θα καλείται εγγράφως από τον ΟΤΕ εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του 
ανωτέρω αιτήματος για δεσμευτική επιβεβαίωση του 
αιτήματος, η οποία περιλαμβάνει την υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης Συνεγκατάστασης, την καταβολή 
εγγυητικής επιστολής ύψους 30% και την κατάθεση 
προκαταβολής ύψους 20% επί της προϋπολογισθεί- 
σας δαπάνης. Τα εν λόγω ποσοστά υπολογίζονται για 
κάθε Τ.Π. με βάση την αναλογία του στο χώρο Φ.Σ. 
Η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής είναι 
δύο (2) μήνες μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία 
ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής/επέκτασης 
του αντιστοίχου χώρου ΦΣ. 

- Ο χρόνος κατασκευής και παράδοσης των νέων 
χώρων ΦΣ δεν θα υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε (75) 
εργάσιμες ημέρες και των επεκτάσεων τις πενήντα 
(50) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία καταβολής 
της ανωτέρω προκαταβολής, με την επιφύλαξη ότι ο 
μηνιαίος ρυθμός δεν υπερβαίνει το μέγιστο ρυθμό πα¬ 
ράδοσης νέων χώρων και επεκτάσεων, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρούσα ενότητα. 

- Ο ΟΤΕ οφείλει να εκτελέσει τις απαιτούμενες ερ¬ 
γασίες για την κατασκευή / επέκταση των χώρων συ- 
νεγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 16 και τους προαναφερθέντες χρό¬ 
νους. Η παράδοση ενός νέου χώρου συνεγκατάστασης 
ή επέκτασης υφιστάμενου χώρου γίνεται εφόσον έχουν 
περατωθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες και ο συ¬ 
γκεκριμένος χώρος είναι λειτουργικά έτοιμος. Ο ΟΤΕ 
αποστέλλει εγγράφως και μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ στους Τ.Π. 
που έχουν αιτηθεί τον συγκεκριμένο χώρο/επέκταση 
ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία καλεί τους εν λόγω 
Τ.Π. να παραλάβουν το έργο υπογράφοντας σχετικό 
πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ειδοποίηση, αφού 
πρώτα καταβάλλουν το 50% της αναλογούσας προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης του συγκεκριμένου έργου. 

- Ο ΟΤΕ εκδίδει και αποστέλλει στον Τ.Π. εκκαθα¬ 
ριστικό τιμολόγιο και αντίγραφα των απολογιστικών 
στοιχείων κόστους (σχετικά τιμολόγια, πραγματικές ερ¬ 
γατοώρες κλπ.) μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή 
του πρωτοκόλλου παραλαβής. Ο Τ.Π. καταβάλει στον 
ΟΤΕ το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από το 
ανωτέρω ποσό εκκαθάρισης, του ποσού που έχει ήδη 
καταβάλλει ο Τ.Π. στον ΟΤΕ σε μετρητά (δηλαδή του 
70% της προϋπολογισθείσας δαπάνης που αναλογεί 
στον Τ.Π. με βάση την αναλογία του στο χώρο Φ.Σ) 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του 
τιμολογίου. Ο ΟΤΕ επιστρέφει την εγγυητική επιστολή 
στον Τ.Π. εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία εξόφλησης. Σε περίπτωση όπου ο 
Τ.Π. δεν εξοφλήσει τον ΟΤΕ, ο ΟΤΕ έχει δικαίωμα να 
εκπέσει την εγγυητική επιστολή που έχει καταθέσει ο 
Τ.Π. για το συγκεκριμένο έργο. 
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- Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ορθότητας του 
λογαριασμού ακολουθούνται οι γενικότερες διαδικασίες 
αμφισβήτησης λογαριασμών οι οποίες και προβλέπονται 
στην παράγραφο 4.4 της παρούσας προσφοράς αναφο¬ 
ράς. Σε περίπτωση όπου το πραγματικό κόστος κατα¬ 
σκευής είναι μικρότερο του ποσού που έχει καταβάλει 
ο Τ.Π. τότε ο ΟΤΕ εκδίδει πιστωτικό σημείωμα προς τον 
Τ.Π. για το ανάλογο ποσό εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού τιμολογίου 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. 

Σύμφωνα με την απόφαση 388/012/2006 της ΕΕΤΤ, και 
ειδικότερα το Κεφάλαιο Α, περίπτωση (ί), παράγραφος 3 
και περίπτωση (ίϋ), παράγραφος 1 («Υποχρέωση Διαφά¬ 
νειας»), όπου προβλέπεται πως «... Η εν λόγω Προσφο¬ 
ρά Αναφοράς περιλαμβάνει περιγραφή των σχετικών 
προσφορών ανά στοιχείο σύμφωνα με τις ανάγκες της 
αγοράς, και περιγραφή των σχετικών όρων και προϋ¬ 
ποθέσεων...». 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι, σε συμπλήρωση της διαδικασίας 
χρονοπρογραμματισμού κατασκευής/ επέκτασης χώρων 
ΦΣ, η οποία περιγράφεται στην υπο-ενότητα 3.3.2 (όπως 
αυτή τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω), πρέπει να 
υπάρχει επιπρόσθετη προβλεπόμενη διαδικασία «υποβολής 
3ά άοο αιτημάτων» για κατασκευή ή/και επέκταση χώρων 
ΦΣ, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω στην 
τροποποίηση υπ’αριθ. 36 του παρόντος κεφαλαίου. 

49. Στην πρώτη πρόταση της πρώτης παραγράφου 
της υπο-ενότητας 3.4.1 αντικαθίσταται η φράση: 

«Η παροχή» με την φράση «Η ΕΣ συνίσταται στην 
παροχή» για λόγους σαφέστερης διατύπωσης του ορι¬ 
σμού της ΕΣ. 

Διαγράφεται η φράση «και μόνο», προκειμένου να απο¬ 
σαφηνιστεί ότι η Προσφορά Αναφοράς στα πλαίσια της 
ΑΠΤοΒ δεν μπορεί να δρα περιοριστικά στην τήρηση 
ενδεχόμενων ρυθμιστικών υποχρεώσεων του ΟΤΕ, όπως 
αυτές επιβάλονται στα πλαίσια άλλων αγορών, με βάση 
την κείμενη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Στην 
τελευταία πρόταση της εν λόγω παραγράφου. 

Αντικαθίσταται το τμήμα: «ανά περίπτωση μετά από 
τεχνική μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20) και με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 3.1.2., στην περίπτωση που οι άλλες 
μορφές Συνεγκατάστασης δεν είναι εφικτές και για τα 
κέντρα ΟΤΕ όπου η υλοποίησή της είναι τεχνικά εφι¬ 
κτή.» με τη φράση «...σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.1.2 της παρούσας.», 

Η τροποποίηση είναι αναγκαία προκειμένου η δια¬ 
δικασία να συνάδει με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.1.2., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί. 

50. Μετά το τέλος της πρώτης παραγράφου της υπο- 
ενότητας 3.4.1 προστίθεται το κείμενο: 

«Ο ΟΤΕ συντάσσει και αποστέλλει τεχνική προμελέτη 
ΕΣ στον Τ.Π. στην περίπτωση όπου αίτημα του Τ.Π. για 
νέο ή επιπλέον χώρο συνεγκατάστασης στο συγκεκριμέ¬ 
νο Αστικό κέντρο δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μέσω ΦΣ 
και ΣΣ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται 
στην παράγραφο 3.3.3. Ο Τ.Π. ειδοποιείται μέσω του Π.Σ. 
ΟΤΕ για την σχετική αποστολή της προμελέτης. 

Ο Τ.Π., εφόσον επιθυμεί να αναλάβει το απαιτούμενο 
κόστος, οφείλει να προχωρήσει σε σχετικό αίτημα μέσω 
του Π.Σ. ΟΤΕ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
την ανωτέρω ειδοποίηση μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. 

Ο ΟΤΕ θα διαμορφώνει τους χώρους ΕΣ με βάση 
τα αιτήματα των Τ.Π., λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική 


προτεραιότητα που έθεσαν οι Τ.Π.. Ο Τ.Π. θα καλεί¬ 
ται εγγράφως από τον ΟΤΕ εντός πέντε (5) εργάσι¬ 
μων ημερών από την υποβολή του ανωτέρω αιτήματος 
για δεσμευτική επιβεβαίωση του αιτήματος, η οποία 
περιλαμβάνει την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης 
Συνεγκατάστασης, την καταβολή εγγυητικής επιστολής 
ύψους 30% και την κατάθεση προκαταβολής ύψους 20% 
επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Τα εν λόγω ποσο¬ 
στά υπολογίζονται για κάθε Τ.Π. με βάση την αναλογία 
του στο χώρο Ε.Σ. Η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής 
επιστολής είναι δύο (2) μήνες μετά την προγραμματι¬ 
σμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών κατα¬ 
σκευής/επέκτασης του αντιστοίχου χώρου ΕΣ, σύμφωνα 
με το χρόνο που ορίζεται κατωτέρω. 

Ο χρόνος κατασκευής και παράδοσης των νέων χώ¬ 
ρων ΕΣ δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες 
ημέρες από την δεσμευτική επιβεβαίωση του αιτήματος, 
όπως αυτή αναγράφεται ανωτέρω. 

Η παράδοση ενός νέου χώρου ΕΣ γίνεται εφόσον 
έχουν περατωθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες και ο 
συγκεκριμένος χώρος είναι λειτουργικά έτοιμος. Ο ΟΤΕ 
αποστέλλει εγγράφως και μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ στους Τ.Π. 
που έχουν αιτηθεί τον συγκεκριμένο χώρο/επέκταση 
ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία καλεί τους εν λόγω 
Τ.Π. να παραλάβουν το έργο υπογράφοντας σχετικό 
πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ειδοποίηση, αφού 
πρώτα καταβάλλουν το 50% της αναλογούσας προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης του συγκεκριμένου έργου. 

Το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής θα επιβε¬ 
βαιώνει τα ακόλουθα: 

• Τον ακριβή χώρο για την τοποθέτηση των ικριωμά¬ 
των / του εξοπλισμού του ΤΠ, 

• Την εγκατάσταση πίνακα ϋΟ και τη λειτουργούσα 
παροχή ϋΟ μέσω κατάλληλου ασφαλειοαποζεύκτη, 

• Τα ανεπτυγμένα ζεύγη στον ΓΚΟ, 

• Τις λειτουργούσες κλιματιστικές μονάδες, 

• Τους εγκατεστημένους κατανεμητές, 

• Το αντίστοιχο ΦΥΠ σε λειτουργία. 

• Τη δυνατότητα σύνδεσης δικτύου παρόχου από ΦΥΠ 
μέχρι τον οπτικό κατανεμητή του χώρου συνεγκατά- 
στασης. 

• Την δυνατότητα πρόσβασης σύμφωνα με τους όρους 
και διατάξεις που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24 
του παρόντος. 

Ο ΟΤΕ εκδίδει και αποστέλλει στον Τ.Π. εκκαθαριστικό 
τιμολόγιο και αντίγραφα των απολογιστικών στοιχείων 
κόστους (σχετικά τιμολόγια, πραγματικές εργατοώρες 
κλπ.) μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή του πρω¬ 
τοκόλλου παραλαβής. Ο Τ.Π. καταβάλει στον ΟΤΕ το 
ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από το ανωτέρω 
ποσό εκκαθάρισης, του ποσού που έχει ήδη καταβάλ¬ 
λει ο Τ.Π. στον ΟΤΕ σε μετρητά (δηλαδή του 70% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης που αναλογεί στον Τ.Π. 
με βάση την αναλογία του στο χώρο Ε.Σ) εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του τιμολογίου. 
Ο ΟΤΕ επιστρέφει την εγγυητική επιστολή στον Τ.Π. 
εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία εξόφλησης. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. δεν 
εξοφλήσει τον ΟΤΕ, ο ΟΤΕ έχει δικαίωμα να εκπέσει 
την εγγυητική επιστολή που έχει καταθέσει ο Τ.Π. για 
το συγκεκριμένο έργο. 
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Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ορθότητας του λο¬ 
γαριασμού ακολουθούνται οι γενικότερες διαδικασίες 
αμφισβήτησης λογαριασμών οι οποίες και προβλέπονται 
στην παράγραφο 4.4 της παρούσας προσφοράς αναφο¬ 
ράς. Σε περίπτωση όπου το πραγματικό κόστος κατα¬ 
σκευής είναι μικρότερο του ποσού που έχει καταβάλει 
ο Τ.Π. τότε ο ΟΤΕ εκδίδει πιστωτικό σημείωμα προς τον 
Τ.Π. για το ανάλογο ποσό εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού τιμολογίου 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.» 

Επίσης προστίθεται το Κεφάλαιο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ¬ 
ΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΒΑΟΚΗΑυΐ δΕΒνίΟΕδ)» ως 

εξής: 

«Κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος Τ.Π., ο ΟΤΕ 
υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες Μετάδοσης και 
Σύνδεσης (ΒαοΙΦιαυΙ δοΓνίοοε). Οι εν λόγω υπηρεσίες 
παρέχονται με χρήση δικτύου ΟΤΕ προκειμένου να 
διασυνδέεται ο εξοπλισμός του Τ.Π., που είναι εγκα¬ 
τεστημένος στο χώρο εικονικής συνεγκατάστασης, 
με τον εξοπλισμό του Τ.Π. που είναι εγκατεστημένος 
σε χώρο εκτός των κτιρίων του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα σχετικά, στην κείμενη νομοθεσία και τις 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ 

Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. δεν επιθυμεί να λάβει υπη¬ 
ρεσίες Μετάδοσης και Σύνδεσης μέσω του δικτύου 
ΟΤΕ, τότε, μετά από αίτημα του Τ.Π. ο ΟΤΕ τοποθετεί 
καλώδιο οπτικών ινών το οποίο θα συνδέει τον οπτικό 
κατανεμητή εντός του χώρου εικονικής συνεγκατάστα- 
σης με το ΦΥΠ-ΟΤΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16). Το συγκεκριμένο 
καλώδιο οπτικών ινών θα συνδέεται εντός του ΦΥΠ-ΟΤΕ 
με άλλο καλώδιο οπτικών ινών (ιδιοκτησίας του Τ.Π. ή 
άλλου παρόχου) ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά 
της κίνησης από τον εξοπλισμό του Τ.Π. που έχει εγκα¬ 
τασταθεί εντός του χώρου ΕΣ στο δίκτυο του Τ.Π. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ένας Τ.Π. αιτείται συ- 
νεγκατάσταση σε ήδη κατασκευασμένο χώρο ΕΣ και 
στον οποίο υπάρχει δυνατότητα συνεγκατάστασης και 
άλλου παρόχου, ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία με 
αυτήν που περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.2 για την 
περίπτωση της ΦΣ.» 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις προτείνονται προκειμένου 
να συνάδουν με την απόφαση 388/2006 της ΕΕΤΤ, και 
ειδικότερα το Κεφάλαιο Α, περίπτωση (ίϋ) με τίτλο «Υπο¬ 
χρέωση Διαφάνειας», (παράγραφος 1), όπου ορίζεται πως 
«η υποχρέωση δημοσίευσης Προσφοράς Αναφοράς Αδε- 
σμοποίητης Πρόσβασης διασφαλίζει ότι οι εναλλακτικοί 
πάροχοι έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες και 
ξεκάθαρες διαδικασίες...». Επίσης σύμφωνα με την ίδια 
παράγραφο: «Η εν λόγω Προσφορά Αναφοράς περιλαμ¬ 
βάνει περιγραφή των σχετικών προσφορών ανά στοιχείο 
σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, και περιγραφή των 
σχετικών όρων και προϋποθέσεων...». Ειδικότερα, η προ¬ 
σθήκη αναλυτικής περιγραφής της διαδικασίας παροχής 
ΕΣ, συμπληρώνει την έλλειψη σχετικής διαδικασίας από 
την Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ. 

Περαιτέρω η προσθήκη κεφαλαίου με τίτλο «ΥΠΗ¬ 
ΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΒΑΟΚΗΑΙΙΙ 
8ΕΒ\/ΙΟΕ5)» πραγματοποιήθηκε για να συνάδει με την 
απόφαση 388/2006 της ΕΕΤΤ), όπου ρητώς προβλέπεται 
πως «ο Τ.Π. θα πρέπει να είναι ελεύθερος να επιλέγει 
το πάροχο, καθώς και την τεχνολογία για τις σχετικές 
υπηρεσίες σύνδεσης (όαοΙιΐΊαυΙ ΙίηΙο)» (Βλέπε Κεφάλαιο 
Α, περίπτωση (ί) με τίτλο «Υποχρέωση πρόσβασης και 


χρήσης ειδικών ευκολιών», παράγραφος (2) και περίπτω¬ 
ση (ίϋ) με τίτλο «Υποχρέωση Διαφάνειας», παράγραφος 
(1)), καθώς και την αρχή της τεχνολογικής ουδετερό¬ 
τητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην 
τροποποίηση υπ’αριθ.32 . 

51. Η τέταρτη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.4.2 
τροποποιείται ως εξής: 

«Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, τοποθετείται εν¬ 
διάμεσος οπτικός κατανεμητής στο χώρο του ϋδΕΑΜ 
για τον τερματισμό των οπτικών καλωδίων από τον 
εξοπλισμό των Τ.Π.» 

Οι τροποποιήσεις έγιναν, προκειμένου να διευκρινιστεί 
ότι λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τη φύση της ΕΣ, δεν απαιτείται απαραίτητα και εγκα¬ 
τάσταση και χρήση αφενός ενδιάμεσου και αφετέρου 
οπτικού κατανεμητή. 

52. Στην πέμπτη παράγραφο της υπο-ενότητας 3.4.2 
διαγράφονται οι λέξεις: 

«ενδιάμεσοι κατανεμητές» καθότι 

Η σχετική τροποποίηση διευκρινίζει ότι η εγκατάστα¬ 
ση και χρήση ενδιάμεσου κατανεμητή, λαμβάνοντας 
υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές και τη φύση της ΕΣ, 
δεν θεωρούνται αναγκαίες. 

53. Από την πρώτη παράγραφο της υπο-ενότητας 3.4.3 
διαγράφεται το τμήμα: 

«τη διασφάλιση των οδεύσεων των συνδετικών καλωδίων 
από το χώρο του ϋδΕΑΜ μέχρι το χώρο του ΓΚΟ, καθώς και 
τον απαιτούμενο χώρο τερματισμού αυτών στον ΓΚΟ.». 

Η εν λόγω διαγραφή προτείνεται για να αποφεχθεί η 
επανάληψη, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες 
συμπεριλαμβάνονται ήδη στις εργασίες διαμόρφωσης 
του χώρου ΕΣ, οι οποίες αναφέρονται αμέσως πριν. 

54. Η δεύτερη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.4.3 
τροποποιείται ως εξής: 

«Μετά τα ανωτέρω, ορίζεται από κοινού ημερομηνία, 
εντός μηνός, κατά την οποία θα γίνει η έναρξη των 
εργασιών εγκατάστασης του ϋδΙΑΜ του Τ.Π. με ευθύνη 
του Τ.Π. Από την συμφωνημένη ημερομηνία της έναρξης 
των εργασιών εγκατάστασης, αρχίζουν οι χρεώσεις που 
σχετίζονται με τον χώρο. 

Η διάρκεια αυτών των εργασιών, δεν θα υπερβαίνει τις 
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, εκτός αν συντρέχει 
σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί αντικειμενικά την 
υπέρβαση της εν λόγω προθεσμίας. Στην περίπτωση 
αυτή ο Τ.Π. υποχρεούται αμελλητί να ενημερώνει εγ- 
γράφως τον ΟΤΕ, με σχετική κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ, 
παραθέτοντας το συγκεκριμένο λόγο καθυστέρησης.». 

Η εν λόγω τροποποίηση προτείνεται για λόγους πλη¬ 
ρότητας και αποσαφήνισης της εν λόγω διαδικασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη και το ενδεχόμενο ύπαρξης αντικει¬ 
μενικών λόγων που μπορεί να οδηγήσουν σε υπέρβαση 
της προθεσμίας από την πλευρά του Τ.Π. 

55. Η τρίτη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.4.3 τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Το ϋδΕΑΜ εγκαθίσταται από τον Τηλεπ. Πάροχο ή 
με ευθύνη του, στο υποδειχθέντα από τον ΟΤΕ χώρο 
εγκατάστασης, με τη συνοδεία ΟΤΕ. Η εγκατάσταση 
του ϋδΙΑΜ του Τ.Π. θα γίνεται σε ξεχωριστό ικρίωμα 
(τα) σε υπάρχουσα ή νέα ικριωσειρά, εάν αυτό είναι 
εφικτό σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και σύμφωνα 
με τις τεχνικές απαιτήσεις του χώρου ΕΣ. Σε περίπτω¬ 
ση όπου δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ξεχωριστού 
ικριώματος, το ϋδΙΑΜ του Τ.Π. δύναται να εγκατασταθεί 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


11311 


σε κοινό ικρίωμα με εξοπλισμό του ΟΤΕ ή άλλου Τ.Π. 
Στο ϋδΙΑΜ του Τ.Π. τοποθετείται διακριτική σήμανση 
(π.χ. πινακίδα, ταμπέλα ή αυτοκόλλητο), ώστε να είναι 
δυνατή η εύκολη αναγνώρισή του.» 

Οι εν λόγω αλλαγές διευκρινίζουν ότι οι η εγκατά¬ 
σταση του ΟδΙ-ΑΜ οφείλει να γίνεται σύμφωνα με τις 
τεχνικές απαιτήσεις του χώρου ΕΣ, τις οποίες στα πλαί¬ 
σια της υποχρέωσης Διαφάνειας, ο ΟΤΕ οφείλει να έχει 
γνωστοποιήσει εκ των προτέρων στους Τ.Π. 

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστα¬ 
σης ϋδΙ-ΑΜ ενός Τ.Π. σε κοινό ικρίωμα με εξοπλισμό του 
ΟΤΕ ή άλλου Τ.Π, βάσει της απόφασης 388/012/2006 της 
ΕΕΤΤ, και ειδικότερα το Κεφάλαιο Α, σημείο (ϋ) με τίτλο 
«Υποχρέωση Αμεροληψίας (Μη Διακριτικής Μεταχείρι¬ 
σης)», (παράγραφος 1). Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται 
στη συγκεκριμένη παράγραφο «...0 ΟΤΕ υποχρεούται να 
εφαρμόζει ισοδύναμους όρους, σε ισοδύναμες περιστά¬ 
σεις σε άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναμες 
υπηρεσίες και θα παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες 
σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας ποιότη¬ 
τας με αυτές που παρέχει στο λιανικό του άκρο...». 

56. Διαγράφεται η πέμπτη παράγραφος της υπο-ενό- 
τητας 3.4.3, 

Η διαγραφή επιβάλλεται δεδομένου ότι η διαγραφεί- 
σα παράγραφος καλύπτεται κατά περιεχόμενο πλήρως 
από την υπο-ενότητα 3.4.1 όπως αυτή τροποποιείται με 
την παρούσα. 

57. Στη λίστα υποχρεώσεων Τ.Π. της υπο-ενότητας 
3.4.4 προστίθεται η φράση: 

«Οι εργασίες επέκτασης, εμπλουτισμού, αναβάθμισης 
του ϋδΙΑΜ Τ.Π.». 

Η εν λόγω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη για λόγους 
πληρότητας με δεδομένη την ρητή αναφορά στις υπο¬ 
χρεώσεις του ΟΤΕ, σύμφωνα με τις οποίες: «Οι εργασίες 
επέκτασης, εμπλουτισμού, αναβάθμισης του ϋδΙΑΜ Τ.Π., 
δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης.». Η τε¬ 
λευταία φράση εμπεριέχεται πλέον στην τροποποιηθεί- 
σα λίστα υποχρεώσεων Τ.Π. και συνεπώς διαγράφεται 
από τη λίστα υποχρεώσεων του ΟΤΕ. 

58. Στο πρώτο σημείο της λίστας υποχρεώσεων ΟΤΕ 
στην υπο-ενότητα 3.4.4 προστίθεται η φράση: 

«(με έγγραφη ειδοποίηση έξι (6) μήνες πριν)». 

Η προσθήκη γίνεται βάσει της απόφασης 388/2006 
της ΕΕΤΤ, και ειδικότερα μέρος Α, σημείο (ί) με τίτλο 
«Υποχρέωση πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών», 
παράγραφος 6, σύμφωνα με την οποία ο ΟΤΕ οφείλει 
να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του υπό όρους -μετα¬ 
ξύ άλλων- «υπό όρους ισότιμου, εύλογου και έγκαιρου 
χαρακτήρα». Με δεδομένη την απουσία συγκεκριμένης 
πρότασης από τον ΟΤΕ που να αφορά στην έγκαιρη ει¬ 
δοποίηση του Τ.Π., και λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικές 
σχετικές τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης λογισμι¬ 
κού, το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών κρίνεται από 
την ΕΕΤΤ ως εύλογος χρόνος προετοιμασίας του Τ.Π. για 
την επικείμενη αναβάθμιση του λογισμικού του. 

59. Στο έκτο σημείο της λίστας υποχρεώσεων ΟΤΕ 
στην υπο-ενότητα 3.4.4 προστίθεται η φράση: 

«και με παρουσία εκπροσώπων του ΤΠ αν αυτός το 
επιθυμεί.» 

Η εν λόγω προσθήκη γίνεται, ώστε να εξασφαλιστεί η 
τήρηση της αρχής της διαφάνειας κατά τη διαδικασία 
συντήρησης του εξοπλισμού του Τ.Π από το προσωπικό 
του ΟΤΕ. 


60. Η πρώτη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.5.1 τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Η Σύμμικτη συνεγκατάσταση είναι η παροχή από 
τον ΟΤΕ της δυνατότητας εγκατάστασης κατάλληλου 
εξοπλισμού Τ.Π., σε χώρο εντός των κτιρίων Αστικών 
Κέντρων (Α/Κ) ΟΤΕ στον οποίο είναι εγκατεστημένος 
εξοπλισμός του ΟΤΕ. Τη συντήρηση του εξοπλισμού 
του Τ.Π. την αναλαμβάνει ο ίδιος ο Τ.Π., με κατάλληλη 
συνοδεία από τον ΟΤΕ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24 
του παρόντος. Η Σύμμικτη συνεγκατάσταση εξετάζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.1.2». 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις γίνονται προκειμένου να 
συνάδουν με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1.2, 
στην οποία δίνεται σαφής περιγραφή των προϋποθέ¬ 
σεων παροχής ΣΣ. 

61. Μετά το τέλος της πρώτης παραγράφου της υπο- 
ενότητας προστίθεται το κείμενο: 

«Ο ΟΤΕ συντάσσει και αποστέλλει τεχνική προμελέτη 
ΣΣ στον Τ.Π. στην περίπτωση όπου αίτημα του Τ.Π. για 
νέο ή επιπλέον χώρο συνεγκατάστασης στο συγκεκρι¬ 
μένο Αστικό κέντρο δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μέσω 
ΦΣ. Ο ΟΤΕ οφείλει να παραδώσει την τεχνική προμελέτη 
στον Τ.Π. σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται 
στην παράγραφο 3.3.3. Ο Τ.Π. ειδοποιείται μέσω του Π.Σ. 
ΟΤΕ για την σχετική αποστολή της προμελέτης. 

Ο Τ.Π., εφόσον επιθυμεί να αναλάβει το απαιτούμενο 
κόστος, οφείλει να προχωρήσει σε σχετικό αίτημα μέσω 
του Π.Σ. ΟΤΕ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
την ανωτέρω ειδοποίηση μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. 

Ο ΟΤΕ θα διαμορφώνει τους χώρους ΣΣ με βάση τα 
αιτήματα των Τ.Π., λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική προτε¬ 
ραιότητα που έθεσαν οι Τ.Π.. Ο Τ.Π. θα καλείται εγγράφως 
από τον ΟΤΕ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
υποβολή του ανωτέρω αιτήματος για δεσμευτική επιβεβαί¬ 
ωση του αιτήματος, η οποία περιλαμβάνει την υπογραφή 
της σχετικής Σύμβασης Συνεγκατάστασης, την καταβο¬ 
λή εγγυητικής επιστολής ύψους 30% και την κατάθεση 
προκαταβολής ύψους 20% επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης. Τα εν λόγω ποσοστά υπολογίζονται για κάθε 
Τ.Π. με βάση την αναλογία του στο χώρο ΣΣ. Η ημερομη¬ 
νία λήξης της εγγυητικής επιστολής είναι δύο (2) μήνες 
μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης 
των εργασιών διαμόρφωσης του αντιστοίχου χώρου ΣΣ, 
σύμφωνα με το χρόνο που ορίζεται κατωτέρω. 

Ο χρόνος κατασκευής και παράδοσης των νέων χώ¬ 
ρων ΕΣ δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες 
ημέρες από την δεσμευτική επιβεβαίωση του αιτήματος, 
όπως αυτή αναγράφεται ανωτέρω. 

Η παράδοση ενός νέου χώρου ΣΣ γίνεται εφόσον 
έχουν περατωθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες και ο 
συγκεκριμένος χώρος είναι λειτουργικά έτοιμος. Ο ΟΤΕ 
αποστέλλει εγγράφως και μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ στους Τ.Π. 
που έχουν αιτηθεί τον συγκεκριμένο χώρο/επέκταση 
ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία καλεί τους εν λόγω 
Τ.Π. να παραλάβουν το έργο υπογράφοντας σχετικό 
πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ειδοποίηση, αφού 
πρώτα καταβάλλουν το 50% της αναλογούσας προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης του συγκεκριμένου έργου. 

Το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής θα επιβε¬ 
βαιώνει τα ακόλουθα: 

• Τον ακριβή χώρο για την τοποθέτηση των ικριω¬ 
μάτων του ΤΠ, 
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• Την εγκατάσταση πίνακα ϋϋ και τη λειτουργούσα 
παροχή ϋΟ μέσω κατάλληλου ασφαλειοαποζεύκτη, 

• Τα ανεπτυγμένα ζεύγη στον ΓΚΟ, 

• Τις λειτουργούσες κλιματιστικές μονάδες, 

• Τους εγκατεστημένους ΟϋΡ και ϋϋΡ, 

• Το αντίστοιχο ΦΥΠ σε λειτουργία στις περιπτώσεις 
παροχής υπηρεσιών ενσύρματου άασ^ΙιαυΙ 

• Τη δυνατότητα σύνδεσης δικτύου παρόχου από ΦΥΠ 
μέχρι τον οπτικό κατανεμητή του χώρου συνεγκατά- 
στασης. 

• Την συνεχή δυνατότητα πρόσβασης (7x24x365 βάση) 
στο συμφωνημένο χώρο συνεγκατάστασης με κλειδιά 
η / και κάρτα, σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας 
του ΟΤΕ τους οποίους εφαρμόζει για τις υπηρεσίες 
και το προσωπικό του και οι οποίοι έχουν κοινοποιη¬ 
θεί στον Πάροχο πριν την υπογραφή της αντίστοιχης 
σύμβασης, 

Ο ΟΤΕ εκδίδει και αποστέλλει στον Τ.Π. εκκαθαριστικό 
τιμολόγιο και αντίγραφα των απολογιστικών στοιχείων 
κόστους (σχετικά τιμολόγια, πραγματικές εργατοώρες 
κλπ.) μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή του πρω¬ 
τοκόλλου παραλαβής. Ο Τ.Π. καταβάλει στον ΟΤΕ το 
ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από το ανωτέρω 
ποσό εκκαθάρισης, του ποσού που έχει ήδη καταβάλ¬ 
λει ο Τ.Π. στον ΟΤΕ σε μετρητά (δηλαδή του 70% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης που αναλογεί στον Τ.Π. 
με βάση την αναλογία του στο χώρο ΣΣ) εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του τιμολογίου. 
Ο ΟΤΕ επιστρέφει την εγγυητική επιστολή στον Τ.Π. 
εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία εξόφλησης. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. δεν 
εξοφλήσει τον ΟΤΕ, ο ΟΤΕ έχει δικαίωμα να εκπέσει 
την εγγυητική επιστολή που έχει καταθέσει ο Τ.Π. για 
το συγκεκριμένο έργο. 

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ορθότητας του λο¬ 
γαριασμού ακολουθούνται οι γενικότερες διαδικασίες 
αμφισβήτησης λογαριασμών οι οποίες και προβλέπονται 
στην παράγραφο 4.4 της παρούσας Προσφοράς Αναφο¬ 
ράς. Σε περίπτωση όπου το πραγματικό κόστος κατα¬ 
σκευής είναι μικρότερο του ποσού που έχει καταβάλει 
ο Τ.Π. τότε ο ΟΤΕ εκδίδει πιστωτικό σημείωμα προς τον 
Τ.Π. για το ανάλογο ποσό εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού τιμολογίου 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. 

Ο επιλεγμένος χώρος εντός του αστικού κέντρου θα 
αποτελεί μια Σύμμικτη ζώνη, εντός της οποίας θα πα¬ 
ρέχεται η υπηρεσία Σύμμικτης συνεγκατάστασης. Μέσα 
στην ευρύτερη Σύμμικτη ζώνη ο Τ.Π. θα έχει τη δική 
του Σύμμικτη περιοχή, στην οποία θα εγκαταστήσει τα 
ικριώματά του. Η ελάχιστη Σύμμικτη περιοχή ενός Τ.Π 
είναι η επιδαπέδια προβολή, που ονομάζεται ελάχιστη 
προβολή, ενός ικριώματος διαστάσεων που η διάστασης 
της είναι 60x30 οπι (μήκος χ πλάτος). Η εγκατάσταση 
καμπινών με επιδαπέδια προβολή 60x80 σπι θεωρείται 
ότι καταλαμβάνει χώρο 2 ελάχιστων προβολών. 

Με την παραγγελία ο Τ.Π. συμφωνεί με τις συνθή¬ 
κες περιβάλλοντος και του χώρου της Σύμμικτης ζώ¬ 
νης οι οποίες είναι οι προϋπάρχουσες στους εν λόγω 
χώρους. 

Υπηρεσίες Μετάδοσης και Σύνδεσης (ΒαοΙκΙταυΙ 
δβΓνίσβε) 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες Μετάδοσης 
και Σύνδεσης (ΒασΙΦιαυΙ δθη/ίσθε). Οι εν λόγω υπηρεσί¬ 


ες παρέχονται με χρήση δικτύου ΟΤΕ προκειμένου να 
διασυνδέεται ο εξοπλισμός του Τ.Π., που είναι εγκατε¬ 
στημένος στο χώρο σύμμικτης συνεγκατάστασης, με 
τον εξοπλισμό του Τ.Π. που είναι εγκατεστημένος σε 
χώρο εκτός των κτιρίων του ΟΤΕ, όπως προβλέπει η 
κείμενη νομοθεσία και οι σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ 
(388/012/2006). 

Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. δεν επιθυμεί να λάβει υπη¬ 
ρεσίες Μετάδοσης και Σύνδεσης μέσω του δικτύου ΟΤΕ, 
τότε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τ.Π. ο ΟΤΕ θα 
τοποθετεί την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Στις 
περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ενσύρματου όβοΚάαυΙ 
ο ΟΤΕ θα τοποθετεί καλώδιο οπτικών ινών το οποίο 
θα συνδέει τον οπτικό κατανεμητή εντός του χώρου 
σύμμικτης συνεγκατάστασης με το ΦΥΠ-ΟΤΕ (ΠΑΡΑΡ¬ 
ΤΗΜΑ 16). Το συγκεκριμένο καλώδιο οπτικών ινών θα 
συνδέεται εντός του ΦΥΠ-ΟΤΕ με άλλο καλώδιο οπτι¬ 
κών ινών (ιδιοκτησίας του Τ.Π. ή άλλου παρόχου) ώστε 
να εξασφαλίζεται η μεταφορά της κίνησης από τον 
εξοπλισμό του Τ.Π. που έχει εγκατασταθεί εντός του 
χώρου ΣΣ στο δίκτυο του Τ.Π.. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του χώρου ΣΣ ακολουθούν 
τις τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε χώρου του ΟΤΕ 
ο οποίος θα φιλοξενήσει την ΣΣ και στο χώρο εγκαθίστα¬ 
ται εξοπλισμός αντίστοιχος με τον εξοπλισμό του ΟΤΕ 

Ο ΟΤΕ οφείλει να ενημερώνει τους Τ.Π., μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος Π.Σ. ΟΤΕ, με πλήρη και 
αναλυτική περιγραφή, σχετικά με τις τεχνικές προδια¬ 
γραφές των χώρων Σύμμικτης Συνεγκατάστασης που 
έχει αναπτύξει. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ένας Τ.Π. αιτείται συ- 
νεγκατάσταση σε ήδη κατασκευασμένο χώρο ΕΣ και 
στον οποίο υπάρχει δυνατότητα συνεγκατάστασης και 
άλλου παρόχου, ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία με 
αυτήν που περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.2 για την 
περίπτωση της ΦΣ.» 

Σύμφωνα με την απόφαση 388/2006 της ΕΕΤΤ, και ειδι¬ 
κότερα το Κεφάλαιο Α, σημείο (ίϋ) με τίτλο «Υποχρέωση 
Διαφάνειας», παράγραφος (1), η υποχρέωση δημοσίευ¬ 
σης Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
«... διασφαλίζει ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν πρό¬ 
σβαση σε επαρκείς πληροφορίες και ξεκάθαρες διαδι¬ 
κασίες...». Επίσης σύμφωνα με την ίδια παράγραφο: «Η 
εν λόγω Προσφορά Αναφοράς περιλαμβάνει περιγραφή 
των σχετικών προσφορών ανά στοιχείο σύμφωνα με τις 
ανάγκες της αγοράς, και περιγραφή των σχετικών όρων 
και προϋποθέσεων...». Η παρούσα προσθήκη συμπληρώ¬ 
νει την Προσφορά Αναφοράς, προσθέτοντας αναλυτική 
περιγραφή της διαδικασίας παροχής ΣΣ, η οποία δεν 
υφίστατο στην πρόταση του ΟΤΕ . 

Η προσθήκη του τμήματος με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ¬ 
ΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΒΑΟΚΗΑΙΙΕ δΕΒνίΟΕδ)» έγινε 
επίσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 
388/012/2006 της ΕΕΤΤ και ειδικότερα το Κεφάλαιο Α, 
σημείο (ί) με τίτλο «Υποχρέωση πρόσβασης και χρήσης 
ειδικών ευκολιών», παράγραφο (2) αλλά και το σημείο (ίϋ) 
με τίτλο «Υποχρέωση Διαφάνειας», παράγραφο (1). Στα 
εν λόγω σημεία αναφέρεται ρητώς ότι «ο Τ.Π. θα πρέπει 
να είναι ελεύθερος να επιλέγει το πάροχο, καθώς και 
την τεχνολογία για τις σχετικές υπηρεσίες σύνδεσης 
(όασΙιΐΊαυΙ ΙίηΚε)». 

62. Από την επικεφαλίδα της υπο-ενότητας 3.5.2 δια¬ 
γράφεται η λέξη «ϋδΙΑΜ», 
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Με το αιτιολογικό ότι περιορίζει ρητά την δυνατότητα 
εγκατάστασης άλλου αναγκαίου εξοπλισμού του Τ.Π. 
στα πλαίσια της παροχής ΑΠΤοΒ ή άλλων υπηρεσιών 
στα πλαίσια των οποίων ο ΟΤΕ, βάσει επιβληθέντων 
ρυθμιστικών υποχρεώσεων, οφείλει επίσης να παρέχει 
υπηρεσίες συνεγκατάστασης. Με το ίδιο αιτιολογικό, 
αντικαθίσταται η λέξη «ϋδΙΑΜ» με την λέξη «εξοπλισμό» 
στην πρώτη παράγραφο της εν λόγω υπο-ενότητας. 

63. Η τρίτη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.5.2 τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, τοποθετείται εν¬ 
διάμεσος οπτικός κατανεμητής στο χώρο ΣΣ για τον 
τερματισμό των οπτικών καλωδίων από τον εξοπλισμό 
των Τ.Π.» 

Οι τροποποιήσεις έγιναν λαμβάνοντας υπόψη τις τις 
απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις 
οποίες η εγκατάσταση και χρήση αφενός ενδιάμεσου 
και αφετέρου οπτικού κατανεμητή δεν αποτελεί ανα¬ 
γκαία προϋπόθεση για την παροχή ΕΣ. 

64. Στο τέλος της τέταρτης παραγράφου της υπο- 
ενότητας 3.5.2 προστίθεται η φράση: 

«και υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση 
κοστοστρέφειας του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2007.». 

Η προσθήκη έγινε για διευκρινιστικούς λόγους, προ- 
κειμένου να συνάδει με τα οριζόμενες υποχρεώσεις του 
ΟΤΕ, όπως αυτές επιβλήθηκαν μεταξύ άλλων και με την 
ΑΠ. 388/012/2006. 

65. Στην υπο-ενότητα 3.5.3 αντικαθίσταται η λέξη 
«ϋδΕΑΜ» με την λέξη «εξοπλισμό(ς)», 

Η εν λόγω τροποποίηση έγινε προκειμένου να μην 
αποκλειστεί η δυνατότητα εγκατάστασης άλλου ανα¬ 
γκαίου εξοπλισμού του Τ.Π. στα πλαίσια της παροχής 
ΑΠΤοΒ ή και άλλων υπηρεσιών για τις οποίες ο ΟΤΕ, 
βάσει των επιβληθέντων ρυθμιστικών υποχρεώσεων, 
οφείλει επίσης να παρέχει υπηρεσίες συνεγκατάστα- 
σης. 

66. Στην πρώτη παράγραφο της υπο-ενότητας 3.5.3 
διαγράφεται η φράση: 

«καθώς και τον απαιτούμενο τερματισμού αυτών σε 
ενδιάμεσο κατανεμητή στον ΓΚΟ.», 

Η διαγραφή λαμβάνει υπόψη τις απαραίτητες τεχνικές 
προδιαγραφές, σύμφωνα με τις οποίες η εγκατάσταση 
και χρήση ενδιάμεσου κατανεμητή δεν αποτελεί απα¬ 
ραίτητη προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσίας ΣΣ. 

67. Η τρίτη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.5.3 τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Η διάρκεια αυτών των εργασιών, δεν θα υπερβαίνει 
τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, εκτός αν συντρέχει 
σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί αντικειμενικά την 
υπέρβαση της εν λόγω προθεσμίας. Στην περίπτωση 
αυτή ο Τ. Π. υποχρεούται αμελλητί να ενημερώνει εγ- 
γράφως τον ΟΤΕ, με σχετική κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ, 
παραθέτοντας το συγκεκριμένο λόγο καθυστέρησης.». 

Η τροποποίηση προτείνεται για λόγους περαιτέρω 
αποσαφήνισης της διαδικασίας, προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη και το ενδεχόμενο ύπαρξης αντικειμενικών λό¬ 
γων, που μπορεί να οδηγήσουν σε υπέρβαση της προ¬ 
θεσμίας από την πλευρά του Τ.Π. 

68. Στην πέμπτη παράγραφο της υπο-ενότητας 3.5.3 
αντικαθίσταται η λέξη «ΟΤΕ» με τις λέξεις «χώρου 
ΣΣ». 


Η εν λόγω τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι η εγκατά¬ 
σταση του ϋδΕΑΜ των Τ.Π, οφείλει να συνάδει με τις 
υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές του χώρου ΣΣ, τις 
οποίες ο ΟΤΕ οφείλει να έχει γνωστοποιήσει στους Τ.Π., 
τηρώντας την υποχρέωση Διαφάνειας, όπως ορίζεται 
στην υπ’ αριθμ. 388/012/2006. 

69. Στην κεφαλίδα της υπο-ενότητας 3.5.4 αντικαθί¬ 
σταται η λέξη «ϋδΕΑΜ» με τη λέξη «εξοπλισμός». 

Η εν λόγω αλλαγή διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει πε¬ 
ριορισμός στη δυνατότητα εγκατάστασης διαφορετικού 
εξοπλισμού (εκτός ϋδΕΑΜ) από τον Τ.Π. στα πλαίσια της 
παροχής υπηρεσιών ΑΠΤοΒ ή και άλλων υπηρεσιών για 
τις οποίες ο ΟΤΕ, βάσει των επιβληθέντων ρυθμιστικών 
του υποχρεώσεων, οφείλει επίσης να παρέχει υπηρεσίες 
συνεγκατάστασης. Με την ίδια αιτιολογία, αντικαθί¬ 
σταται η λέξη «ϋδΕΑΜ» με την λέξη «εξοπλισμό(ς)» σε 
ολόκληρη την υπο-ενότητα. 

70. Στο τρίτο σημείο της λίστας με τις υποχρεώσεις 
Τ.Π. της υπο-ενότητας 3.5.4 διαγράφονται οι λέξεις «να 
επιφέρει ενόχληση ή». 

Η διαγραφή έγινε για λόγους διόρθωσης του κειμένου, 
δεδομένου ότι ο όρος «ενόχληση στον εξοπλισμό» δεν 
είναι δυσλειτουργικός. 

71. Το δέκατο σημείο της λίστας με τις υποχρεώσεις 
Τ.Π. της υπο-ενότητας 3.5.4 τροποποιείται ως εξής: 

«Διακινεί τα υλικά του εξοπλισμού του προς και από 
τον τόπο εγκατάστασης αυτού στο Α.Κ. ΟΤΕ, πάντα 
μετά από συνεννόηση με τον ΟΤΕ, ο οποίος οφείλει να 
συνεργάζεται καλόπιστα με τον Τ.Π. για τη διευκόλυνση 
διενέργειας των εν λόγω εργασιών.» 

Η εν λόγω αλλαγή τονίζει την υποχρέωση του ΟΤΕ να 
συνεργάζεται καλόπιστα με τους Τ.Π. κατά την διάρκεια 
των εν λόγω εργασιών στα Α.Κ. του. 

72. Τ ο πρώτο σημείο της λίστας με τις υποχρεώσεις του 
ΟΤΕ της υπο-ενότητας 3.5.4 τροποποιείται ως εξής: 

«Η συντήρηση και ο καθαρισμός του χώρου Σύμμικτης 
συνεγκατάστασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
τηρεί για τον εαυτό του, το προσωπικό του, τις δικές του 
υπηρεσίες και τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες.». 

Η τροποποίηση προτείνεται για να τονιστεί ότι ο ΟΤΕ 
οφείλει, τηρώντας την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης 
απέναντι στους Τ.Π, να εφαρμόζει στο χώρο ΣΣ τις 
ίδιες προδιαγραφές συντήρησης και καθαρισμού, που 
εφαρμόζει και στο δικό του χώρο, για τον ίδιο και τις 
συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες. 

73. Ο τίτλος της ενότητας 3.6 συμπληρώνεται με τη 
φράση: 

«στην περίπτωση που η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση πα¬ 
ρέχεται σε επίπεδο Τοπικού Βρόχου», 

Η εν λόγω προσθήκη κρίνεται αναγκαία δεδομένου 
ότι η παράγραφος αναφέρεται μόνο σε Αδεσμοποίητη 
Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο. 

74. Η πρώτη παράγραφος της ενότητας 3.6.1 τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: 

«Η Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση (ΑΣ) για σύνδε¬ 
ση στον τοπικό βρόχο υλοποιείται με τη σύνδεση του 
εξοπλισμού του Τ.Π., με τον ΓΚΟ του Αστικού Κέντρου, 
στους τοπικούς βρόχους του οποίου επιθυμεί την πρό¬ 
σβαση ο Τ.Π.». 

Η τροποποίηση επιβάλλεται με βάση το σκεπτικό ότι 
η εγκατάσταση και χρήση ενδιάμεσου κατανεμητή δεν 
αποτελεί σε κάθε περίπτωση τεχνικά απαραίτητη προ¬ 
ϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών συνεγκατάστασης, 
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αλλά εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις 
ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ΑΚ στο οποίο παρέχεται 
φυσικός χώρος προς συνεγκατάσταση. Εναπόκειται 
στον ΟΤΕ να κρίνει την εν λόγω αναγκαιότητα σε σχέση 
με κάθε ΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα 
κριτήρια, και με την επιφύλαξη της υποχρέωσης τήρη¬ 
σης της αρχής της αμεροληψίας που του επιβάλλεται 
δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 388/012/2006. 

75. Οι παράγραφοι της ενότητας 3.6.1, πλην της πρώ¬ 
της, διαμορφώνονται ως εξής: 

«Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω πολυζευγικών 
συνδετικών καλωδίων (καλώδια συνεστραμμένων χάλ¬ 
κινων διπλαγωγών), εντός κατάλληλα διαμορφωμένου 
φρεατίου (κοινό Φρεάτιο Υποδοχής Παροχών - ΦΥΠ-ΟΤΕ 
για κέντρα με περισσότερους από 5.000 συνδρομητές 
ή ΦΥΤΠ για μικρότερα κέντρα). Στην περίπτωση της 
απομακρυσμένης συνεγκατάστασης για σύνδεση στον 
τοπικό βρόχο, η σύνδεση (μούφα) που πραγματοποιείται 
εντός του ΦΥΠ αποτελεί και το σημείο οριοθέτησης 
μεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ και του δικτύου του Τ.Π, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1.4 
του παρόντος. 

Στο σύνολο των παραγράφων και των παραρτημά¬ 
των της παρούσας Προσφοράς, όπου αναφέρεται ΦΥΠ 
εννοούνται και οι δύο προαναφερθέντες τύποι ΦΥΠ. 
(ΦΥΠ-ΟΤΕ και ΦΥΤΠ).» 

Στο σύνολο της αναφοράς έχουν διαγράφει οι ανα¬ 
φορές σε ΕΞΣΚ και ΕΣΚΤ, δεδομένου ότι τα δύο είδη 
συνδετικών καλωδίων αναλύονται περαιτέρω σε ξεχω¬ 
ριστές ενότητες στη συνέχεια του κειμένου. 

Τέλος, η προσθήκη σε δύο είδη ΦΥΠ (το ΦΥΠ-ΟΤΕ και 
το ΦΥΤΠ),, βασίστηκε στην τροποποιημένη πρόταση του 
ΟΤΕ, αναφορικά με τους τρόπους υλοποίησης της απο¬ 
μακρυσμένης συνεγκατάστασης, όπως αυτή κατατέθηκε 
στην ΕΕΤΤ (υπ’ αριθμ. 15289/22.3.2007). 

76. Μεταξύ της ενότητας 3.6.1 και της 3.6.2 της προ¬ 
σφοράς αναφοράς παρεμβάλλεται η τροποποιημένη 
πρόταση του ΟΤΕ αναφορικά με τους τρόπους υλο¬ 
ποίησης της απομακρυσμένης συνεγκατάστασης που 
κατατέθηκε στην ΕΕΤΤ (υπ’ αριθμ. 15289/22.3.2007). Η 
αρίθμηση των υπολοίπων παραγράφων της ενότητας 
3.6 τροποποιούνται ανάλογα. Το κείμενο της προανα- 
φερθείσας ενότητας έχει ως εξής: 

«3.6.2. Τρόποι υλοποίησης απομακρυσμένης συνεγκα- 
τάστασης - ΦΥΠ 

Α) Σε κέντρα του ΟΤΕ με περισσότερους από 5.000 
συνδρομητές: 

Ο Ο.Τ.Ε. θα κατασκευάζει Φρεάτιο Υποδοχής Παροχών 
(Φ.Υ.Π.-ΟΤΕ) το οποίο θα συνδέει με σωλήνωση με την 
υφιστάμενη δική του υποδομή, ώστε να εξασφαλίζεται 
η δυνατότητα εγκατάστασης καλωδίων (Ε.Σ.Κ.Τ. του 
Ο.Τ.Ε.) στη διαδρομή από το Φ.Υ.Π.-ΟΤΕ μέχρι το ΓΚΟ, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.6.6. 
Η χρέωση των Παροχών θα γίνεται με τη διαδικασία 
παρεχόμενης υπηρεσίας, ανάλογα με τη χωρητικότητα 
(αριθμό ζευγών) των καλωδίων που θα συνδέονται. 

Για την ευκολότερη σύνδεση των ΕΞΣΚ στο ΦΥΠ-ΟΤΕ, 
αυτό κατασκευάζεται όπου είναι δυνατό σε διασταύρω¬ 
ση πλησίον του Α/Κ και είναι ανάλογου τύπου με αυτό 
που περιγράφεται στο Παράρτημα 21 για διασταύρω¬ 
ση. 

Β)Σε κέντρα του ΟΤΕ με λιγότερους από 5.000 συν¬ 
δρομητές: 


Ο Πάροχος, που επιθυμεί τη σύνδεση του δικτύου του 
με το Κέντρο του Ο.Τ.Ε., θα κατασκευάζει «καταληκτι¬ 
κό φρεάτιο», εφεξής ΦΥΤΠ, κατάλληλου μεγέθους και 
προδιαγραφών σε θέση γειτονική με το σημείο σύνδε¬ 
σης με τις εγκαταστάσεις του Ο.Τ.Ε. (σε θέση που θα 
υποδεικνύεται κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιείται 
από κοινού από τεχνικούς του Παρόχου και του Ο.Τ.Ε.), 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.3.6. 
Εντός του φρεατίου αυτού, αποκλειστικής κατοχής και 
χρήσης του συγκεκριμένου Τ.Π., πραγματοποιείται η 
διασύνδεση του ΕΣΚΤ με το ΕΞΣΚ του Τ.Π.. Η σωλήνωση, 
που θα συνδέει το ΦΥΤΠ με τις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ 
θα κατασκευάζεται από τον ΟΤΕ. Η εργασία αυτή θα 
αντιμετωπίζεται ως έργο και η χρέωση του Παρόχου 
θα γίνεται με τη διαδικασία της σύνταξης απολογισμού 
και εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού. 

Στην περίπτωση που κάποιος τρίτος πάροχος αιτηθεί 
απομακρυσμένη συνεγκατάσταση στο ίδιο κέντρο, δύ- 
ναται να χρησιμοποιηθεί το ίδιο ΦΥΤΠ κατόπιν σχετικής 
εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των Τ.Π. Στην περίπτωση 
αυτή οι προαναφερόμενοι Τ.Π. υποχρεούνται να ενημε¬ 
ρώσουν εγγράφως τον ΟΤΕ για την κοινή χρήση του 
υπάρχοντος ΦΥΤΠ. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να οδηγήσει 
ΕΣΚΤ για τις ανάγκες του νέου Τ.Π,. να υλοποιήσει τις 
απαραίτητες συνδέσεις εντός του ΦΥΤΠ και να επιμε¬ 
ρίσει αναλογικά τα κοινά κόστη κατασκευής σωληνώ¬ 
σεων και ΕΣΚΤ μεταξύ των δύο Τ.Π. σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 3.6.6. Παρόμοιος επιμε- 
ρισμός ενδέχεται να απαιτηθεί και στην περίπτωση που 
ο νέος Τ.Π. κατασκευάσει δικό του ανεξάρτητο ΦΥΤΠ, 
στις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ χρησιμοποιήσει μέρος 
των υποδομών (π.χ. σωληνώσεων, ΕΣΚΤ) που έχει ήδη 
αναπτύξει για την ικανοποίηση του προηγούμενου κατά 
σειρά αιτήματος απομακρυσμένης συνεγκατάστασης.» 

Στην ως άνω κατατεθείσα πρόταση του ΟΤΕ ο τρόπος 
υλοποίησης της απομακρυσμένης συνεγκατάστασης 
βασίζεται στο μέγεθος του αστικού κέντρου. Η πρόταση 
διαχώριζε τα κέντρα σε δύο κατηγορίες ανάλογα με 
τον αριθμό των συνδρομητών που εξυπηρετούν, με όριο 
του εν λόγω διαχωρισμού τους 15.000 συνδρομητές. 
Με βάση την κατανομή των κέντρων στην επικράτεια 
και το σχετικό μέγεθος αυτών, κρίνεται ότι σε κέντρα 
με περισσότερους από 5.000 συνδρομητές θα υπάρχει 
ενδιαφέρον για συνεγκατάσταση από περισσότερους 
του ενός Τ.Π. Δεδομένων των παραπάνω και για λόγους 
εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς, 
κρίνεται ότι το όριο του προαναφερθέντος διαχωρι¬ 
σμού θα πρέπει τεθεί στους 5.000 συνδρομητές. Επι¬ 
πρόσθετα, κρίνεται ότι ο ήδη συνεγκατεστημένος Τ.Π. 
δεν είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε κοινή χρήση του 
ΦΥΤΠ, ιδιοκτησίας του, με τρίτο Τ.Π. Γ ια το λόγο αυτό, οι 
επιβολή προδιαγραφών κατασκευής του ΦΥΤΠ με βάση 
την παραπάνω υποχρέωση δεν κρίνεται εύλογη και η 
σχετική παράγραφος αντικαθίσταται με την αναφορά 
σε εμπορική συμφωνία μεταξύ των συνεγκατεστημένων 
Τ.Π. Οι υπόλοιπες τροποποιήσεις επί της κατατεθείσας 
πρότασης του ΟΤΕ κρίθηκαν απαραίτητες για λόγους 
περαιτέρω αποσαφήνισης και πληρότητας των διαδι¬ 
κασιών που ακολουθούνται κατά την υλοποίηση της 
απομακρυσμένης συνεγκατάστασης. 

77. Στην ενότητα 3.6.3 (3.6.2 με την προηγούμενη αρίθ¬ 
μηση) έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις με βάση 
την αναθεωρημένη πρόταση του ΟΤΕ (ΑΡ. ΠΡ. ΕΕΤΤ 
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15289/22.3.2007) για την υλοποίηση της απομακρυσμένης 
συνεγκατάστασης. Το σύνολο της ενότητας μετά τις 
τροποποιήσεις έχει ως εξής: 

«Το ΕΣΚΤ, ιδιοκτησίας ΟΤΕ, είναι κατά περίπτωση κα¬ 
λώδιο των 2400 ή των 1200 μεταλλικών ζευγών, σύμφω¬ 
να με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.8.1 γ. Κατόπιν 
αιτήματος του Τ.Π σε κέντρα τα οποία εξυπηρετούν 
λιγότερους από 5.000 ενεργούς συνδρομητές και στα 
οποία ο αιτούμενος την Απομακρυσμένη Συνεγκατάστα- 
ση Τ.Π. κατασκευάζει το φρεάτιο υποδοχής, το ΕΣΚΤ 
δύναται να είναι μικρότερης χωρητικότητας (π.χ. 600 
ζευγών) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 
3.6.2. 

Το ΕΣΚΤ παρέχεται από τον ΟΤΕ, κατόπιν αιτήματος 
του Τ.Π., και χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως φυσική 
(γαλβανική) προέκταση των τοπικών βρόχων τους οποί¬ 
ους εκμισθώνει ο Τ.Π. για να παρέχει μέσω αυτού υπη¬ 
ρεσίες στους Πελάτες του στο πλαίσιο της υλοποίησης 
της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο του 
ΟΤΕ και ως εκ τούτου δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί 
(εξ ολοκλήρου ή και μέρος της χωρητικότητας αυτού) 
για την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας από 
τον ΟΤΕ προς τον Τ. Π. (π.χ. ΡΟΤδ, ΡΒΙ - ΒΒΙ Ι3ϋΝ, Μι¬ 
σθωμένες γραμμές, κ.λ.π.). 

Η δρομολόγηση του καλωδίου από το σημείο οριο- 
θέτησης προς και εντός του χώρου ευθύνης ΟΤΕ είναι 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΤΕ. Τα απαιτού- 
μενα καλώδια θα οδηγούνται στο ΦΥΠ κατά τον πλέον 
ενδεδειγμένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστά¬ 
μενες στο Αστικό Κέντρο ΟΤΕ συνθήκες. 

Το ΕΣΚΤ συνδέει τον ΓΚΟ ή τον Υπαίθριο Κατανεμητή, 
με το Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο - ΕΞΣΚ του Τ.Π. 

Ο Τ.Π. οφείλει να παρέχει στους υπαλλήλους του ΟΤΕ 
κατάλληλη πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασης του 
εξοπλισμού όπου τερματίζει το ΕΞΣΚ, προκειμένου αυτοί 
να προβούν σε έλεγχο ή/και δοκιμές ζευγών των ΕΣΚΤ, 
ή και σε περίπτωση βλάβης των συνδετικών καλωδίων. 
Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η πρόσβαση του ΟΤΕ 
στον χώρο του Τ.Π όπου τερματίζει το ΕΞΣΚ, ο ΟΤΕ 
οφείλει να ενημερώνει εγγράφως (επιστολή, απιαίΙ ή 
ίαχ) τον αντισυμβαλλόμενο του εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, όχι μικρότερου των δύο (2) εργασίμων 
ημερών, κοινοποιώντας του το συγκεκριμένο λόγο για 
τον οποίο απαιτείται η πρόσβαση. Ο προαναφερόμε- 
νος χρονικός περιορισμός δεν ισχύει σε περίπτωση 
διαδικασιών άρσης βλάβης, στις οποίες ο ΟΤΕ πρέπει 
να έχει άμεση πρόσβαση στον χώρο του Τ.Π. Σε κάθε 
περίπτωση εφαρμόζονται οι διαδικασίες άρσης βλαβών 
που περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 του 
παρόντος. 

Ο ΟΤΕ θα παρέχει και θα συντηρεί τα ΕΣΚΤ σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22) και τα 
χαρακτηριστικά ποιότητας που εφαρμόζει για τις δικές 
του αντίστοιχες υπηρεσίες.» 

Η σχετική αναφορά στον «ενδιάμεσο κατανεμητή» που 
υπήρχε στο κείμενο του ΟΤΕ έχει απαλειφθεί από το 
κείμενο της παρούσας Προσφοράς, δεδομένου ότι η 
ύπαρξή του, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές, δεν κρίνεται αναγκαία για την υλοποί¬ 
ηση της Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης. 

78. Η ενότητα 3.6.4 (3.6.3 με την προηγούμενη αρίθ¬ 
μηση), τροποποιείται ως εξής: 

«Το ΕΞΣΚ χρησιμοποιείται για τη γεφύρωση του εξο¬ 


πλισμού του Τ.Π., με το ΕΣΚΤ. Η σχετική σύνδεση (μού- 
φα) πραγματοποιείται εντός του ΦΥΠ. 

Ο Τ.Π. κατασκευάζει δικό του Εξωτερικό Συνδετικό 
καλώδιο (ΕΞΣΚ), το οποίο τερματίζει στον εξοπλισμό 
του, ο οποίος εγκαθίσταται από τον ίδιο πλησίον του 
Αστικού Κέντρου του ΟΤΕ, στο οποίο επιθυμεί την 
συνεγκατάσταση. Ο Τ.Π υποχρεούται να οδηγεί στο 
ΦΥΠ-ΟΤΕ μόνο τα ζεύγη καλωδίου του ΕΞΣΚ τα οποία 
συνδέονται (μουφάρονται) με το ΕΣΚΤ. 

Η προμήθεια και εγκατάσταση του ΕΞΣΚ και στις δύο 
ανωτέρω περιπτώσεις, γίνεται με ευθύνη του Τ.Π. Ο 
ΟΤΕ δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο κατασκευής και 
τερματισμού του ΕΞΣΚ καθώς και τυχόν προβλήματα 
λειτουργίας που οφείλονται σε αυτό.» 

Η τροποποίηση της πρώτης παραγράφου της ενότη¬ 
τας 3.6.4 κρίνεται αναγκαία έτσι ώστε να διασφαλισθεί η 
δυνατότητα του Τ.Π. να καθορίζει ο ίδιος τον εξοπλισμό 
που εγκαθιστά στις εγκαταστάσεις του. 

Η δεύτερη παράγραφος της ενότητας 3.6.4 αντικατα- 
στάθηκε από την προτεινόμενη δεδομένου ότι η σχετική 
αναφορά στο ΕΞΣΚ και στην περίπτωση σύνδεσης του 
σε Υπαίθριο Κατανεμητή ΟΤΕ, κρίνεται ότι δεν συνά- 
δει με το γενικότερο περιεχόμενο της ενότητας 3.6, 
δεδομένου ότι αναφέρεται στην παροχή Υπο-βρόχου. 
Η νεά παράγραφος αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις του 
Τ.Π. αναφορικά με την κατασκευή του ΕΞΣΚ στην περί¬ 
πτωση Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης σε επίπεδο 
Τοπικού Βρόχου. 

Η τροποποίηση της τρίτης παραγράφου κρίνεται ανα¬ 
γκαία δεδομένου ότι για την σύνδεση του ΕΣΚΤ - ΕΞΣΚ 
εκπονείται τεχνική μελέτη από τον ΟΤΕ , σύμφωνα με 
την ενότητα 3.1.5 της Προσφοράς, όπως τροποποιείται 
με την παρούσα. 

79. Η ενότητα 3.6.5 (3.6.4 με την προηγούμενη αρίθμη¬ 
ση), τροποποιείται ως εξής: 

«Το ΕΞΣΚ του Τ.Π. μπορεί να τερματιστεί και να συν¬ 
δεθεί με το ΕΣΚΤ του ΟΤΕ μέσω του ΦΥΠ ως ακολού¬ 
θως: 

Για τη σύνδεση του ΕΞΣΚ των Τ.Π. με τον ΓΚΟ, ο ΟΤΕ 
κατασκευάζει Φρεάτιο Υποδοχής Παροχών (ΦΥΠ-ΟΤΕ) 
εντός του οποίου ο κάθε Τ.Π. θα οδηγήσει το ΕΞΣΚ 
ιδιοκτησίας του. Το φρεάτιο αυτό, ιδιοκτησίας ΟΤΕ, θα 
είναι κοινό για όλους τους Τ.Π. Οι προδιαγραφές του 
παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22. Όπως προαναφέρ- 
θηκε στην παράγραφο 3.6.2 σε μικρότερα Α/Κ, τα οποία 
εξυπηρετούν λιγότερους από 5.000 συνδρομητές, ο Τ.Π. 
ο οποίος αιτείται Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση, 
οφείλει να κατασκευάσει δικό του φρεάτιο (ΦΥΤΠ). 

Ο ΟΤΕ εγκαθιστά μεταξύ του ΦΥΠ/ΦΥΤΠ και του ΓΚΟ 
το ΕΣΚΤ. Το ΕΣΚΤ τερματίζεται στην κατακόρυφη πλευ¬ 
ρά του ΓΚΟ. Τα ΕΞΣΚ των Τηλεπ. Παροχών διασυνδέο- 
νται με το ΕΣΚΤ με ένα διακλαδωτικό σύνδεσμο (μούφα). 
Στην περίπτωση αυτή υπάρχει ένα «εκφυλισμένο» ση¬ 
μείο οριοθέτησης που βρίσκεται εντός του συνδέσμου 
στο ΦΥΠ/ΦΥΤΠ. 

Σε κάθε νέο ΕΣΚΤ που παραδίδεται, το πρώτο ζευγάρι 
θα μένει ελεύθερο, προκειμένου να χρησιμοποιείται για 
δοκιμές.» 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις γίνονται βάσει της προα- 
ναφερθείσας αναθεωρημένης πρότασης του ΟΤΕ (υπ’ 
αριθμ. ΕΕΤΤ 15289/22.3.2007), αναφορικά με την υλοποίη¬ 
ση της απομακρυσμένης συνεγκατάστασης. Γ ια το λόγο 
αυτό, υπάρχει σαφής αναφορά και διάκριση μεταξύ των 




11316 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


δύο τύπων ΦΥΠ. Η ύπαρξη ενδιάμεσου κατανεμητή ιδιο¬ 
κτησίας Τ.Π, λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικές τεχνικές 
προδιαγραφές δεν κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση 
για την παροχή της συνεγκατάστασης. Συνεπώς, η σχε¬ 
τική αναφορά διαγράφεται. 

80. Η ενότητα 3.6.6 (3.6.5 με την προηγούμενη αρίθ¬ 
μηση) αλλάζει τίτλο για λόγους αποσαφήνισης και αντί 
για «Διαδικασία παράδοσης-παραλαβής ΕΣΚΤ», τροπο¬ 
ποιείται σε «Διαδικασία παροχής ΕΣΚΤ και σύνδεση 
ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ». Ειδικότερα, κρίνεται ότι ο τίτλος αυτός 
απεικονίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την διαδικασία πα¬ 
ροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ακολούθως, το 
σύνολο της εν λόγω ενότητας τροποποιείται ως εξής: 

«Ο ΟΤΕ παρέχει, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, πληροφορίες 
διαθέσιμων πόρων σχετικές με τα υπάρχοντα ΦΥΠ-ΟΤΕ 
(π.χ. διαθεσιμότητα οπών εισόδου καλωδίων, διαθεσι¬ 
μότητα ζευγών ΕΣΚΤ, κλπ.). 

Α) Διαδικασία παροχής νέου ΕΣΚΤ και κατασκευή 
ΦΥΠ 

Α1) Διαδικασία παροχής νέου ΕΣΚΤ και κατασκευή 
ΦΥΠ-ΟΤΕ (ΑΚ με περισσότερους από 5000 συνδρομη¬ 
τές) 

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά κέντρα με πε¬ 
ρισσότερους από 5.000 συνδρομητές όπου την υπο¬ 
χρέωση κατασκευής του κοινού φρεατίου υποδοχής 
(ΦΥΠ-ΟΤΕ) την έχει ο ΟΤΕ. Το ΦΥΠ-ΟΤΕ κατασκευάζεται 
μετά από αίτημα παροχής ζευγών ΕΣΚΤ από έναν Τ.Π. 
στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο ΦΥΠ-ΟΤΕ 
στο συγκεκριμένο κέντρο ή το υπάρχον ΦΥΠ-ΟΤΕ δεν 
διαθέτει τους απαραίτητους πόρους (π.χ. χώρο, οπές 
εισαγωγής κ.λ.π.) για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του 
αιτήματος. 

Εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήμα¬ 
τος (αίτηση παράδοσης) από τον Τ.Π. στο Π.Σ. ΟΤΕ, ο 
ΟΤΕ οφείλει να συντάξει τις δύο τεχνικές μελέτες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.1.5 και να τις κοινοποι¬ 
ήσει εγγράφως στον Τ.Π., ενημερώνοντας παράλληλα 
το Π.Σ. ΟΤΕ για τη σχετική αποστολή. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης της υποβολής της σχετικής μελέτης από 
τον ΟΤΕ, οι μέρες καθυστέρησης προσμετρούνται στους 
χρόνους παράδοσης ΕΣΚΤ. 

Ο ΟΤΕ κατασκευάζει το ΦΥΠ-ΟΤΕ σύμφωνα με τις προ¬ 
διαγραφές που εμφανίζονται στην τεχνική μελέτη και ει¬ 
δοποιεί μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ τον Τ.Π. ώστε ο τελευταίος 
να υλοποιήσει τις εργασίες όδευσης του ΕΞΣΚ μέσω της 
υποδειχθείσας από τον ΟΤΕ οπής εισαγωγής εντός του 
ΦΥΠ-ΟΤΕ. Η προαναφερθείσα ειδοποίηση γίνεται τουλάχι¬ 
στον δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την προ- 
βλεπόμενη ημερομηνία περάτωσης των εργασιών όπως 
αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα 14 του παρόντος. Ο Τ.Π 
υποχρεούται το αργότερο εντός 5 ΕΗ από την ανωτέρω 
ειδοποίηση να έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργα¬ 
σίες όδευσης του ΕΞΣΚ στο ΦΥΠ-ΟΤΕ. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την σύνδεση των ζευ¬ 
γών ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ, όπως αυτή περιγράφεται στην σχετική 
τεχνική μελέτη. Ο ΟΤΕ κατά τη σύνδεση του ΕΞΣΚ στο 
ΦΥΠ πραγματοποιεί με δικό του συνεργείο την ταυτο¬ 
ποίηση (κουδούνισμα) των ζευγών και στον χώρο του 
Τ.Π., στον οποίο ο τερματισμός του ΕΞΣΚ έχει γίνει 
από τον Τ. Π. 

Α2) Διαδικασία παροχής νέου ΕΣΚΤ και κατασκευή 
ΦΥΤΠ (ΑΚ με λιγότερους από 5000 συνδρομητές) 


Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά κέντρα με λιγότε- 
ρους από 5.000 συνδρομητές όπου την υποχρέωση κατα¬ 
σκευής του φρεατίου υποδοχής (ΦΥΤΠ) την έχει ο ΤΠ. 

Η διαδικασία εκκινεί μετά από σχετική αίτηση για απο¬ 
μακρυσμένη συνεγκατάσταση σε συγκεκριμένο κέντρο 
την οποία ο Τ.Π. υποβάλει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. Εντός 
χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από 
την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος από τον Τ.Π. 
στο Π.Σ. ΟΤΕ, ο ΟΤΕ καλεί εγγράφως τον Τ.Π. προκει- 
μένου να αποφασιστεί από κοινού η θέση του ΦΥΤΠ. 
Σε κάθε περίπτωση η θέση του ΦΥΤΠ θα πρέπει να 
βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα σχετικά 
φρεάτια εισαγωγής του ΟΤΕ (ή σε παρόμοιες εγκατα¬ 
στάσεις όπου δεν υπάρχουν σχετικά φρεάτια) ούτως 
ώστε να απαιτούνται όσο το δυνατό λιγότερες εργασίες 
σύνδεσης του ΕΞΣΚ με το ΕΣΚΤ. 

Εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημε¬ 
ρών από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος από 
τον Τ.Π. στο Π.Σ. ΟΤΕ, ο ΟΤΕ οφείλει να κοινοποιήσει 
εγγράφως στον Τ.Π. σχετική τεχνική μελέτη, ενημερώνο¬ 
ντας παράλληλα το Π.Σ. ΟΤΕ για τη σχετική αποστολή. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης της υποβολής της σχε¬ 
τικής μελέτης από τον ΟΤΕ, οι μέρες καθυστέρησης 
προσμετρούνται στους χρόνους παράδοσης ΕΣΚΤ. Η 
τεχνική μελέτη περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις προδι¬ 
αγραφές που οφείλει να ικανοποιεί το συγκεκριμένο 
ΦΥΤΠ καθώς και τη θέση αυτού. Οι προδιαγραφές του 
ΦΥΤΠ σχετίζονται με τις προδιαγραφές που αφορούν 
τη σύνδεση με το ΕΣΚΤ. Σε καμία περίπτωση ο ΟΤΕ δεν 
δύναται να υποχρεώνει τον Τ.Π. σε κατασκευή ΦΥΤΠ 
προκειμένου να είναι εφικτή η συνεγκατάσταση στο εν 
λόγω ΦΥΤΠ και δεύτερου Τ.Π. 

Ο Τ.Π. κατασκευάζει το ΦΥΤΠ σύμφωνα με τα ανωτέ¬ 
ρω και αιτείται ζεύγη ΕΣΚΤ μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ 
υλοποιεί την όδευση του νέου ΕΣΚΤ στο ΦΥΤΠκαι πραγ¬ 
ματοποιεί την σύνδεση των ζευγών ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ, όπως 
αυτή περιγράφεται στην σχετική τεχνική μελέτη. Ο ΟΤΕ 
κατά τη σύνδεση του ΕΞΣΚ στο ΦΥΠ πραγματοποιεί με 
δικό του συνεργείο την ταυτοποίηση (κουδούνισμα) των 
ζευγών και στον χώρο του Τ.Π., στον οποίο ο τερματι¬ 
σμός του ΕΞΣΚ έχει γίνει από τον Τ. Π. 

Β) Διαδικασία παροχής ζευγών ΕΣΚΤ σε υπάρχον 
ΦΥΠ 

Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι κοινή και για τους 
δύο τύπους ΦΥΠ (ΦΥΠ-ΟΤΕ και ΦΥΤΠ). Ο Τ.Π. αιτείται 
μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ ζεύγη ΕΣΚΤ από τον ΟΤΕ. 

Β1) Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
ζευγάρια στο υπάρχον ΕΣΚΤ ώστε να ικανοποιηθεί το 
αίτημα κατασκευάζεται νέο ΕΣΚΤ από τον ΟΤΕ, σύμ¬ 
φωνα με τα κατωτέρω: 

Εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημε¬ 
ρών από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος από 
τον Τ.Π. στο Π.Σ. ΟΤΕ, ο ΟΤΕ οφείλει να συντάξει την τε¬ 
χνική μελέτη που αφορά την σύνδεση ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3.1.5 και να την κοινοποι¬ 
ήσει εγγράφως στον Τ.Π., ενημερώνοντας παράλληλα 
το Π.Σ. ΟΤΕ για τη σχετική αποστολή. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης της υποβολής της σχετικής μελέτης από 
τον ΟΤΕ οι μέρες καθυστέρησης προσμετρούνται στους 
χρόνους παράδοσης ΕΣΚΤ. 

Ο Τ.Π., εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
λήψη της ανωτέρω μελέτης υποβάλει αίτημα παροχής 
ζευγών ΕΣΚΤ σε υπάρχον ΦΥΠ, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. 
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Ο ΟΤΕ υλοποιεί την όδευση του νέου ΕΣΚΤ στο ΦΥΠ 
και πραγματοποιεί την σύνδεση των ζευγών ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ, 
όπως αυτή περιγράφεται στην σχετική τεχνική μελέτη 
και σύμφωνα με τους χρόνους που προβλέπονται στο 
Παράρτημα 14. 

Β2) Στην περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμα ζεύγη 
στο ΕΣΚΤ, ο ΟΤΕ πραγματοποιεί τις εργασίες σύνδεσης 
ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ εντός προθεσμίας που προβλέπεται στο 
Παράρτημα 14. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο ΟΤΕ κατά τη 
σύνδεση του ΕΞΣΚ στο ΦΥΠ πραγματοποιεί με δικό του 
συνεργείο την ταυτοποίηση (κουδούνισμα) των ζευγών 
και στον χώρο του Τ.Π., στον οποίο ο τερματισμός του 
ΕΞΣΚ έχει γίνει από τον Τ.Π.» 

Η προαναφερθείσα τροποποίηση/προσθήκη κρίνεται 
απαραίτητη για λόγους περαιτέρω πληρότητας του 
κειμένου, δεδομένου ότι η πρόταση που κατατέθηκε από 
τον ΟΤΕ παρουσίαζε ελλείψεις στο σχετικό σημείο και 
δεν εμπεριείχε την απαραίτητη ανάλυση της σχετικής 
διαδικασίας, γεγονός που δε συνάδει με τα οριζόμενα 
στην ΑΠ. 388/012/2006 της ΕΕΤΤ, όπου προβλέπεται υπο¬ 
χρέωση «λεπτομερούς περιγραφής» από τον ΟΤΕ όλων 
των διαδικασιών στο κείμενο της σχετικής Προσφοράς 
Αναφοράς. Τέλος, με βάση την αναθεωρημένη πρόταση 
του ΟΤΕ αναφορικά με την υλοποίηση της απομακρυ¬ 
σμένης συνεγκατάστασης, κρίθηκε απαραίτητος ο δι¬ 
αχωρισμός της περιγραφής των διαδικασιών παροχής 
ΕΣΚΤ και σύνδεσης ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ, με βάση το είδος του 
Α/Κ και του ΦΥΠ για λόγους αποσαφήνισης και γενικό¬ 
τερης συμφωνίας με το υπόλοιπο κείμενο. 

81. Η ενότητα 3.7 αλλάζει τίτλο για λόγους αποσα¬ 
φήνισης και αντί για «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑ- 
ΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ 
ΟΤΕ (Κν/ΟΝυ)» τροποποιείται σε «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ 
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στην περίπτωση που η Αδεσμοποί- 
ητη Πρόσβαση παρέχεται σε επίπεδο Τοπικού ΥποΒρό- 
χου (ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ ΟΤΕ 
(Κν/ΟΝυ)». 

Κρίνεται ότι με την εισαγωγή της έννοιας του τοπι¬ 
κού υπο-βρόχου στον εν λόγω τίτλο, αποσαφηνίζεται 
η διαφοροποίηση της σχετικής διαδικασίας για τις δύο 
μορφές της Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης, ήτοι 
για την παροχή βρόχου και υπο-βρόχου αντίστοιχα. 
Συνεπώς, το σύνολο της εν λόγω ενότητας τροποποι¬ 
είται ως εξής: 

«Η Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση σε Υπαίθριο Κα¬ 
τανεμητή ΟΤΕ (Κν/ΟΝυ) υλοποιείται με τη σύνδεση του 
Τ.Π. στον Υπαίθριο Κατανεμητή ΟΤΕ, στους τοπικούς 
υπο-βρόχους του οποίου επιθυμεί να έχει πρόσβαση 
και βάσει σχετικών οδηγιών που παρέχει ο ΟΤΕ για 
κάθε θέση. 

Για τη σύνδεσή του ο Τ.Π. τοποθετεί σε κατάλληλο 
σημείο (συνιστάται να μην απέχει περισσότερο από 30 
μέτρα), κυτίο διανομής (ανυψωμένο σημείο) ή Υπαίθριο 
Κατανεμητή ΤΠ, και κατασκευάζει υπόγειο καλώδιο από 
το κυτίο ή από τον Κατανεμητή ΤΠ μέχρι την βάση του 
Υπαίθριου Κατανεμητή ΟΤΕ (Κν/ΟΝΨ), μετά από την 
υπόδειξη του ΟΤΕ για το ακριβές σημείο τερματισμού 
του. Εκεί το καλώδιο του Τ.Π. συνδέεται (μουφάρεται) 
με το καλώδιο του ΟΤΕ (50 ζευγών) που βρίσκεται στη 
βάση του Υπαίθριου Κατανεμητή του, με βήμα 10 ζευγών. 
Μέσω των ζευγών αυτών ο Τ.Π. λαμβάνει τους αιτούμε- 
νους υπο-βρόχους. 


Σε περίπτωση που στη βάση του υπαίθριου κατανε¬ 
μητή υπάρχει φρεάτιο ο Τ.Π. τερματίζει το καλώδιό του 
στο φρεάτιο. Στις περιπτώσεις που στη βάση του υπαί¬ 
θριου κατανεμητή δεν υπάρχει φρεάτιο ο Τ.Π. θα κατα¬ 
σκευάζει φρεάτιο, σύμφωνα με υπόδειξη του ΟΤΕ. 

Η δυνατότητα παραχώρησης των ζευγών θα κρίνε- 
ται ανά Υπαίθριο Κατανεμητή ΟΤΕ (Κν/ΟΝΙΙ), μετά από 
μελέτη του ΟΤΕ, στην οποία θα διαπιστώνεται η διαθε¬ 
σιμότητα του χώρου του Υ.Κ. και θα δίνονται οδηγίες 
για τη σύνδεσή του. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται 
αδυναμία παραχώρησης των αιτηθέντων ζευγών ο ΟΤΕ 
αιτιολογεί ειδικά την άρνησή του κοινοποιώντας την 
στην ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρά¬ 
γραφο 3.1.2 Β της παρούσας.» 

Η εν λόγω τροποποίηση βασίζεται στην προτεινόμενη 
πρόταση του ΟΤΕ για την παροχή της απομακρυσμέ¬ 
νης συνεγκατάστασης και ειδικότερα στην περίπτωση 
παροχής πρόσβασης σε επίπεδο τοπικού υπο-βρόχου 
(υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 15289/22.3.2007). 

82. Το σύνολο της ενότητας 3.8 τροποποιείται για λόγους 
πληρότητας και περαιτέρω αποσαφήνισης,δεδομένου 
ότι το κείμενο που κατατέθηκε από τον ΟΤΕ δεν περι- 
έγραφε λεπτομερώς θέματα χωρητικοτήτων και επε¬ 
κτάσεων για όλους του τύπους συνεγκατάστασης και 
επιπλέον περιείχε ελλείψεις όσον αφορά τις δεσμεύσεις 
υλοποίησης της συνεγκατάστασης, κυρίως σε αριθμη¬ 
τικό επίπεδο. Το σύνολο των τροποποιήσεων αντικατο¬ 
πτρίζει πλέον τις τρέχουσες αντικειμενικές ανάγκες της 
αγοράς και διασφαλίζει έτσι την εύρυθμη λειτουργία 
και ανάπτυξηαυτής. Συνεπώς, το σχετικό κειμένο μετά 
τις τροποποιήσεις διαμορφώνεται ως εξής: 

«Βασικές αρχές του προσδιορισμού των διαθέσιμων 
χωρητικοτήτων είναι: 

• Η ικανοποίηση της υφιστάμενης (όπως αυτή προκύ¬ 
πτει από τα αιτήματα των Τ.Π.) καθώς και της μελλο¬ 
ντικής (όπως αυτή προκύπτει με βάση τις προβλέψεις 
των Τ. Π.) ζήτησης των Τηλεπ. Παροχών, 

• Η αποδοτική χρήση των υποδομών (υφισταμένων 
και νέων), 

• Η επέκταση των σχετικών πόρων κατά το χρονικό 
σημείο κάλυψης συγκεκριμένου ποσοστού αυτών (βλέπε 
πιο κάτω). 

3.8.1.α Χωρητικότητα & Επεκτάσεις ΦΣ 

Ο ΟΤΕ εγκαθιστά σε κάθε χώρο ΦΣ: 

α) το μέγιστο αριθμό ικριωμάτων που μπορούν να 
τοποθετηθούν με βέλτιστη διάταξη των ικριωσειρών, 

β) ΟϋΡ με 64 ΚΟΙ με βήμα επέκτασης 64 ΚΟΙ, 

γ) ϋϋΡ με 24 ομοαξονικά καλώδια με βήμα επέκτασης 
24 ομοαξωνικά καλώδια, 

δ) Ο αρχικός αριθμός των ζευγών που θα είναι τερ¬ 
ματισμένα στον κεντρικό κατανεμητή για τους χώρους 
ΦΣ και το βήμα επέκτασης θα εξαρτάται από τη χωρη¬ 
τικότητα των Α/Κ ως ακολούθως: 

• 8000 για τα Α/Κ που εξυπηρετούν περισσότερους 
από 50001 ενεργούς συνδρομητές (πλευρά δικτύου) και 
βήμα επέκτασης 5000. 

• 5000 για τα Α/Κ που εξυπηρετούν μεταξύ 30001 
και 50000 ενεργούς συνδρομητές (πλευρά δικτύου) και 
βήμα επέκτασης 3000. 

• 3000 ζεύγη για τους χώρους ΦΣ των Α/Κ που εξυπη¬ 
ρετούν μεταξύ 10001 και 30000 ενεργούς συνδρομητές 
(πλευρά δικτύου) και βήμα επέκτασης 2000. 
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• 1500 για τους χώρους ΦΣ των Α/Κ που εξυπηρετούν 
λιγότερους από 10000 ενεργούς συνδρομητές (πλευρά 
δικτύου) και βήμα επέκτασης 1000. 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών επέκτασης 
είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 14 
του παρόντος. 

3.8.1. β Χωρητικότητα & Επεκτάσεις ΣΣ 

Ο ΟΤΕ εγκαθιστά σε κάθε χώρο ΣΣ: 

α) το μέγιστο αριθμό ικριωμάτων που μπορούν να 
τοποθετηθούν με βέλτιστη διάταξη των ικριωσειρών. 

β) ΟϋΡ με 64 ΚΟΙ με βήμα επέκτασης 64 ΚΟΙ. 

γ) ϋΟΡ με 24 ομοαξονικά καλώδια με βήμα επέκτασης 
24 ομοαξωνικά καλώδια. 

δ) Ο αριθμός των ζευγών που θα είναι τερματισμένα 
στον κεντρικό κατανεμητή για τους χώρους ΣΣ την 
χωρητικότητα των Α/Κ ως ακολούθως : 

• 8000 για τα Α/Κ που εξυπηρετούν περισσότερους 
από 50001 ενεργούς συνδρομητές (πλευρά δικτύου) και 
βήμα επέκτασης 5000. 

• 5000 για τα Α/Κ που εξυπηρετούν μεταξύ 30001 
και 50000 ενεργούς συνδρομητές (πλευρά δικτύου) και 
βήμα επέκτασης 3000. 

• 3000 ζεύγη για τους χώρους ΦΣ των Α/Κ που εξυπη¬ 
ρετούν μεταξύ 10001 και 30000 ενεργούς συνδρομητές 
(πλευρά δικτύου) και βήμα επέκτασης 2000. 

• 1500 για τους χώρους ΦΣ των Α/Κ που εξυπηρετούν 
λιγότερους από 10000 ενεργούς συνδρομητές (πλευρά 
δικτύου) και βήμα επέκτασης 1000. 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών επέκτασης 
είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 14 
του παρόντος. 

3.8.1-γ Χωρητικότητα και Επεκτάσεις ΦΥΠ-ΟΤΕ / ΕΣΚΤ 

Το ΦΥΠ-ΟΤΕ κατασκευάζεται με τυπική δυνατότητα 
υποδοχής: 

• Τεσσάρων (4) τουλάχιστον καλωδίων ΕΣΚΤ των 1.200 
ζευγών χαλκού το καθένα, 

• τα ΚΟΙ από τους χώρους ΦΣ, ΣΣ και ΕΣ, τα οποία 
χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες σύνδεσης και μετά¬ 
δοσης, 

• τα ΚΟΙ του ΟΤΕ στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών 
προς τους Τ.Π. 

Το πρώτο ΕΣΚΤ που εγκαθιστά ο ΟΤΕ είναι 2400 
ζευγών για Αστικά Κέντρα που εξυπηρετούν περισσό¬ 
τερους από 30000 συνδρομητές και 1200 ζευγών στα 
μικρότερα Αστικά Κέντρα. Σε περίπτωση μικρού αριθ¬ 
μού διαθέσιμων οπών / σωληνώσεων, θα κατασκευά¬ 
ζεται εξαρχής ΕΣΚΤ χωρητικότητας 2400 ζευγών. Ο 
ΟΤΕ οφείλει να μεριμνά για την έγκαιρη τοποθέτηση 
καλωδίων ανάλογα με τη ζήτηση, έτσι ώστε η παροχή 
ζευγών στους Τ.Π. να γίνεται έγκαιρα. Ανεξάρτητα από 
τα ανωτέρω, ο ΟΤΕ οφείλει να ενημερώνει τους Τ.Π. 
σχετικά με τις διαθέσιμες χωρητικότητες των ΦΥΠ-ΟΤΕ 
και των ΕΣΚΤ, καθώς και το ποσοστό κατάληψής τους, 
μέσω του Π.Σ.- ΟΤΕ. 

Εάν λόγω χρήσης των εγκατεστημένων ΕΣΚΤ (συνολι¬ 
κά τυπικής χωρητικότητας 4800 ζευγών) στο ΦΥΠ-ΟΤΕ, 
απαιτηθεί επιπλέον εγκατάσταση ΕΣΚΤ, τότε ο ΟΤΕ 
κατασκευάζει δεύτερο ΦΥΠ-ΟΤΕ, στη γειτνίαση του 
υπάρχοντος ΦΥΠ-ΟΤΕ, με αντίστοιχη χωρητικότητα. 

3.8.1. δ. Χωρητικότητα Γ ενικού Κατανεμητή ΟΤΕ 

Ο ΟΤΕ αξιοποιεί την υφιστάμενη χωρητικότητα του 
ΓΚΟ, με σκοπό την ικανοποίηση της υφιστάμενης, (με 
βάση τα αιτήματα των Τ.Π) και της μελλοντικής (με 


βάση τις υποβληθείσες προβλέψεις) ζήτησης των Τ.Π. 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαθέσιμος χώρος στον 
Γ ενικό Κατανεμητή δεν επαρκεί, θα γίνονται, εφόσον ο 
χώρος το επιτρέπει και είναι τεχνικά εφικτό, οι σχετικές 
προεκτάσεις ή συμπτύξεις, με επιβάρυνση του/των Τ.Π. 
που επωφελούνται από τις σχετικές ενέργειες.» 

83. Η ενότητα 3.12 τροποποιείται ως εξής: 

«3.12. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κατ’εξαίρεση των αναφερόμενων ανωτέρω στην πα¬ 
ράγραφο 1.8 του Κεφαλαίου 1 της παρούσας προσφο¬ 
ράς, στην περίπτωση που ο χώρος Φυσικής ή Εικονικής 
ή Σύμμικτης Συνεγκατάστασης, ή το ΕΣΚΤ ή το ΦΥΠ ή 
όλα τα προηγούμενα στο σύνολό τους καταστραφεί/ούν 
εξ ολοκλήρου ή μερικώς, - και η καταστροφή δεν οφεί¬ 
λεται σε ελάττωμα της ύλης ή της αρχικής κατασκευ¬ 
ής αυτού/ών,- παρά σε απρόβλεπτα ή/και ανεξέλεγκτα 
γεγονότα, πληρούντα την έννοια της Ανωτέρας Βίας, 
ώστε να καταστεί/ούν ολοκληρωτικά ακατάλληλο/α για 
τη συμφωνημένη χρήση του/τους από τον Τ.Π, τότε 
ο ΟΤΕ ή ο πάροχος μπορεί/ούν να επιλέξει/ουν μέσα 
σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επέλευση της 
ανωτέρω καταστροφής, να τερματίσει/ουν τη μεταξύ 
τους σύμβαση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της 
παραγράφου 1.8 του Κεφαλαίου 1 (Γενικοί Όροι) της 
παρούσας. 

Εάν οποιοδήποτε από τα δύο συμβαλλόμενα ΜΕΡΗ 
προβεί σε τέτοια επιλογή και τη γνωστοποιήσει στο 
άλλο ΜΕΡΟΣ εγγράφως, τότε αμφότερα τα ΜΕΡΗ απαλ¬ 
λάσσονται πάσης υποχρεώσεως απορρέουσας από τη 
μεταξύ τους ισχύουσα σύμβαση. 

Εάν ο χώρος φυσικής ή εικονικής συνεγκατάστασης, ή 
το ΕΣΚΤ ή το ΦΥΠ ή και τα δύο, υποστεί/ούν μικρότερες 
ζημιές και δεν καταστεί/ούν ολοκληρωτικά ακατάλληλο/ 
α για τη χρήση που έχει επιτραπεί στον Τηλεπ. Πάροχο 
ή εάν υποστεί/ούν ζημιές, με συνέπεια να εμποδίζεται η 
παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας από ΟΤΕ ή Τηλεπ. 
Πάροχο, ο ΟΤΕ αναλαμβάνει να προχωρήσει αμέσως 
στην επισκευή των ζημιών (με εξαίρεση βελτιώσεις 
που αφορούν ιδιοκτησία του ΟΤΕ εκτός εάν οι μη επι- 
σκευάσιμες από τον ΟΤΕ ζημιές της ιδιοκτησίας του 
παρεμποδίζουν τον Τ.Π. στην παροχή της υπηρεσίας), 
με επιβάρυνση του/των Τ.Π. με το αναλογούν κόστος 
αποκατάστασης των ζημιών.» 

Η σχετική τροποποίηση στο κειμένο του ΟΤΕ, πραγμα¬ 
τοποιήθηκε, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η πε¬ 
ρίπτωση που ρυθμίζεται στην παράγραφο 3.1.2 αναφο¬ 
ρικά με την καταστροφή του χώρου συνεγκατάστασης, 
συνιστά ειδικότερη περίπτωση επέλευσης γεγονότος 
ανωτέρας βίας, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 
1.8 του Κεφαλαίου 1 της παρούσας προσφοράς. Εφόσον 
στην παρούσα διάταξη δεν ορίζεται άλλως, εφαρμόζο¬ 
νται τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.8 του Κεφαλαίου 1, 
της Προσφοράς, όπως τροποποιείται με την παρούσα. 

84. Στην κεφαλίδα της υπο-ενότητας 3.13 αντικαθί¬ 
σταται η λέξη «χώρου» με τη λέξη «πόρων». 

Η εν λόγω διόρθωση κρίθηκε απαραίτητη ,επειδή 
εκτός από τις διαδικασίες κατανομής χώρου, η εν λόγω 
παράγραφος αφορά γενικότερα και θέματα κατανομής 
πόρων συνεγκατάστασης (π.χ. τα ζεύγη κ.λ.π). 

85. Πριν τη πρώτη παράγραφο της ενότητας 3.13 προ¬ 
στίθεται η κεφαλίδα: 

«Α) Κατανομή πόρων συνεγκατάστασης:». 

Η εν λόγω προσθήκη έγινε για λόγους σαφήνειας, 
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προκειμένου να υπάρχει σαφής διαχωρισμός από την 
διαδικασία παροχής υπηρεσιών σύνδεσης και μετάδο¬ 
σης (ΒασΜαυϋηρ), που προβλέπεται στο σημείο Β. 

86. Η πρώτη παράγραφος της ενότητας 3.13 τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: 

«Τα αιτήματα των Τ.Π. για παροχή πόρων συνεγκατά- 
στασης (π.χ. χώρου, ζευγών κλπ.) ικανοποιούνται κατά 
σειρά χρονικής προτεραιότητας.». 

Η εν λόγω τροποποίηση και η αφαίρεση της φράσης 
«Προσφοράς Φυσικής Συνεγκατάστασης» από το κείμενο 
του ΟΤΕ, προτείνεται προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι 
η εν λόγω διάταξη θα καλύπτει την ικανοποίηση όλων 
των τύπων συνεγκατάστασης από τον ΟΤΕ, σύμφωνα 
με την κείμενη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και 
ιδίως την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 388/012/2006. 

87. Η δεύτερη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.13 
τροποποιείται ως εξής: 

«Ως ελάχιστη πρώτη παροχή χώρου στην ΦΣ και ΣΣ 
θεωρείται το ένα (1) ικρίωμα (διαστάσεων 60 χ 30 οπι). 
Στην περίπτωση της ΕΣ μπορεί να παρέχεται και χώρος 
μικρότερος του ενός ικριώματος (ευό-Γ3θ1<) εφόσον αυτό 
είναι τεχνικά δυνατό. Στην ΦΣ και στην ΣΣ το βήμα επέ¬ 
κτασης είναι ένα ικρίωμα (διαστάσεων 60 χ 30 οπή.». 

Οι προτεινόμενες αλλαγές στην εν λόγω παράγραφο, 
έγιναν για να προστεθούν σαφείς προδιαγραφές για 
όλους τους τύπους συνεγκατάστασης, και κυρίως για 
να διασφαλιστεί ότι δε θα υπάρχει περιορισμός στη 
δυνατότητα εγκατάστασης εξοπλισμού του Τ.Π. στα 
πλαίσια άλλων υπηρεσιών, για τις οποίες ο ΟΤΕ, βάσει 
επιβληθέντων ρυθμιστικών υποχρεώσεων, οφείλει επί¬ 
σης να παρέχει υπηρεσίες συνεγκατάστασης. 

88. Η τρίτη και η τέταρτη παράγραφος της υπο-ενό- 
τητας 3.13 διαγράφονται, διότι τα εκεί αναφερόμενα 
καλύπτονται πλήρως από τις παραγράφους 3.1.2 και 
3.3.3. 

89. Η πέμπτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 

«Εάν ο Τ.Π., δεν εγκαταστήσει τον εξοπλισμό του στο 

χώρο φυσικής / εικονικής ή Σύμμικτης συνεγκατάστασης 
για τρεις (3) μήνες μετά την παράδοση σε αυτόν του 
εν λόγω χώρου και εφόσον, λόγω έλλειψης κατάλληλου 
διαθέσιμου χώρου, εκκρεμεί αίτηση συνεγκατάστασης 
για ΑΠΤΒ άλλου Τ.Π., ο Τ.Π υποχρεούται να επιστρέφει 
το χώρο φυσικής / εικονικής ή Σύμμικτης συνεγκατάστα- 
σης, εντός προθεσμίας τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από τη λήψη σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
από τον ΟΤΕ, η οποία κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ.». 

Η εν λόγω τροποποίηση έγινε για λόγους πληρότητας 
και κυρίως για τη τήρηση κανόνων βέλτιστης χρήσης 
του εν λόγω χώρου, ώστε να διευκρινιστούν πλήρως οι 
συνθήκες υπό τις οποίες επιστρέφεται ο χώρος συνε- 
γκατάστασης από τον Τ.Π. Ειδικότερα, το προτεινόμενο 
χρονικό διάστημα του ενός μήνα από τον ΟΤΕ κρίνεται 
υπερβολικά μεγάλο για την απλή επιστροφή χώρου, δε¬ 
δομένου ότι ο Τ.Π. δεν έχει εγκαταστήσει εξοπλισμό στο 
χώρο που πρόκειται να απελευθερώσει και εξ’ αυτού του 
λόγου τροποποιείται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 

90. Μετά την πέμπτη παράγραφο προστίθεται το 
κείμενο: 

«Σε περίπτωση όπου ΤΠ έχει δεσμεύσει χώρο για πε¬ 
ρισσότερα από δύο (2) ικριώματα 60 χ 30 οπι στο χώρο 
της ΦΣ ή περισσότερα από ένα (1) ικρίωμα στο χώρο της 
ΣΣ ή της ΕΣ και δεν χρησιμοποιούνται ή υπο-χρησιμο- 
ποιούνται για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, 


ενώ παράλληλα λόγω έλλειψης κατάλληλου διαθέσι¬ 
μου χώρου, εκκρεμεί αίτηση συνεγκατάστασης άλλου 
Τ.Π., ο Τ.Π υποχρεούται να περιορίσει τα ικριώματά του 
στο χώρο ΦΣ, ΣΣ ή ΕΣ, προκειμένου να ικανοποιηθούν 
τα εκκρεμή αιτήματα, εντός δεκαπέντε (15) ΕΗ από τη 
σχετική έγγραφη ειδοποίηση του ΟΤΕ, η οποία κοινο¬ 
ποιείται στην ΕΕΤΤ. 

Ο πάροχος που αποχωρεί δύναται να διατηρήσει δε¬ 
σμευμένα μόνο δύο (2) ικριώματα (30 χ 60 εκατ.) στην 
περίπτωση της ΦΣ ή ένα (1) ικρίωμα στην περίπτωση 
της ΣΣ ή της ΕΣ. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος που 
αποχωρεί μπορεί να διατηρήσει στην κατοχή του όρια 
500 ζευγών στον κατανεμητή επιπλέον αυτών που έχει 
διαθέσει σε τελικούς συνδρομητές. 

Η αποδέσμευση ικριωμάτων ή και ζευγών θα πρέπει να 
γίνεται από τον Τ.Π. ο οποίος αποχωρεί, με παράλληλη 
ανάληψη του σχετικού κόστους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
λήψη της σχετικής ειδοποίησης του ΟΤΕ. 

Ο νέος πάροχος, υποχρεούται, ως προϋπόθεση παρά¬ 
δοσης του χώρου από τον ΟΤΕ, να καταβάλει στον Τ.Π. 
ο οποίος αποχωρεί το ήδη χρηματικό ποσό το οποίο ο 
τελευταίος κατέβαλε στον ΟΤΕ για την κατασκευή της 
αναλογίας του χώρου που απελευθερώνεται. 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει σε κάθε νεοεισερχό- 
μενο Τ.Π ο οποίος εισέρχεται σε χώρο ΦΣ/ΕΣ/ΣΣ 600 
ζεύγη καλωδίων σύνδεσης με τον ΓΚΟ. Στις περιπτώ¬ 
σεις όπου ο αριθμός των διαθέσιμων ζευγών δια του 
αριθμού των νεοεισερχόμενων Τ.Π είναι μικρότερος από 
600 τότε ο ΟΤΕ παρέχει σε κάθε νεοεισερχόμενο Τ.Π 
αριθμό ζευγών ο οποίος ισούται με τον αριθμό των 
διαθέσιμων ζευγών δια του αριθμού των νεοεισερχο- 
μένων παροχών. 

Ο Τ.Π. δικαιούται να αιτηθεί από τον ΟΤΕ τη διάθε¬ 
ση επιπλέον ζευγών (σε πολλαπλάσια των 100 ζευγών 
και μέχρι 1.000 ζεύγη) σε περίπτωση όπου οι αιτήσεις 
παράδοσης βρόχων που έχει καταθέσει στο Π.Σ. ΟΤΕ 
υπερβαίνουν το 50% της αρχικής διάθεσης ζευγών ή 
της τελευταίας επαύξησης. 

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ζεύγη, ο ΟΤΕ οφείλει 
να ικανοποιήσει το αίτημα εντός δέκα (10) εργασίμων 
ημερών από την υποβολή του, με παράλληλη ενημέρωση 
του πληροφοριακού συστήματος Π.Σ. ΟΤΕ, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 14 του παρόντος. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή 
ζεύγη για την ικανοποίηση του αιτήματος του ΤΠ τότε 
εφαρμόζονται οι διαδικασίες επέκτασης της παραγρά¬ 
φου 3.8, ανάλογα με τον τύπο της συνεγκατάστασης 
και σύμφωνα με τους χρόνους που αναφέρονται στο 
Παράρτημα 14. 

Σε περίπτωση όπου κάποιος ΤΠ έχει στην διάθεσή του 
περισσότερα από 500 ελεύθερα ζεύγη, και ο εξαμηνι¬ 
αίος ρυθμός διάθεσης ΤοΒ σε τελικούς χρήστες είναι 
μικρότερος από 100 ζεύγη στο τελευταίο εξάμηνο, ενώ 
παράλληλα εκκρεμεί αίτηση άλλου Τ.Π., λόγω έλλειψης 
ζευγών, τότε ο ΟΤΕ καλεί εγγράφως τον Τ. Π. να περιο¬ 
ρίσει τα ελεύθερα ζεύγη που διαθέτει σε 500 επιπλέων 
αυτών που έχει ήδη διαθέσει. Το κόστος των εργασιών 
για τον περιορισμό των μη βέλτιστα χρησιμοποιούμε¬ 
νων ζευγών επιβαρύνει τον ΤΠ που δεν κάνει βέλτιστη 
χρήση αυτών. 

Στην ΕΣ η αρχική διάθεση ζευγών χαλκού στον ΤΠ θα 
είναι μέχρι 500 ζεύγη με επεκτάσεις αυτών μέχρι 500 
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ζεύγη σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΤΠ. Κατ’ αναλογία 
ισχύουν και στην περίπτωση της ΕΣ ότι και στην ΦΣ και 
ΣΣ για την μη βέλτιστη χρήση των πόρων (π.χ. χώρου 
και ζευγών) από τους ΤΠ.» 

Η εν λόγω τροποποίηση γίνεται για να συνάδει με 
την απόφαση 388/012/2006 της ΕΕΤΤ, και ειδικότερα 
το Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση 
(ϋι) με τίτλο «Υποχρέωση Διαφάνειας», παράγραφο (1), 
σύμφωνα με την οποία η υποχρέωση δημοσίευσης Προ¬ 
σφοράς αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης «... δια¬ 
σφαλίζει ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν πρόσβαση 
σε επαρκείς πληροφορίες και ξεκάθαρες διαδικασίες...». 
Η εν λόγω προσθήκη, έγινε για λόγους πληρότητας της 
σχετικής διαδικασίας, κυρίως αναφορικά με τη διάθεση 
των ζευγών, δεδομένου ότι το κείμενο του ΟΤΕ δεν 
περιείχε σχετική διαδικασία. 

91. Η έκτη παράγραφος της υπο-ενότητας 3.13 τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Στην Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση, εάν ο αριθ¬ 
μός των ενδιαφερομένων Τηλεπ. Παροχών υπερβαί¬ 
νει εξ’ αρχής την δυναμικότητα του ΦΥΠ-ΟΤΕ, όπως 
αυτή αποτυπώθηκε στην εκπονηθείσα τεχνική μελέτη 
συνεγκατάστασης, τότε ο ΟΤΕ υποχρεούται να κατα¬ 
σκευάσει και νέο ΦΥΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.8.1.γ.» 

Η εν λόγω τροποποίηση έγινε προκειμένου να συνά- 
δουν τα αναφερόμενα στην συγκεκριμένη παράγραφο 
με την υπο-ενότητα 3.8.1 .γ. 

92. Μετά την έκτη παράγραφο της υπο-ενότητας 3.13 
προστίθεται το κείμενο: 

«Στην ΑΣ σε κάθε Τηλεπ. Πάροχο διατίθενται στην 
αρχή της εγκατάστασής του σε νέο ΦΥΠ 600 ζεύγη 
χαλκού από το ΕΣΚΤ εκτός αν ο ΤΠ αιτηθεί λιγότερα ή 
το πλήθος των αιτήσεων για ζεύγη σε συνδυασμό με την 
υφιστάμενη χωρητικότητα του ΕΣΚΤ δεν το επιτρέπουν. 
Πριν την εξάντλησή του 50% των διαθέσιμων ζευγών 
ο Τ.Π., αν το επιθυμεί, μπορεί να αιτείται από τον ΟΤΕ 
την διάθεση επιπλέον ζευγών, με βήμα διάθεσης πολ¬ 
λαπλάσιο των 200 ζευγών.» 

Η εν λόγω προσθήκη γίνεται επί τη βάσει της απόφα¬ 
σης 388/012/2006 της ΕΕΤΤ, και ειδικότερα το Κεφάλαιο 
Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (ίϋ) με τίτλο 
«Υποχρέωση Διαφάνειας», παράγραφος (1), σύμφωνα με 
την οποία η υποχρέωση δημοσίευσης Προσφοράς Ανα¬ 
φοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης «... διασφαλίζει ότι 
οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν πρόσβαση σε επαρκείς 
πληροφορίες και ξεκάθαρες διαδικασίες...». Η εν λόγω 
προσθήκη, έγινε για λόγους πληρότητας της σχετικής 
διαδικασίας, δεδομένου ότι το κείμενο του ΟΤΕ δεν 
περιείχε σχετική διαδικασία. 

93. Στο τέλος της υπο-ενότητας προστίθεται το κεί¬ 
μενο: 

«Β) Διαδικασία παροχής υπηρεσιών Μετάδοσης και 
Σύνδεσης (ΒασΙΦιαυΙ): 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει, μετά από σχετική 
αίτηση του Τ.Π., μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, υπηρεσίες Μετά¬ 
δοσης και Σύνδεσης (Βασ^άαυΙ ΒθΓνίσβε) σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα σχετικά, στην κείμενη νομοθεσία και τις 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ 

Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π., σύμφωνα με τα αναφερό¬ 
μενα στις παραγράφους 3.3, 3.4 και 3.6 αιτηθεί, μέσω 
του Π.Σ. ΟΤΕ, υπηρεσίες καλωδίωσης προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η λήψη υπηρεσιών Μετάδοσης και Σύν¬ 


δεσης με ίδια μέσα ή από τρίτο πάροχο, ο ΟΤΕ οφείλει 
να υλοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Παράρτημα 14 του παρόντος.» 

Η εν λόγω προσθήκη γίνεται για να συνάδει με την 
απόφαση 388/012/2006 της ΕΕΤΤ, και ειδικότερα το 
Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, σημείο (ίϋ) με 
τίτλο «Υποχρέωση Διαφάνειας», και την παράγραφο (1), 
σύμφωνα με την οποία η υποχρέωση δημοσίευσης Προ¬ 
σφοράς αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης «... δια¬ 
σφαλίζει ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν πρόσβαση 
σε επαρκείς πληροφορίες και ξεκάθαρες διαδικασίες...». 
Η εν λόγω προσθήκη, έγινε για λόγους πληρότητας, 
δεδομένου ότι το κείμενο του ΟΤΕ δεν περιείχε σχετική 
διαδικασία παροχής υπηρεσιών ΒασΜαυΙίηρ. 

94. Διαγράφεται η τρίτη παράγραφος της υπο-ενό¬ 
τητας 3.14. 

Η εν λόγω διαγραφή γίνεται διότι τα κόστη που πε- 
ριγραφόταν στη συγκεκριμένη παράγραφο αποτελούν 
αντικείμενο κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών 
και εξετάζονται στο πλαίσιο της επιβληθείσης ρυθμι¬ 
στικής υποχρέωσης ελέγχου τιμών / κοστολόγησης που 
έχει επιβληθεί στον ΟΤΕ, σύμφωνα με την οποία υπο- 
χρεούται στην υποβολή των σχετικών στοιχείων στην 
ΕΕΤΤ, προκειμένου να δοθεί η απαιτούμενη έγκριση. 

95. Στη δεύτερη παράγραφο της υπο-ενότητας 3.15.2 
προστίθεται η φράση: 

«και ιδίως εάν η απαγόρευση δεν ισχύει και για το 
δικό του εξοπλισμό.». 

Η εν λόγω προσθήκη γίνεται για να διασφαλιστεί ότι 
τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης, όπως προβλέ¬ 
πει η ΑΠ. ΕΕΤΤ 388/012/2006, Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές 
Υποχρεώσεις, περίτπωση (ϋ). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις ελέγχου 
τιμών / κοστολόγησης που έχουν επιβληθεί στον ΟΤΕ 
δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, αναφορικά με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες ΑΠΤΒ ή / και συνεγκατάστασης 
και λοιπών συναφών ευκολιών, σε συνδυασμό με τις λοι¬ 
πές υποχρεώσεις του ΟΤΕ από την κείμενη νομοθεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις σχετικές Αποφάσεις 
της ΕΕΤΤ, προέβη στις κάτωθι τροποποιήσεις οι οποίες 
αιτιολογούνται ειδικότερα στη συνέχεια. Περαιτέρω, 
αναφορικά με το πλαίσιο και τη δικαιολογητική βάση 
των τροποποιήσεων του Κεφαλαίου 4 αναφερόμαστε 
στις παραγράφους {14-18} του Εκτιμώντας ότι της πα¬ 
ρούσας Εισήγησης. 

1. Η ενότητα 4.1.1 βγαίνει εκτός της ενότητας «Αδε- 
σμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο» και γίνεται 
ενότητα 4.1. Για τις υπόλοιπες ενότητες του Κεφαλαίου 
4 γίνεται επαναρίθμηση. 

Η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους σα¬ 
φήνειας και ακρίβειας των διαδικασιών και προς απο¬ 
φυγή λανθασμένης ερμηνείας και εφαρμογής τους από 
τα μέρη, δεδομένου ότι το περιεχόμενο της παρούσας 
ενότητας δεν αφορά μόνο στις υπηρεσίες Αδεσμοποί¬ 
ητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, αλλά γενικότερα 
στα θέματα κάθε είδους υπηρεσίας που παρέχεται δυ¬ 
νάμει της υπό έγκριση προσφοράς. 

2. Η παράγραφος 1 γίνεται παράγραφος 2 και τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: 

«Τα δημοσιευμένα τιμολόγια υπηρεσιών ΑΠΤΒ ή και 
Συνεγκατάστασης και λοιπών σχετικών υπηρεσιών δεν 
περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Επιβαρύνονται με τον ισχύοντα 
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συντελεστή ΦΠΑ, σύμφωνα με τη φορολογική νομο¬ 
θεσία». 

Έχει γίνει αναδιατύπωση της παραγράφου για λόγους 
μεγαλύτερης σαφήνειας. 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 της ενότητας 
4.1.1 γίνεται πρώτη παράγραφος και τροποποιείται ως 
εξής: 

«Ο Τ.Π. υποχρεούται να καταβάλλει στον ΟΤΕ τα εκά- 
στοτε ισχύοντα τέλη για την παροχή των υπηρεσιών 
ΑΠΤΒ ή / και Συνεγκατάστασης τις οποίες λαμβάνει 
σύμφωνα με την παρούσα Προσφορά. Τα εν λόγω τέλη 
(ΑΠΤΒ και Συνεγκατάστασης) υπόκεινται σε υποχρέωση 
κοστοστρέφειας βάσει μεθοδολογίας Μέσου Μακρο¬ 
πρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το τρέχον 
κόστος των παγίων (ΜΜΕΚ/ ΤΚ (Ι_ΒΑΙΟ / ΟυιτβηΙ οοεί)), 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 
388/012/2006 (ΦΕΚ 932/Β/2006), τελούν υπό την έγκριση 
της ΕΕΤΤ και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα αναφερό¬ 
μενα στην κείμενη νομοθεσία. 

Η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νο¬ 
μικής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαι¬ 
ωμάτων και υποχρεώσεων αναφορικά με το πλαίσιο 
ελέγχου τιμών / κοστολόγησης του ΟΤΕ. 

4. Η παράγραφος 2 (πλην του πρώτου εδαφίου) της 
ενότητας 4.1.1 γίνεται παράγραφος 3 και τροποποιείται 
ως εξής: 

«Τα προβλεπόμενα από το τιμολόγιο μηνιαία τέλη 
παροχής της υπηρεσίας, είναι απαιτητά καθ’ όλη την 
διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ΑΠΤΒ. Από τα τέλη 
των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο τα μηνιαία τέλη Το¬ 
πικού βρόχου, προκαταβάλλονται.» 

Έχει γίνει αναδιατύπωση της παραγράφου για λόγους 
μεγαλύτερης σαφήνειας. Δεδομένου ότι, σε συνέχεια 
της τροποποίησης υπ’αριθ. 1 του παρόντος Κεφαλαί¬ 
ου, η ενότητα αφορά πλέον όλες τις υπηρεσίες που 
παρέχονται βάσει της υπό έγκριση προσφοράς πρέπει 
να καταστεί σαφές ότι μόνο τα τέλη τοπικού βρόχου 
προκαταβάλλονται. 

5. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από τις ακόλουθες 
παραγράφους καθώς επίσης και από την παράγραφο 
που ακολουθεί στην τροποποίηση υπ’αριθ. 7 του πα¬ 
ρόντος κεφαλαίου: 

«Ο ΟΤΕ εκδίδει για όλες τις Υπηρεσίες ΑΠΤΒ και 
Συνεγκατάστασης και για κάθε περίοδο χρέωσης, τι¬ 
μολόγιο, το οποίο ορίζει το συνολικό ποσό χρέωσης 
για την παρεχόμενη υπηρεσία. Το εν λόγω τιμολόγιο 
περιλαμβάνει με σαφήνεια κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω 
πληροφορίες: 

• ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου 

• αριθμός τιμολογίου 

• περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που καταβάλ¬ 
λονται απολογιστικά 

• περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που προ-κα- 
ταβάλλονται 

• τρόπος πληρωμής 

• αριθμός τραπεζικού λογαριασμού 

• περιγραφή παρεχόμενης υπηρεσίας 

• τόπος - διεύθυνση παρεχόμενης υπηρεσίας 

• αριθμός μονάδων ανά υπηρεσία 

• τιμή μονάδας ανά υπηρεσία 

• σύνολο χρεώσεων χωρίς ΦΠΑ 

• ποσοστό ισχύοντος ΦΠΑ 

• σύνολο χρέωσης ΦΠΑ 


• συνολικό ποσό χρέωσης με ΦΠΑ 

• ημερομηνία λήξης πληρωμής 

Ο ΟΤΕ αποστέλλει τιμολόγιο και πληροφορίες τιμο¬ 
λογίου σε ηλεκτρονική μορφή (Οϋ) στον Τ.Π. εντός δέκα 
(10) ημερών από την λήξη της περιόδου χρέωσης για τα 
τέλη που καταβάλλονται απολογιστικά (στο εν λόγω 
τιμολόγιο περιλαμβάνονται και τα πάγια τέλη ΑΠΤΒ 
που προκαταβάλλονται), στην διεύθυνση αποστολής 
που έχει ορίσει ο Τ.Π. στη σύμβαση που θα υπογράφει 
με βάση την παρούσα Προσφορά. Ο Τ.Π. οφείλει να 
γνωστοποιεί στον ΟΤΕ κάθε αλλαγή της διεύθυνσης 
αποστολής των λογαριασμών, τουλάχιστον ένα μήνα 
πριν τη θέση αυτής σε ισχύ. 

Τα πιστωτικά σημειώματα εκδίδονται από τον ΟΤΕ 
αμελλητί, στην αμέσως επόμενη περίοδο χρέωσης από 
το χρονικό σημείο που προκύπτει η υποχρέωσή του για 
την έκδοσή τους. Το ποσό που αναφέρεται στο πιστω¬ 
τικό σημείωμα είναι άμεσα πληρωτέο από τον ΟΤΕ.» 

Οι τροποποιήσεις της παρούσας παραγράφου επι¬ 
βάλλονται προς εξασφάλιση της αρχής της διαφάνειας, 
δεδομένου ότι η προτεινόμενη από τον ΟΤΕ διαδικα¬ 
σία έκδοσης τιμολογίων δεν είναι επαρκώς αναλυτική 
και ξεκάθαρη, ενώ δεν αναφέρεται τίποτε για την έκ¬ 
δοση πιστωτικών σημειωμάτων που έχει μεγάλη πρα¬ 
κτική σημασία για την εκκαθάριση των σχέσεων ΟΤΕ 
και παροχών. Τονίζεται ότι σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/2006, {Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, 
περίπτωση (ϋί), παράγραφος 1}, η υποχρέωση δημοσίευ¬ 
σης Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης, 
η οποία αποτελεί τη βάση για τη σύναψη επιμέρους 
συμφωνιών παροχής ΑΠΤΒ οφείλει να «διασφαλίζει ότι 
οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν πρόσβαση σε επαρκείς 
πληροφορίες και ξεκάθαρες διαδικασίες, στις οποίες 
δεν θα είχαν αλλιώς πρόσβαση». Είναι προφανές ότι το 
ζήτημα των διαδικασιών τιμολόγησης είναι εξαιρετικά 
κρίσιμο και ενέχει μεγάλο κίνδυνο λανθασμένης ερμη¬ 
νείας και εφαρμογής του από τα μέρη στην περίπτωση 
που οι διατάξεις είναι ασαφείς, η δε ανάγκη πλήρους δι¬ 
αφάνειας είναι μεγαλύτερη. Εξάλλου, όπως αναφέρεται 
ανωτέρω στο σημείο 23 του Εκτιμώντας ότι, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 2887/2000 (σημείο 11 προοιμίου), οι 
κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης για τον τοπι¬ 
κό βρόχο και τις συναφείς εγκαταστάσεις θα πρέπει 
να είναι διαφανείς, άνευ διακρίσεων και αντικειμενικοί, 
προκειμένου να διασφαλίζεται δίκαιη αντιμετώπιση. 

6. Η παράγραφος 4 της ενότητας 4.1.1 τροποποιείται 
ως εξής: 

«Η χρέωση κάθε επιμέρους Τοπικού βρόχου αρχίζει 
από την επόμενη της ημερομηνίας γνωστοποίησης από 
το ΠΣ ΟΤΕ της ολοκλήρωσης της κατασκευής του ΤοΒ, 
εφόσον τον αποδεχθεί ο Τ.Π., άλλως από την ημερομηνία 
άρσης της αναγγελθείσας βλάβης, εντός του τριημέρου 
αποδοχής. Στην περίπτωση κατάργησης του τοπικού 
βρόχου και μετά την ολοκλήρωση της κατάργησης θα 
υπολογίζεται από το σύστημα η Ημερομηνία αποχρέ- 
ωσης ως η επομένη ημερολογιακή της Ημερομηνίας 
Ολοκλήρωσης της κατάργησης στο ΠΣ ΟΤΕ» . 

Έχει γίνει αναδιατύπωση της παραγράφου για λόγους 
μεγαλύτερης σαφήνειας. 

7. Προστίθεται νέα παράγραφος μετά την παράγραφο 
4, η οποία έχει ως εξής: 

«Ο Τηλ. Πάροχος υποχρεούται να εξοφλεί τα τιμο¬ 
λόγια εντός της αναγραφόμενης σε αυτά προθεσμίας 
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εξόφλησης η οποία δεν θα είναι μικρότερη των τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απο¬ 
στολής του τιμολογίου (η οποία αποδεικνύεται με σφρα¬ 
γίδα ταχυδρομείου), εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως 
διαφορετικά μεταξύ των Μερών και με την επιφύλαξη 
της υποχρέωσης αμεροληψίας την οποία φέρει ο ΟΤΕ 
σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006.» 

Το χρονικό διάστημα εξόφλησης των τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών τίθεται ως «ελάχιστη προθε¬ 
σμία» την οποία υποχρεωτικά πρέπει να παρέχει ο ΟΤΕ 
στον αντισυμβαλλόμενο Τ.Π. και όχι ως μέγιστη, όπως 
ήταν η πρόταση του ΟΤΕ. Τέλος σημείο εκκίνησης της 
προθεσμίας προσδιορίζεται ότι αποτελεί η ημερομηνία 
αποστολής του τιμολογίου, η οποία αποδεικνύεται με 
σφραγίδα ταχυδρομείου. Η πρόταση του ΟΤΕ σύμφωνα 
με την οποία η προθεσμία εκκινεί από την έκδοση των 
λογαριασμών, ανεξάρτητα από το χρόνο αποστολής 
αυτών, συνιστά αδικαιολόγητα επαχθή συμβατικό όρο, 
ο οποίος δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το σημείο (ϋ), 
παράγραφος (1), τέταρτο εδάφιο του Κεφαλαίου Α της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, δεδομένου ότι δύναται να με¬ 
σολαβεί ικανό χρονικό διάστημα από την έκδοση μέχρι 
την αποστολή του λογαριασμού, το οποίο δεν είναι 
διαφανές, ούτε ευχερώς ελέγξιμο. Σε κάθε περίπτωση 
τονίζεται ότι ο σκοπός για τον οποίο παρέχεται η προ¬ 
θεσμία είναι να δοθεί ουσιαστική και όχι απλά τυπική, 
δυνατότητα στον Τ.Π να προετοιμάσει την πληρωμή 
του τιμολογίου, γεγονός το οποίο απαιτεί την έγκαιρη 
ενημέρωσή του για το περιεχόμενο αυτού. Κατά τα 
λοιπά, έχει γίνει αναδιατύπωση της παραγράφου για 
λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας. 

8. Η παράγραφος 5 της ενότητας 4.1.1 τροποποιείται 
ως εξής: 

«Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νο¬ 
μοθεσίας, ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για ποσά αποζημίωσης 
ή και επιστροφές στον τελικό χρήστη, τυχόν καταβλη- 
θέντων λόγω μη παροχής ή πλημμελούς παροχής της 
υπηρεσίας από τον Τ.Π». 

Η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νο¬ 
μικής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαι¬ 
ωμάτων και υποχρεώσεων. 

9. Η παράγραφος 6 της ενότητας 4.1.1 τροποποιείται 
ως εξής: 

«Στις περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης της συμ- 
φωνημένης υπηρεσίας πέραν του προβλεπόμενου στην 
παρούσα (ή σε τυχόν ειδικότερη συμφωνία των μερών 
/αάναποοά 3Ι_Α) χρόνου παράδοσής της, καθώς και στις 
περιπτώσεις καθυστέρησης άρσης βλάβης πέραν του 
προβλεπόμενου στην παρούσα (ή την ειδικότερη συμ¬ 
φωνία των μερών/ αάναηοθά 3ΕΑ) χρόνου άρσης βλάβης, 
εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ, 
ο ΟΤΕ οφείλει να καταβάλλει στον ΤΠ ποινική ρήτρα η 
οποία υπολογίζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα 14 της παρούσας (ή στην 
ειδικότερη συμφωνία εφόσον έχει υπογράφει συμφωνία 
για αάναηοβά 51Α).» 

Έχει γίνει αναδιατύπωση της παραγράφου για λόγους 
νομικής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δι¬ 
καιωμάτων και υποχρεώσεων. Ειδικότερα σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, Κεφάλαιο 
Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (ί), παράγρα¬ 
φο (8), «Ο ΟΤΕ υποχρεούται να διαπραγματεύεται με 
καλή πίστη όλα τα εύλογα αιτήματα αναφορικά με την 


παροχή Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρεσιών (3Ι_Αε) “πέραν 
του Βασικού” (Αάναηοθά 3ίΑε).» 

10. Η ενότητα 4.1 γίνεται ενότητα 4.2. 

11. Η ενότητα 4.1.2 αναριθμείται σε ενότητα 4.2.1. 

12. Η νέα ενότητα 4.2.1 τροποποιείται ως εξής: 

«4.2.1. Τέλη τοπικού βρόχου 

• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ενεργού Τοπικού Βρόχου 

Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τα κόστη των εργασιών 

που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να αποσυνδέσει έναν 
συνδρομητή/πελάτη του και να συνδέσει το βρόχο του 
συνδρομητή/πελάτη σε έναν ΤΠ (και επιπλέον τυχόν 
κόστη διαχειριστικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα 
με την εν λόγω εργασία). 

• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού Βρό¬ 
χου 

Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τα κόστη των εργα¬ 
σιών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να συνδέσει σε 
έναν ΤΠ ένα βρόχο ο οποίος δεν χρησιμοποιείται από 
κάποιον συνδρομητή/πελάτη του (και επιπλέον τυχόν 
κόστη διαχειριστικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα 
με την εν λόγω εργασία). 

• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Μεριζόμενου Τοπικού Βρό¬ 
χου 

Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τα κόστη των εργα¬ 
σιών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να υλοποιήσει 
τις εργασίες που απαιτούνται για την σύνδεση ενός 
μεριζόμενου τοπικού βρόχου (και επιπλέον τυχόν κόστη 
διαχειριστικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με την 
εν λόγω εργασία). 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης σύνδεσης Ενεργού Τοπικού 
Βρόχου. 

Το συγκεκριμένο τέλος συνιστά αποκατάσταση του 
κόστους του ΟΤΕ για τυχόν εργασίες που έχει κάνει 
για την υλοποίηση της αρχικής αίτησης του ΤΠ προς 
σύνδεση του ενεργού βρόχου. 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης σύνδεσης Ανενεργού Το¬ 
πικού Βρόχου. 

Το συγκεκριμένο τέλος συνιστά αποκατάσταση του 
κόστους του ΟΤΕ για τυχόν εργασίες που έχει κάνει 
για την υλοποίηση της αρχικής αίτησης του ΤΠ προς 
σύνδεση του ανενεργού βρόχου 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης σύνδεσης Μεριζόμενου 
Τοπικού Βρόχου. 

Το συγκεκριμένο τέλος συνιστά αποκατάσταση του 
κόστους του ΟΤΕ για τυχόν εργασίες που έχει κάνει 
για την υλοποίηση της αρχικής αίτησης του ΤΠ προς 
σύνδεση του μεριζόμενου βρόχου. 

• Εφάπαξ τέλος κατάργησης Πλήρους Τ οπικού Βρόχου. 

Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τα κόστη των εργασι¬ 
ών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να αποσυνδέσει τη 
φυσική σύνδεση των καλωδίων που συνδέουν το βρόχο 
του συγκεκριμένου πελάτη με τον εξοπλισμό του ΤΠ 
(και επιπλέον τυχόν κόστη διαχειριστικών εργασιών που 
σχετίζονται άμεσα με την εν λόγω εργασία). 

• Εφάπαξ τέλος κατάργησης Μεριζόμενου Τοπικού 
Βρόχου. 

Το συγκεκριμένο τέλος προσδιορίζεται με βάση τα 
κόστη των εργασιών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου 
να αποσυνδέσει τη φυσική σύνδεση των καλωδίων που 
συνδέουν το βρόχο του συγκεκριμένου πελάτη με τον 
εξοπλισμό του ΤΠ (και επιπλέον τυχόν κόστη διαχει¬ 
ριστικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με την εν 
λόγω εργασία). 
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• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης αποσύνδεσης 
Πλήρους Τοπικού Βρόχου. 

Το συγκεκριμένο τέλος συνιστά αποκατάσταση του 
κόστους του ΟΤΕ για τυχόν εργασίες που έχει κάνει 
για την υλοποίηση της αρχικής αίτησης του ΤΠ προς 
αποσύνδεση του πλήρους βρόχου. 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης αποσύνδεσης Με¬ 
ριζόμενου Τοπικού Βρόχου. 

Το συγκεκριμένο τέλος συνιστά αποκατάσταση του 
κόστους του ΟΤΕ για τυχόν εργασίες που έχει κάνει 
για την υλοποίηση της αρχικής αίτησης του ΤΠ προς 
αποσύνδεση του μεριζόμενου βρόχου. 

• Εφάπαξ τέλος μετατροπής μεριζόμενου τοπικού 
βρόχου σε πλήρη τοπικό βρόχο. 

Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τα κόστη των εργα¬ 
σιών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να υλοποιήσει το 
παραπάνω αίτημα (και επιπλέον τυχόν κόστη διαχει¬ 
ριστικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με την εν 
λόγω εργασία). 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης σε πλήρη τοπικό βρόχο 

Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τα κόστη των εργα¬ 
σιών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να υλοποιήσει το 
παραπάνω αίτημα, (και επιπλέον τυχόν κόστη διαχει¬ 
ριστικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με την εν 
λόγω εργασία). 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο. 

Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τα κόστη των εργα¬ 
σιών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να υλοποιήσει το 
παραπάνω αίτημα (και επιπλέον τυχόν κόστη διαχει¬ 
ριστικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με την εν 
λόγω εργασία). 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης μεριζόμενου τοπικού βρό¬ 
χου που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 
1 σε μεριζόμενο τοπικό βρόχο που παρέχεται από τον 
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2. 

Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τα κόστη των εργα¬ 
σιών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να υλοποιήσει το 
παραπάνω αίτημα, (και επιπλέον τυχόν κόστη διαχει¬ 
ριστικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με την εν 
λόγω εργασία). 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης από πρόσβαση σε πλήρως 
αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο που παρέχεται από τον 
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 σε πλήρως αδεσμοποίητο 
τοπικό βρόχο που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό 
Πάροχο 2 (εφεξής ΤΠ2). 

Το συγκεκριμένο τέλος περιλαμβάνει τα κόστη των 
εργασιών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να υλοποι¬ 
ήσει το παραπάνω αίτημα (και επιπλέον τυχόν κόστη 
διαχειριστικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με την 
εν λόγω εργασία). 

• Πάγια μηνιαία τέλη χρήσης Πλήρως Αδεσμοποίητου 
Τοπικού Βρόχου. 

• Πάγια μηνιαία τέλη χρήσης Μεριζόμενου Τοπικού 
Βρόχου. 

• Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για 
παράδοση Τοπικού Βρόχου. 

• Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για 
άρση βλάβης». 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στις παρα¬ 
γράφους 6 και 13 επ. του Εκτιμώντας ότι της παρούσας 
Εισήγησης, το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο που 


πρέπει να συμπεριληφθεί στην Προσφορά Αναφοράς 
του ΟΤΕ, περιλαμβάνει (Στοιχείο Δ.3 Παραρτήματος I), 
«Τιμές ή τρόπους τιμολόγησης για κάθε χαρακτηριστικό, 
λειτουργία και ευκολία του Παραρτήματος I της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 388/012/2006. Περαιτέρω σύμφωνα με τα αναφε¬ 
ρόμενα στην ίδια απόφαση (Κεφάλαιο Α, περίπτωση 
(ιϋ) παράγραφος 1), η Προσφορά Αναφοράς την οποία 
οφείλει να δημοσιεύει ο ΟΤΕ στα πλαίσια της υποχρέ¬ 
ωσης διαφάνειας, θα πρέπει να είναι επαρκώς αναλυ¬ 
τική, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις 
δεν θα εξαναγκάζονται να πληρώνουν για ευκολίες οι 
οποίες δεν είναι απαραίτητες για τις αιτούμενες υπη¬ 
ρεσίες και θα περιλαμβάνει περιγραφή των σχετικών 
προσφορών ανά στοιχείο σύμφωνα με τις ανάγκες της 
αγοράς και περιγραφή των σχετικών όρων και προϋπο¬ 
θέσεων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών. Οι εν λόγω 
«τιμές / Τρόποι Τιμολόγησης» για κάθε χαρακτηριστι¬ 
κό, λειτουργία και ευκολία τα οποία υποχρεούται να 
παρέχει ο ΟΤΕ, δυνάμει του καθορισμού του ως ΣΙΑ 
στην εθνική αγορά Χονδρικής Παροχής Αδεσμοποίη- 
της Πρόσβασης (πλήρως και μεριζόμενης πρόσβασης) 
σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους, δυνάμει της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, και τα οποία πρέπει να περι- 
γράφονται αναλυτικά στην δημοσιευτέα Προσφορά 
Αναφοράς, οφείλουν να συνάδουν με τις Υποχρεώσεις 
ελέγχου τιμών και κοστολόγησης που υπέχει δυνάμει 
της προαναφερθείσας απόφασης. Οι τροποποιήσεις της 
παρούσας παραγράφου επιβάλλονται σε συμμόρφωση 
με τις ως άνω διατάξεις προκειμένου η δημοσιευθεί- 
σα προσφορά να είναι πλήρης κατά περιεχόμενο (να 
περιλαμβάνει στοιχειώδη περιγραφή των τελών ώστε 
να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν 
για ευκολίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για τις 
απαιτούμενες υπηρεσίες) και να εξασφαλίζεται η αρχή 
της διαφάνειας. 

13. Η παράγραφος 1 της ενότητας 4.2.1 (η οποία αριθ- 
μείται πλέον ως 4.3.1) τροποποιείται ως εξής: 

«Τα τέλη Συνεγκατάστασης ορίζονται με βάση την 
υποχρέωση κοστοστρέφειας του ΟΤΕ βάσει μεθοδολο¬ 
γίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με 
βάση το τρέχον κόστος των παγίων (ΜΜΕΚ/ ΤΚ (ΕΒΑΙΟ 
/ ΟυιτθηΙ οοεί)) με προσέγγιση ΒοΙΙοπι-υρ, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006 (ΦΕΚ 932/ 
Β/2006) και τελούν υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ.» 

Η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νομι¬ 
κής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαιωμά¬ 
των και υποχρεώσεων αναφορικά με το πλαίσιο ελέγχου 
τιμών / κοστολόγησης του ΟΤΕ, όπως αυτό αναλύεται 
στις παραγράφους 14-18 και 23 του «Εκτιμώντας ότι»... 
Για τον ίδιο λόγο διαγράφεται η παράγραφος 9 της 
ενότητας 4.2.1. 

14. Η παράγραφος 2 της ενότητας 4.2.1 (η οποία αριθ- 
μείται πλέον ως 4.3.1) τροποποιείται ως εξής: 

«Ο επιμερισμός του κοινού κόστους του χώρου συνε- 
γκατάστασης, υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών 
μέτρων που καταλαμβάνει ο κάθε Τ.Π. σε αυτόν, σύμφω¬ 
να με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25.1 της παρούσας. Σε περίπτωση 
που ο ΟΤΕ έχει ήδη διαμορφώσει το χώρο φυσικής/ει- 
κονικής/σύμμικτης συνεγκατάστασης για λογαριασμό 
άλλου/ων Τ.Π., οι κοινές δαπάνες οι οποίες προέκυψαν 
ή πρόκειται να προκόψουν (όπως αυτές ορίζονται στην 
Τεχνική Μελέτη ως κοινό κόστος) θα ανακατανέμονται 
απολογιστικά μεταξύ των μερών.» 
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Έχει γίνει αναδιατύπωση της παραγράφου για λόγους 
μεγαλύτερης σαφήνειας. 

15. Μετά την παράγραφο 2 της ενότητας 4.2.1 (η οποία 
αριθμείται πλέον ως 4.3.1) προστίθενται νέες παράγρα¬ 
φοι ως εξής: 

«Όλες οι επιπλέον ειδικές εργασίες (συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του κόστους εξοπλισμού) που δεν έχουν συμπε- 
ριληφθεί στο υπολογισθέν αρχικό κόστος κατασκευής 
του χώρου ΦΣ, όπως ιδίως συμπτύξεις/ επεκτάσεις κα¬ 
τανεμητών, θα τιμολογούνται βάσει του κόστους κα¬ 
τασκευής και οι δαπάνες θα επιμερίζονται μεταξύ των 
ΤΠ που είναι συνεγκατεστημένοι ανάλογα το ποσοστό 
κατάληψης του χώρου ΦΣ ή τη χρήση εξοπλισμού. 

Στις εργασίες αυτές δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση 
των εργασιών που πραγματοποιούνται μετά από αίτημα 
συγκεκριμένου ΤΠ ή μέρος των συνεγκατεστημένων ΤΠ, 
και οι οποίες καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο δικές 
τους ανάγκες, οι οποίες θα χρεώνονται απευθείας στον 
ΤΠ (ή στους ΤΠ) που υπέβαλε το αίτημα.» 

Η προσθήκη επιβάλλεται σε συμμόρφωση με την ΑΠ 
ΕΕΤΤ 388/012/2006, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανω¬ 
τέρω στην τροποποίηση υπ’αριθ. 12 του παρόντος Κεφα¬ 
λαίου, προκειμένου η δημοσιευθείσα προσφορά να είναι 
πλήρης κατά περιεχόμενο («να περιλαμβάνει στοιχειώδη 
περιγραφή των τελών ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
επιχειρήσεις δεν πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες δεν 
είναι απαραίτητες για τις απαιτούμενες υπηρεσίες»), 
και επαρκώς σαφής ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση 
της αρχής της διαφάνειας. Εν προκειμένω καθίσταται 
σαφές ότι η μεθοδολογία επιμερισμού δεν καλύπτει τις 
περιπτώσεις επιπλέον ειδικών εργασιών (συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του κόστους εξοπλισμού) που δεν έχουν συμπε- 
ριληφθεί στο υπολογισθέν αρχικό κόστος κατασκευής 
του χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης, καθώς και οι 
εργασίες που πραγματοποιούνται μετά από αίτημα συ¬ 
γκεκριμένου ΤΠ ή μέρος των συνεγκατεστημένων ΤΠ, 
και οι οποίες καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο δικές 
τους ανάγκες, οι οποίες θα χρεώνονται απευθείας στον 
ΤΠ (ή στους ΤΠ) που υπέβαλε το αίτημα. 

16. Οι παράγραφοι 3 και 4 της ενότητας 4.2.1 (η οποία 
αριθμείται πλέον ως 4.3.1) τροποποιούνται αντίστοιχα 
ως εξής: 

«Η διαδικασία εξόφλησης για τη φυσική συνεγκατά- 
σταση αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25.2 της παρούσας. 
Ο Τ.Π. χρεώνεται για την επιφάνεια δαπέδου που κα¬ 
ταλαμβάνει, βάσει των εκάστοτε εγκεκριμένων από την 
ΕΕΤΤ τιμολογίων του ΟΤΕ. 

Στη σύμμικτη συνεγκατάσταση, το προκαλούμενο κό¬ 
στος διαμόρφωσης της θέσης και των σχετικών ευκο¬ 
λιών, επιμερισμένο αναλογικά επιβαρύνει αποκλειστικά 
τον Τ.Π. που έχει αιτηθεί την συνεγκατάσταση, σύμφωνα 
με τη διατιθέμενη επιφάνεια (η οποία είναι πολλαπλάσια 
των 2 τ.μ.).» 

Έχει γίνει αναδιατύπωση της παραγράφου για λόγους 
μεγαλύτερης σαφήνειας. 

17. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 
της ενότητας 4.2.1 (η οποία αριθμείται πλέον ως 4.3.1) 
διαγράφονται. 

Ο τρόπος επιμερισμού του κοινού κόστους για την 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των κλιματιστικών 
στο χώρο συνεγκατάστασης και ο τρόπος υπολογι¬ 
σμού αυτού υπόκεινται στον έλεγχο και την έγκριση της 
ΕΕΤΤ. Ειδικότερα εξετάζονται από την ΕΕΤΤ σε επίπεδο 


ελέγχου συμμόρφωσης του ΟΤΕ με την επιβληθείσα 
σε αυτόν υποχρέωση ελέγχου τιμών / κοστολόγησης, 
ιδίως κατά τον έλεγχο της μεθοδολογίας που ακολου¬ 
θείται για την κοστολόγηση των σχετικών υπηρεσιών 
σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις. 

18. Η παράγραφος 6 της ενότητας 4.2.1 (η οποία αριθ- 
μείται πλέον ως 4.3.1) ενοποιείται με το τρίτο εδάφιο 
της παραγράφου 5 της ίδιας ενότητας. 

19. Η παράγραφος 7 της ενότητας 4.2.1 διαγράφεται: 

διότι, τα τέλη ορίζονται με βάση την υποχρέωση κο- 

στοστρέφειας του ΟΤΕ σύμφωνα με την μεθοδολο¬ 
γία Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με 
βάση το τρέχον κόστος των παγίων (ΜΜΕΚ/ ΤΚ (ΕΗΑΙΟ 
/ Ουιτθηί οοεί)) με προσέγγιση ΒοΙΙοπη-υρ, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006 (ΦΕΚ 932/ 
Β/2006) και τελούν υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ, όπως 
αναλύεται ανωτέρω στις παραγράφους 13-20 του «Εκτι¬ 
μώντας ότι». Η εν λόγω μεθοδολογία δεν έχει υποβληθεί 
από τον ΟΤΕ στην ΕΕΤΤ. 

20. Η παράγραφος 8 της ενότητας 4.2.1 (η οποία αριθ- 
μείται πλέον ως 4.3.1) τροποποιείται ως εξής: 

«Στην περίπτωση του ΦΥΠ, ο Τ.Π. ανάλογα με τη χρήση 
του ΦΥΠ θα καταβάλλει τα αναλογούντα τέλη για κάθε 
παρεχόμενη υπηρεσία σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο 
και τα αναφερόμενα στην παρούσα» 

Η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νο¬ 
μικής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαι¬ 
ωμάτων και υποχρεώσεων. 

21. Στην ενότητα 4.2.1 (η οποία αριθμείται πλέον ως 
4.3.1) μετά την παράγραφο 8 του ΟΤΕ προστίθεται νέα 
παράγραφος ως εξής: 

«Στην περίπτωση επέκτασης του χώρου Φυσικής Συνε- 
γκατάστασης ή πραγματοποίησης εργασιών στον υφιστά¬ 
μενο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης που αφορούν το 
σύνολο των εγκαταστημένων παροχών, ακολουθούνται 
κατ’αναλογία οι ίδιες διαδικασίες κατάρτισης προϋπολογι¬ 
σμού, καταμερισμού κόστους και πληρωμών με αυτές που 
προβλέπονται στην παρούσα για την κατασκευή χώρου και 
βαρύνουν το σύνολο των παροχών με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 της παρούσας ενότητας.» 

Η προσθήκη επιβάλλεται σε συμμόρφωση με την 
ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
ανωτέρω στην τροποποίηση υπ’αριθ. 12 του παρόντος 
Κεφαλαίου, προκειμένου η δημοσιευθείσα προσφορά 
να είναι πλήρης κατά περιεχόμενο («να περιλαμβάνει 
περιγραφή των σχετικών προσφορών ανά στοιχείο 
σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, και περιγραφή 
των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμ¬ 
βανομένων των τιμών να»), και επαρκώς σαφής ώστε 
να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της διαφάνειας. 
Εν προκειμένω η πρόταση του ΟΤΕ δεν προσδιορίζει 
ποιες διαδικασίες θα ακολουθούνται για την κατάρτιση 
του προϋπολογισμού, για τον καταμερισμό του κόστους 
και την υλοποίηση των πληρωμών στην περίπτωση επέ¬ 
κτασης του χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης, ή την 
πραγματοποίηση εργασιών στον υφιστάμενο χώρο Φυ¬ 
σικής Συνεγκατάστασης που αφορούν το σύνολο των 
εγκαταστημένων παροχών παρόλο που ο ΟΤΕ έχει την 
υποχρέωση να δημοσιεύει «τους όρους και τις προϋπο¬ 
θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τιμών» για όλες τις 
ειδικές μορφές συνεγκατάστασης τις οποίες παρέχει 
δυνάμει της Προσφοράς Αναφοράς. 
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22. Η παράγραφος 1 της ενότητας 4.2.2 (ήδη 4.3.2) 
τροποποιείται ως εξής: 

«Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ συντάσσει τον προϋ¬ 
πολογισμό του έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες. Η αποστολή του στους Τ.Π. θα γίνεται στην 
έδρα της εταιρείας του κάθε ΤΠ, ή στην διεύθυνση που 
έχει ορισθεί από αυτόν στη σύμβαση που θα υπογράφει 
με βάση την παρούσα.» 

Η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νομικής 
πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων προκειμένου να είναι ξεκάθαρο σε ποια 
ταχυδρομική διεύθυνση πρέπει να σταλούν τα τιμολόγια 
και να μην δημιουργούνται προβλήματα μη εξόφλησής 
τους οφειλόμενης σε λανθασμένη αποστολή τους. 

23. Μετά την παράγραφο 1 της ενότητας 4.2.2 (ήδη 
4.3.2), προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: 

«Ο προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει περιγραφή των 
βασικών κατηγοριών και υποκατηγοριών κόστους (Δο¬ 
μικά Έργα, Ασφάλεια Εγκαταστάσεων, Η.Μ εργασίες, 
Δικτυακά). Κάθε βασική κατηγορία κόστους θα αναλύε¬ 
ται σε υποκατηγορίες που περιλαμβάνουν ομαδοποίηση 
των απαιτούμενων εργασιών. Σε κάθε υποκατηγορία θα 
περιλαμβάνεται το αντίστοιχο κόστος και το σύνολο 
αυτών θα είναι το κόστος της βασικής κατηγορίας». 

Η Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να 
περιλαμβάνει τιμές ή τρόπους τιμολόγησης για όλες τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλίζεται 
α) ότι οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν για ευκολίες οι 
οποίες δεν είναι απαραίτητες για τις αιτούμενες υπη¬ 
ρεσίες και β) ο ΟΤΕ συμμορφώνεται με την υποχρέωση 
ελέγχου τιμών / κοστολόγησης που του έχει επιβληθεί 
δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, σύμφωνα με όσα 
αναφέρουμε ανωτέρω παρ. 14-18 του «Εκτιμώντας ότι», 
και τροποποίηση υπ’αριθ. 12 του παρόντος Κεφαλαί¬ 
ου. 

24. Η παράγραφος 2 της ενότητας 4.2.2 (η οποία αριθ- 
μείται πλέον ως 4.3.2) τροποποιείται ως εξής: 

«Οι προβλεπόμενες στα άρθρα 3.3.3, 3.4.1 και 3.5.1 προ¬ 
καταβολές καθώς και οι εξοφλήσεις των εκκαθαριστικών 
τιμολογίων των ανωτέρω παραγράφων, από τον Τηλεπ. 
Πάροχο, θα γίνεται στο ταμείο που θα του υποδεικνύε¬ 
ται από τον ΟΤΕ με επιστολή, με τη συμπλήρωση τόσο 
του λόγου πληρωμής, όσο και του κωδικού της αρμόδιας 
για την κατασκευή του έργου υπηρεσίας». 

Η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νομι¬ 
κής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαιωμά¬ 
των και υποχρεώσεων (αρχή της διαφάνειας) προκειμέ¬ 
νου να είναι ξεκάθαρο που θα γίνονται οι προκαταβολές 
και οι εξοφλήσεις εκκαθαριστικών τιμολογίων ΟΤΕ που 
οφείλονται με βάση την προσφορά και να αποφεύγονται 
παρερμηνείες από τα μέρη. 

25. Στην ενότητα 4.2.2 (ήδη 4.3.2), μετά την 2η παρά¬ 
γραφο μεταφέρεται η 4η παράγραφος της ενότητας 
3.1.5 η οποία τροποποιείται ως εξής: 

«Εντός ενός (1) μήνα από την ολοκλήρωση του κάθε 
έργου διαμόρφωσης χώρου φυσικής συνεγκατάστασης 
σε κάθε ΑΚ γίνεται απολογισμός του έργου με ποσοτι¬ 
κή καταμέτρηση εργασιών και υλικών του έργου, κατά 
την οποία οριστικοποιείται το κόστος του, το οποίο 
επιμερίζεται βάσει του αριθμού των ΤΠ που έχουν αι- 
τηθεί ΦΣ στον χώρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ενότητα 4.3.1. Οι διαδικασίες πληρωμής περιγράφονται 
στην ενότητα 3.3.3.». 


Η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νο¬ 
μικής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαι¬ 
ωμάτων και υποχρεώσεων (αρχή της διαφάνειας). 

26. Η παράγραφος 3 της ενότητας 4.2.2 (ήδη 4.3.2) 
τροποποιείται ως εξής: 

«Οι απαιτούμενες εργασίες (ρυΙΙ ΚίΓουρό) και τα υλικά 
βαρύνουν τον Τ.Π. και χρεώνονται βάσει πραγματικών 
δαπανών. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των τιμών 
(υλικών, μεταφορικών, εργατικών και εργολαβικής δα¬ 
πάνης) που ήθελε προκύψει κατά την κατασκευή του 
έργου, θα αναπροσαρμόζεται το συνολικό κόστος του 
έργου μετά το πέρας των σχετικών εργασιών.» 

Η πρόταση του ΟΤΕ έκανε αναφορά μόνο στην περί¬ 
πτωση «αύξησης» των τιμών (υλικών, μεταφορικών, ερ¬ 
γατικών και εργολαβικής δαπάνης) που ήθελε προκύψει 
κατά την κατασκευή του έργου και συνακόλουθα την 
αύξηση του συνολικού κόστους του έργου εις βάρος του 
ΤΠ, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο μείωσης 
των εν λόγω τιμών. Κατά τούτο αποτελεί «αδικαιολό¬ 
γητα επαχθή συμβατικό όρο», ο οποίος απαγορεύεται 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις 
περίπτωση (μ), παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 388/012/2006. Κατά τα λοιπά έγινε αναδιατύπωση 
της διάταξης για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας. 

27. Η παράγραφος 4 της ενότητας 4.2.2 (ήδη 4.3.2) 
τροποποιείται ως εξής: 

«Οποιαδήποτε χρεωπιστωτική διαφορά προκύψει 
ανάμεσα στον προϋπολογισμό και στον απολογισμό, 
αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών, 
θα ενσωματώνεται στο τιμολόγιο» 

Έγινε αναδιατύπωση της διάταξης για λόγους σα¬ 
φήνειας. 

28. Οι παράγραφοι 5 και 6 της ενότητας 4.2.2 (ήδη 
4.3.2) αντικαθίσταται από το εξής: 

«Οι συντελεστές επιβάρυνσης λειτουργικών δαπανών 
και κόστους κεφαλαίου καθώς και οι υποκατηγορίες 
κόστους που θα επιβαρύνονται με αυτούς τελούν υπό 
την έγκριση της ΕΕΤΤ.» 

Κατ’αντιστοιχία με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην 
τροποποίηση υπ’αριθ. 17 του παρόντος Κεφαλαίου, οι 
συντελεστές επιβάρυνσης λειτουργικών δαπανών και 
κόστους κεφαλαίου καθώς και οι υποκατηγορίες κό¬ 
στους που θα επιβαρύνονται με αυτούς υπόκεινται στον 
έλεγχο και την έγκριση της ΕΕΤΤ. Ειδικότερα εξετάζο¬ 
νται από την ΕΕΤΤ σε επίπεδο ελέγχου συμμόρφωσης 
του ΟΤΕ με την επιβληθείσα σε αυτόν υποχρέωση ελέγ¬ 
χου τιμών / κοστολόγησης, ιδίως κατά τον έλεγχο της 
μεθοδολογίας που ακολουθείται για την κοστολόγηση 
των σχετικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες νο¬ 
μοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

29. Η παράγραφος 7 της ενότητας 4.2.2 (ήδη 4.3.2) 
διαγράφεται κατ’αντιστοιχία με τα αναφερόμενα ανω¬ 
τέρω στην τροποποίηση υπ’αριθ. 28 του παρόντος Κε¬ 
φαλαίου. 

30. Η παράγραφος 9 της ενότητας 4.2.2 (ήδη 4.3.2) 
διαγράφεται. 

Η τροποποίηση επιβάλλεται σύμφωνα με όσα ανα- 
φέρονται ανωτέρω στην τροποποίηση υπ’αριθ. 13 του 
παρόντος Κεφαλαίου.. 

31. Η παράγραφος 10 τροποποιείται ως εξής: 

«Οι εργασίες ικανοποίησης κάθε νέου αιτήματος πα¬ 
ροχής υπηρεσιών συνεγκατάστασης ενός Τ.Π. στο ΑΚ 
θα εκκινούν εφόσον ο συγκεκριμένος Τ.Π. έχει αποδε- 
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δειγμένα εκπληρώσει οποιεσδήποτε, με βάση το πα¬ 
ρόν, οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στους ήδη 
εγκατεστημένους στο ΑΚ λοιπούς Τ.Π. Σε περίπτωση 
που ο Τ.Π. δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
εντός της ορισμένης στην ενότητα 3.3.2 προσθεσμίας, 
η αίτησή του για συνεγκατάτασταση στο εν λόγω Α.Κ. 
απορρίπτεται.» 

Η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νο¬ 
μικής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαι¬ 
ωμάτων και υποχρεώσεων. Είναι αναγκαίο, για λόγους 
ίσης μεταχείρισης μεταξύ των Τ.Π, η οποία πρέπει να 
τηρείται σύμφωνα και με το Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές 
Υποχρεώσεις, σημείο (ϋ),παράγραφος 1 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/2006, να εξασφαλίζεται ότι κάθε νέος Τ.Π ο 
οποίος επιθυμεί να συνεγκατασταθεί σε χώρο για την 
κατασκευή του οποίου έχει επιβαρυνθεί ήδη κάποιος 
ή κάποιοι άλλοι Τ.Π, να καταβάλει προσηκόντως την 
αναλογία του στο χώρο, πριν την εγκατάστασή του 
σε αυτόν, ακριβώς όπως ο πρώτος (ή οι πρώτοι Τ.Π) οι 
οποίοι αιτούνται την κατασκευή ενός χώρου από τον 
ΟΤΕ οφείλουν να εξοφλήσουν το σχετικό κόστος εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας, ως προϋπόθεση εγκατά¬ 
στασής τους σε αυτόν. Η απόρριψη της αίτησης Τ.Π 
από τον ΟΤΕ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την 
ως άνω υποχρέωση, θα λειτουργήσει ως μέσο πίεσης 
προς τον νέο Τ.Π για τη συμμόρφωσή του με τις υπο¬ 
χρεώσεις του. 

32. Οι παράγραφοι 4.2.3 και 4.2.4 αντικαθίστανται από 
την ενότητα 4.3.3 που ακολουθεί: 

«4.3.3 Τέλη Υπηρεσιών Συνεγκατάσταης 
Α. ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Α1.ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ 

• Πάγια τέλη για λειτουργικά έξοδα χρήσης χώρου 
ανά τ.μ. 

Στο τέλος περιλαμβάνεται το μηνιαίο κόστος μίσθω¬ 
σης του χώρου ανά πι2. 

• Μηνιαία τέλη λειτουργίας χώρου. 

Στο τέλος αυτό περιλαμβάνεται το κόστος συντήρη¬ 
σης και τρέχουσας διαχείρισης του χώρου. Αυτές οι 
χρεώσεις αντιστοιχούν στο μερίδιο του φορέα εκμε¬ 
τάλλευσης στις εξής δαπάνες: 
καθαρισμός του χώρου συνεγκατάστασης 
συντήρηση ανελκυστήρων 
συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
συντήρηση λοιπού εξοπλισμού (ασφαλείας κ.λπ.) 
έκδοση καρτών πρόσβασης στο χώρο ΦΣ 
Δημοτικά τέλη, Φόροι κλπ από Τιμολόγια ΔΕΗ 

• Πάγια μηνιαία τέλη κατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος 
(ανά ΑπιρθΓθ ϋϋ) 

Τα κόστη αυτά περιλαμβάνουν: (α) Κόστη κατανα- 
λούμενης ϋΟ ισχύος και ενεργείας τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού (β) Κόστη καταναλούμενης ΑΟ ισχύος και 
ενεργείας κλιματισμού οι οποίες έχουν αναχθεί (βά¬ 
σει μελέτης) σε ισοδύναμη 00 ισχύ και ενέργεια (γ) 
Κόστη συντήρησης κλιματιστικών μονάδων (δ) Κόστη 
συντήρησης ανορθωτικών συστημάτων και συστοιχιών 
συσσωρευτών (ε) Κόστη συντήρησης εφεδρικών ηλε¬ 
κτροπαραγωγών συστημάτων. 

Σημείωση: Τα τρία τελευταία κόστη ανάγονται σε 
ισοδύναμη ϋϋ ισχύ και ενέργεια (δηλ. ανά ΑπιρθΓθ ϋΟ) 
βάσει του καταναλισκόμενου ρεύματος από μία κλιμα¬ 
τιστική μονάδα (αφού μετασχηματιστεί από ΑΟ σε 00 
ισχύ με βάση την ίδια λογική που χρησιμοποιήθηκε για 


την αντιστοίχιση της ΑΟ ισχύος των κλιματιστικών σε 
ϋΟ ισχύ) 

Α.2 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

• Τέλος εκπόνησης προμελέτης 

Το τέλος αυτό περιλαμβάνει κόστη εργασιών που 
εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να ετοιμάσει την προμελέ¬ 
τη για χώρο ΦΣ προς τον ΤΠ. Συγκεκριμένα: 

Επίσκεψη πολιτικού μηχανικού (Αποτύπωση δομικών 
εργασιών, Χωροθέτηση χώρου, Μελέτη ξυλοτύπου, Δι¬ 
αμόρφωση). 

Επίσκεψη δικτυακού (Εξέταση χωρητικότητας Γ ενικού 
Κατανεμητή, μήκος διαδρομής ΕΣΚ, σχαρών, τοποθέτη¬ 
ση ικριωμάτων ΟΤΕ -Παροχών, διαδρομές ζεύξεων από 
Γ εν. Κατανεμητή σε δϋΗ, ΡΟΜ, Φρεάτιο Παροχών). 

Επίσκεψη υπευθύνου ασφαλείας εγκαταστάσεων 
(Εποπτεία χώρου, προδιαγραφές ασφαλούς πρόσβα¬ 
σης, ασφάλειας εγκαταστάσεων, θσοβεε σοπίΓοΙ, νίόθο 
οθπιβΓθ, νίόθο καταγραφής). 

Διάφορες απαιτούμενες διοικητικές/διαχειριστικές ερ¬ 
γασίες υποστήριξης (Παραλαβή - Διακίνηση αίτησης, 
Κοστολόγηση - Εκπόνηση προϋπολογισμού, Σχεδίαση, 
Διακίνηση σχεδίων & φ/α, Διακίνηση προϋπολογισμού, 
Αποστολή προϋπολογισμού & τεχνικής μελέτης). 

• Τ έλος ακύρωσης προμελέτης. 

Το συγκεκριμένο τέλος συνιστά αποκατάσταση του 
κόστους του ΟΤΕ για τυχόν εργασίες που έχει ήδη 
εκτελέσει για την υλοποίηση της αρχικής αίτησης του 
ΤΠ προς εκπόνηση μελέτης χώρου ΦΣ. 

• Τέλος σύνδεσης οριολωρίδας 100/512 ζευγών. 

Το τέλος αυτό περιλαμβάνει κόστη εργασιών που 
εκτελεί ο ΟΤΕ εντός του αστικού του κέντρου προκει¬ 
μένου να συνδέσει μια οριολωρίδα 100/512 ζευγών στο 
ΕΣΚΤ ΤΠ, συγκεκριμένα: 

Εργασίες σε σχέση με το μητρώο των ζευγών (ανα¬ 
ζήτηση προ της μικτονόμησης, ενημέρωση κατόπιν της 
μικτονόμησης). 

Μικτονόμηση ζευγών (δηλ. υλοποίηση των φυσικών 
συνδέσεων) και το κόστος του ίδιου του υλικού (ορι- 
ολωρίδα). 

Διάφορες τυχόν απαιτούμενες διοικητικές/διαχειρι- 
στικές εργασίες υποστήριξης. 

• Κόστος λοιπών εργασιών κατόπιν αιτήματος Τ.Π. 

Αφορά εργασίες που αιτείται ο Τ.Π. εκτός αυτών που 

περιλαμβάνονται στα τέλη που έχουν ως άνω περιγρά¬ 
φει και θα χρεώνεται βάσει των πραγματικών δαπανό- 
μενων ανθρωποωρών καθώς και τυχόν κόστος υλικών. 

Β. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Β.1 Τέλη 

• Τέλος σύνδεσης ΦΥΠ & ΕΣΚΤ 200 ζευγών. 

Το τέλος αυτό περιλαμβάνει τα κόστη υλικών και μιας 
σειράς εργασιών που εκτελεί ο ΟΤΕ εντός του αστικού 
του κέντρου προκειμένου να συνδέσει μια ομάδα 200 
ζευγών χαλκού του ΕΞΣΚ του ΤΠ με τον γενικό/δευ- 
τερεύοντα κατανεμητή (μέσω ΦΥΠ και ΕΣΚΤ). Συγκε¬ 
κριμένα: 

Υλικά και εργασίες για τις χωματουργικές διαδικασίες 
του ΦΥΠ (Σωληνώσεις, μπούκες, Κατασκευή χαντακιών 
και τοποθέτηση, Υλικά Φρεατίου (Καπάκι, Τραβέρσα 
κτλ), Κατασκευή Φρεατίου, στεγανοποίηση). 

Κόστος μελέτης ΕΣΚΤ (Χωματουργικά, Δικτυακά, Δι¬ 
άφορες απαιτούμενες διοικητικές/διαχειριστικές εργα¬ 
σίες υποστήριξης). 
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Υλικά του ΕΣΚΤ και για την καλωδιοποίησης-τοπο- 
θέτηση-σύνδεση του ΕΣΚΤ με το Γενικό/δευτερεύοντα 
κατανεμητή (καλώδιο 1200”, οριολωρίδες, ρητίνες στε- 
γανοποίησης κ.λπ.). 

Διάφορες εργασίες προσωπικού για το ΕΣΚΤ (καλω- 
διοποίηση, τερματισμός και πλέξιμο, τοποθέτηση ορι- 
ολωρίδας, κατασκευή γειώσεως, επιστασία). 

• Τέλος ζεύξης 200/400/600 ζευγών σε σύνδεσμο 
εντός ΦΥΠ (μούφα). 

Το τέλος αυτό περιλαμβάνει τα κόστη υλικών και μιας 
σειράς εργασιών που εκτελεί ο ΟΤΕ εντός του ΦΥΠ 
προκειμένου να συνδέσει μια ομάδα 200/400/600 ζευ¬ 
γών χαλκού του ΕΞΣΚ του ΤΠ με αντίστοιχα ζεύγη του 
ΕΣΚΤ. Συγκεκριμένα: 

Κόστος μελέτης ΕΣΚΤ που ταυτίζεται με το κόστος/ερ- 
γασίες μελέτης για την αρχική σύνδεση στο ΦΥΠ&ΕΣΚΤ 
(Χωματουργικά, Δικτυακά, Διάφορες απαιτούμενες διοι- 
κητικές/διαχειριστικές εργασίες υποστήριξης). 

Υλικά απαραίτητα για τη συγκόλληση (μούφα) όπως 
θερμοσυστελλόμενος μανδύας και λοιπά μικροϋλικά/ 
αναλώσιμα δικτύου. 

Δικτυακές εργασίες συγκόλλησης (μούφας) εντός του 
ΦΥΠ (Μετάβαση Συνεργείου, Κατασκευή Συνδέσμου σε 
Σωλήνα Μετ., Τοποθέτηση θερμοσυστελλόμενου, Πλέ¬ 
ξιμο Μούφας Συνδέσμου (1.200 Ζεύγη). 

Δοκιμή ΜϋΕ-ΜΟΥΦΑ-ΗϋΡ, άνοιγμα-κλείσιμο ΦΥΠ) 

Διάφορες απαιτούμενες διοικητικές/διαχειριστικές 
εργασίες υποστήριξης. 

• Τέλη συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης στο 
ΦΥΠ ανά 200 ζεύγη. 

Το τέλος αυτό περιλαμβάνει τα κόστη υλικών και μιας 
σειράς εργασιών που εκτελεί ο ΟΤΕ εντός του ΦΥΠ 
προκειμένου είτε να συντηρήσει είτε να αποκαταστήσει 
βλάβη εντός του ΦΥΠ. Συγκεκριμένα: 

Υλικά απαραίτητα για τη συγκόλληση (μούφα) όπως 
θερμοσυστελλόμενος μανδύας και λοιπά μικροϋλικά/ 
αναλώσιμα δικτύου. 

Δικτυακές εργασίες συγκόλλησης (μούφας) εντός του 
ΦΥΠ (Μετάβαση Συνεργείου, Τοποθέτηση θερμοσυστελλό¬ 
μενου, Πλέξιμο Μούφας Συνδέσμου (1.200 Ζεύγη), Δοκιμή/ 
μετρήσεις ΜϋΡ-ΜΟΥΦΑ-ΗΟΡ, άνοιγμα-κλείσιμο ΦΥΠ). 

Διάφορες απαιτούμενες διοικητικές/διαχειριστικές 
εργασίες υποστήριξης. 

• Πάγια τέλη χρήσης ζεύγους ΕΞΣΚ ανά μέτρο. 

Το συγκεκριμένο τέλος αποδίδεται από τον ΤΠ προς 
τον ΟΤΕ και αφορά τέλη/δικαίωμα/ενοίκιο χρήσης χάλκι¬ 
νου δικτύου του ΟΤΕ για να μπορεί να χρησιμοποιεί τους 
βρόχους του ΟΤΕ για να εξυπηρετεί τον πελάτη του. 

• Τέλος επίσκεψης συνεργείου ΟΤΕ σε σύνδεσμο (μού¬ 
φα) για άρση βλάβης η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητα 
παρόχου. 

Το τέλος αυτό περιλαμβάνει τα κόστη υλικών και μιας 
σειράς εργασιών που εκτελεί ο ΟΤΕ εντός του ΦΥΠ 
προκειμένου να αποκαταστήσει βλάβη εντός του ΦΥΠ 
την οποία έχει προκαλέσει ΤΠ. Συγκεκριμένα: 

Υλικά απαραίτητα για τη συγκόλληση όπως θερμοσυ¬ 
στελλόμενος μανδύας και λοιπά μικροϋλικά/αναλώσιμα 
δικτύου. 

Δικτυακές εργασίες συγκόλλησης εντός του ΦΥΠ (Με¬ 
τάβαση Συνεργείου, Κατασκευή Συνδέσμου σε Σωλήνα 
Μετ., Τ οποθέτηση θερμοσυστελλόμενου, Πλέξιμο Μού¬ 
φας Συνδέσμου, Δοκιμή/μετρήσεις ΜϋΡ-ΜΟΥΦΑ-ΗϋΡ, 
άνοιγμα-κλείσιμο ΦΥΠ). 


Διάφορες απαιτούμενες διοικητικές/διαχειριστικές 
εργασίες υποστήριξης. 

Β.2 Εκκαθάριση οφειλών υφιστάμενων ΦΥΠ. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανταγωνισμού 
και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτι¬ 
κών ηθών, τα τέλη των υπηρεσιών Απομακρυσμένης 
Συνεγκατάστασης Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο, όπως αυτά προέκυψαν από τον κοστο- 
λογικό έλεγχο 2006, αν και μη κοστοστρεφή με βάση 
το κοστολογικό σύστημα Ιορ άοννη ΜΜΕΚ, δύνανται να 
εφαρμοσθούν αναδρομικά από τον ΟΤΕ, μόνο κατόπιν 
προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του αντισυμβαλλο¬ 
μένου του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’αριθ. 
418/016/19.1.2006 σχετικά με τα «Αποτελέσματα Κοστο- 
λογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της 
Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2006 (με απολογιστικά 
στοιχεία 2004) /Προσωρινά τιμολόγια 2007»]. 

Ειδικότερα, αναφορικά με τα ήδη υπάρχοντα ΦΥΠ, κα¬ 
τόπιν κοινής συμφωνίας των μερών, δύναται να ισχύσει 
η παρακάτω διαδικασία εκκαθάρισης οφειλών: 

Ο ΟΤΕ θα ανακοινώσει με επιστολή του στα ενδια¬ 
φερόμενο μέρη την πρόθεσή του να προχωρήσει σε 
εκκαθάριση οφειλών ανά ΦΥΠ. Τα ενδιαφερόμενο μέρη 
οφείλουν να απαντήσουν για την αποδοχή ή όχι της 
διαδικασίας εκκαθάρισης εντός είκοσι (20) ημερών από 
την λήψη της σχετικής επιστολής. Στην περίπτωση έγ¬ 
γραφης αποδοχής της διαδικασίας εκκαθάρισης από τα 
ενδιαφερόμενο μέρη ο ΟΤΕ θα εκκαθαρίσει όλα τα έργα 
ΕΣΚΤ/ΦΥΠ/ΚΟΙ (υπολογίζοντας όλες τις χρεοπιστώσεις 
μεταξύ των Τηλεπ. Παροχών και τις οικονομικές υπο¬ 
χρεώσεις τους προς τον ΟΤΕ), που έχουν υλοποιηθεί 
μέχρι την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρού¬ 
σας προσφοράς. Η καταγραφή αυτή θα κοινοποιηθεί 
στους Τ.Π. προς επιβεβαίωση. Η επιβεβαίωση πρέπει 
να γίνει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 
την κοινοποίηση. 

Κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τους παρόχους, ο 
ΟΤΕ θα τιμολογήσει τους Τ.Π. εφαρμόζοντας τα ισχύ- 
οντα τιμολόγια από την ημερομηνία που παραδόθηκαν 
τα ΕΣΚΤ/ΦΥΠ/ΚΟΙ σε αυτούς. Τα ποσά που θα προκύ- 
ψουν απ’ αυτήν την τιμολόγηση θα αφαιρεθούν από 
το ποσόν (κόστος) που έχουν καταβάλει οι Τ.Π., όπως 
προέκυψε από την προαναφερόμενη εκκαθάριση. Αν 
προκύψει πιστωτικό ποσό για τον Τηλεπ. Πάροχο, θα 
ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία που περιγράφεται 
στην παρ. 4.1 σχετικά με τα πιστωτικά σημειώματα. Αν 
προκύψει χρεωστικό ποσό για τον Τηλεπ. Πάροχο, αυτό 
θα καταβληθεί στον ΟΤΕ, εντός της προθεσμίας που 
αναγράφεται στο χρεωστικό τιμολόγιο η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών, από την 
παραλαβή του τιμολογίου. 

Γ. ΤΕΛΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗΣ 

Τα τέλη ορίζονται με βάση την υποχρέωση κοστο- 
στρέφειας του ΟΤΕ βάσει μεθοδολογίας Μέσου Μακρο¬ 
πρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το τρέχον 
κόστος των παγίων (ΜΜΕΚ/ ΤΚ (ΕΗΑΙΟ / ΟυιτοπΙ οοεί)) 
με προσέγγιση Βοίίοπι-υρ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006 (ΦΕΚ 932/Β/2006) και τελούν 
υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται σε συμμόρφωση με την 
ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
ανωτέρω στην τροποποίηση υπ’αριθ. 12 του παρόντος 
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Κεφαλαίου, προκειμένου η δημοσιευθείσα προσφορά να 
είναι πλήρης κατά περιεχόμενο («να περιλαμβάνει περι¬ 
γραφή των σχετικών προσφορών ανά στοιχείο σύμφωνα 
με τις ανάγκες της αγοράς, και περιγραφή των σχετικών 
όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμών, «ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις δεν 
πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες δεν είναι απαραί¬ 
τητες για τις απαιτούμενες υπηρεσίες») και επαρκώς 
σαφής ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της 
διαφάνειας. Οι εν λόγω «τιμές / Τρόποι Τιμολόγησης» για 
κάθε χαρακτηριστικό, λειτουργία και ευκολία τα οποία 
υποχρεούται να παρέχει ο ΟΤΕ, δυνάμει του καθορισμού 
του ως Οργανισμού με ΣΙΑ στην εθνική αγορά Χονδρι¬ 
κής Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και 
μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και 
υποβρόχους, δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, και τα 
οποία πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στην δημοσι- 
ευτέα Προσφορά Αναφοράς, οφείλουν να συνάδουν με 
τις Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης που 
υπέχει δυνάμει της προαναφερθείσας απόφασης. 

Για τις περιπτώσεις Φυσικής και Απομακρυσμένης 
Συνεγκατάστασης στην προσφορά παρατίθενται οι 
κατηγορίες τελών όπως αυτές υποβλήθηκαν από τον 
ΟΤΕ στα πλαίσια κοστολογικού ελέγχου 2006 (με απο¬ 
λογιστικά στοιχεία 2004) και εγκρίθηκαν από την ΕΕΤΤ 
με την ΑΠ ΕΕΤΤ 418/016/19.1.2006 σχετικά με τα «Αποτε¬ 
λέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τη¬ 
λεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)Έτους 2006 
(με απολογιστικά στοιχεία 2004) / Προσωρινά τιμολόγια 
2007» (ΦΕΚ 253/Β/2.2.2007). 

Για τις περιπτώσεις Εικονικής και Σύμμικτης Συνε- 
γκατάστασης δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία κατά την 
διάρκεια των προηγούμενων κοστολογικών ελέγχων. 
Περαιτέρω η παρούσα πρόταση του ΟΤΕ αναφορικά 
με τους τρόπους τιμολόγησης / τέλη για τις εν λόγω 
υπηρεσίες δεν συνοδεύεται από τα αναγκαία στοιχεία 
προς τεκμηρίωση της συμμόρφωσης του ΟΤΕ με τις 
επιβληθείσες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών / κοστολό¬ 
γησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/2006 (ΦΕΚ 932/Β/2006). Οι τρόποι τιμολόγησης 
και τα τέλη για τις υπηρεσίες εικονικής και σύμμικτης 
συνεγκατάστασης θα εξετασθούν και θα εγκριθούν από 
την ΕΕΤΤ σε επίπεδο ελέγχου συμμόρφωσης του ΟΤΕ 
με την επιβληθείσα σε αυτόν υποχρέωση ελέγχου τιμών 
/ κοστολόγησης, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις. 

Ειδικά η παράγραφος Β2 αποτελεί μεταφορά της 
ενότητας 5.2 η οποία έχει τροποποιηθεί προκειμένου 
να είναι ξεκάθαρη η διαδικασία και να συνάδει με την 
υποχρέωση αμεροληψίας του ΟΤΕ, με βάση την Απ 
ΕΕΤΤ 388/012/2006. 

33. Η παράγραφος 1 της ενότητας 4.3 (ήδη 4.4) τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Ο Τ.Π. έχει το δικαίωμα αμφισβήτησης της ορθότητας 
των χρεώσεων του τιμολογίου. Το εν λόγω δικαίωμα 
ασκείται με την υποβολή έγγραφης αίτησης επανεξέτα¬ 
σης / διόρθωσης τιμολογίου, εντός αποκλειστικής προ¬ 
θεσμίας έξη (6) μηνών, από την ημερομηνία έκδοσης του 
τιμολογίου, (εκτός από τις περιπτώσεις που η αμφισβή¬ 
τηση αφορά τη μη συμόρφωση με απόφαση της ΕΕΤΤ 
ή διάταξη νόμου οπότε η προθεσμία αμφισβήτησης του 
τιμολογίου εκκινεί από την έκδοση της απόφασης ή 
της νομοθετικής διάταξης). Στην Αίτηση προσδιορίζεται 


σαφώς το μέρος του τιμολογίου που αμφισβητείται και 
επισυνάπτεται κάθε αναγκαίο στοιχείο / πληροφορία 
επαλήθευσης. Ο ΟΤΕ απαντά στην εν λόγω αίτηση του 
Τ.Π. εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή 
της, εγγράφως και αιτιολογημένως, αποστέλλοντας όλα 
τα συνοδευτικά στοιχεία τιμολόγησης.» 

34. Η παράγραφος 2 της ενότητας 4.3 τροποποιείται 
ως εξής: 

«Σε περίπτωση - ολικής ή μερικής - αποδοχής της 
αίτησης ο ΟΤΕ εκδίδει πιστωτικό σημείωμα για το αντί¬ 
στοιχο ποσό και η σχετική διαφορά συμψηφίζεται στον 
αμέσως επόμενο λογαριασμό από την έγγραφη ειδοποί¬ 
ηση του ΤΠ περί αποδοχής της αίτησής του.» 

35. Η παράγραφος 3 της ενότητας 4.3 διαγράφεται. 

36. Προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής: 

«Σε περίπτωση μερικής ή ολικής απόρριψης της αί¬ 
τησης από τον ΟΤΕ, τα μέρη κατόπιν αιτήματος του 
Τ.Π., εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινο¬ 
ποίηση στον Τ.Π. της απάντησης του ΟΤΕ, συγκροτούν 
μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ΟΤΕ και Τ.Π. για την 
διευκρίνιση της διαφωνίας (Μικτή Επιτροπή Επίλυσης 
Διαφορών), τα μέλη της οποίας ορίζονται με κοινή συμ¬ 
φωνία ΟΤΕ και ΤΠ. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεού- 
νται να υποβάλλουν στην μικτή Επιτροπή εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την συγκρότησή της αναλυτικά 
στοιχεία για τις υπηρεσίες και την περίοδο χρέωσης 
όπου εντοπίζεται η διαφωνία, προς απόδειξη της ακρί¬ 
βειας των υπολογισμών τους. Τα εν λόγω στοιχεία χρη¬ 
σιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό επίλυσης της 
συγκεκριμένης διαφοράς. Για το λόγο αυτό τα συμβαλ¬ 
λόμενα μέρη, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
πηγάζουν από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, υποχρεούνται να διατηρούν 
τα σχετικά αρχεία για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει 
εκκρεμής διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 
Τα συμβαλόμενα μέρη θα ενεργούν καλόπιστα ώστε 
οι διαφορές να αίρονται με διάθεση εξεύρεσης λύσης. 
Η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφοράς αποφασίζει επί 
της διαφοράς σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την υπαγωγή της σε αυτήν, και σε κάθε περίπτω¬ 
ση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών πρωτού 
αποφανθεί ότι δεν δύναται να λύσει την διαφορά. 

Σε περίπτωση που η αμφισβήτηση της διαφοράς 
έχει γίνει εγγράφως προς τον ΟΤΕ πριν παρέλθει η 
προθεσμία πληρωμής, η προθεσμία πληρωμής του υπό 
αμφισβήτηση ποσού αναστέλλεται μέχρι την έκδοση 
απόφασης από την Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφοράς. 
Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ δικαιούται να ζητήσει και ο 
Τ. Π υποχρεούται να καταβάλει εγγυήσεις οι οποίες να 
καλύπτουν το 100% του ποσού της αμφισβήτησης. 

Μετά την άρση της διαφωνίας, η οποία θα πρέπει να 
γίνει εντός διμήνου από την υπαγωγή της στην Μικτή 
Επιτροπή, τα ποσά θα πληρώνονται προσαυξημένα με 
το νόμιμο επιτόκιο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών 
από την κοινοποίηση της απόφασης της Μικτής Επι¬ 
τροπής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία 
στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης, τα ποσά 
θα πληρώνονται προσαυξημένα με το νόμιμο επιτόκιο, 
εντός σαράντα (40) εργασίμων ημερών από το χρονικό 
σημείο που η Επιτροπή θα αποφανθεί ότι δεν δύναται 
να επιλύσει τη διαφορά ή μετά την άπρακτη πάροδο 
διμήνου από την υπαγωγή της διαφοράς σε αυτήν, εκτός 
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των περιπτώσεων εκείνων που μετά από αίτηση του Τ.Π. 
χορηγηθούν σχετικά προσωρινά μέτρα ενώπιων αρμόδι¬ 
ας δικαστικής αρχής ή και της ΕΕΤΤ (εφόσον η διαφορά 
προκύπτει από την ερμηνεία / εφαρμογή απόφασης της 
ΕΕΤΤ). Στην τελευταία περίπτωση η καταβολή του υπό 
αμφισβήτηση ποσού από τον Τ.Π δεν συνιστά συνομολό- 
γηση της οφειλής, ούτε άλλως περιορίζει τα δικαιώματα 
του Τ.Π. από την κείμενη νομοθεσία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του ν. 3431/2006, η 
Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να αρνείται την επίλυση διαφοράς με 
δεσμευτική απόφαση, εφόσον τα μέρη δεν έχουν προ¬ 
ηγουμένως εξαντλήσει τη διαδικασία υπαγωγής της δι¬ 
αφοράς τους στην Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών 
ΟΤΕ και Τ.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου. 

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 18 παρ. 7 του ν. 3431/2006, η διαδικασία υπαγωγής 
της διαφοράς στην Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών 
του παρόντος άρθρου, δεν στερεί από το ενδιαφερόμε¬ 
νο μέρος τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία, ότι 
άλλος πάροχος παραβιάζει διατάξεις του παρόντος ή 
του ν. 703/1977, όπως ισχύει, ή να ζητά τη λήψη ασφα¬ 
λιστικών μέτρων ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 63 ή και να προσφύγει ενώπιον των 
αρμόδιων δικαστηρίων. 

Πληροφορίες Χρεώσεων 

Ο ΟΤΕ θα αποθηκεύει τις Πληροφορίες Χρεώσεων 
για περίοδο ενός έτους από την Ημερομηνία Τιμολο¬ 
γίου. Αντίστοιχα, ο Τ.Π. θα καταγράφει από την δική 
του πλευρά και θα διατηρεί για αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα τις Πληροφορίες Χρεώσεων. 

Οι Πληροφορίες Χρεώσεων θα παραχωρούνται δωρε¬ 
άν μεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π. και θα χρησιμοποιούνται απο¬ 
κλειστικά για σκοπούς διακανονισμού αμφισβητήσεων/ 
διαφορών, κατόπιν εγγράφου αιτήματος οιουδήποτε 
των μερών το οποίο θα υποβάλλεται μέσα στην προ¬ 
θεσμία αμφισβήτησης του τιμολογίου. Οι παρεχόμενες 
πληροφορίες διέπονται από την αρχή της εμπιστευτι¬ 
κότητας.» 

Η τροποποίηση της παραγράφου 4.3 της πρότασης του 
ΟΤΕ, σύμφωνα με τα σημεία υτί αριθμ. 33-36 της παρούσας 
επιβάλλεται προκειμένου να είναι ξεκάθαρη, επαρκής και 
αποτελεσματική η διαδικασία επίλυσης αμφισβητήσεων 
λογαριασμών, σε συμμόρφωση με την υποχρέωση διαφά¬ 
νειας που επιβάλλεται δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006. 
Ειδικότερα, ο χρόνος αμφισβήτησης του λογαριασμού που 
προτείνεται από τον ΟΤΕ και ο οποίος κατουσίαν συμπί¬ 
πτει με την πρότασή του αναφορικά με την προθεσμία 
εξόφλησης του τιμολογίου, είναι αδικαιολόγητα βραχύς 
δεδομένου ότι δεν καταλείπει στον Τ.Π τον αναγκαίο χρό¬ 
νο για τον έλεγχο των τιμολογίων ο οποίος πρέπει να 
είναι ικανός. Περαιτέρω ο γενικός αποκλεισμός από τον 
ΟΤΕ της δυνατότητας αναστολής της πληρωμής του υπό 
αμφισβήτηση ποσού είναι αδικαιολόγητα επαχθής σε πε¬ 
ριπτώσεις καλόπιστης και τεκμηριωμένης αμφισβήτησης 
τιμολογίων από τον Τ.Π. 

Με τις τροποποιήσεις που εισάγονται, στην περίπτωση 
μερικής ή ολικής απόρριψης από τον ΟΤΕ της αίτησης 
αμφισβήτησης του Τ.Π, (η οποία, σύμφωνα με την πρό¬ 
ταση του ΟΤΕ αποτελούσε το τέλος της προσπάθειας 
συμβιβαστικής επίλυσης μεταξύ των μερών), εισάγεται 
μια επιπλέον ευέλικτη διαδικασία μεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π 
για την από κοινού προσπάθεια επίλυσης του ζητή¬ 


ματος. Συγκεκριμένα προβλέπεται η συγκρότηση μιας 
επιτροπής εμπειρογνωμόνων η οποία αποτελείται από 
μέλη οριζόμενα με κοινή συμφωνία από τον ΟΤΕ και τον 
Τ.Π και στην οποία δύναται να υπαχθεί προς επίλυση 
η υπόθεση συνοδευόμενη από αναλυτικά στοιχεία για 
τις υπηρεσίες και την περίοδο χρέωσης όπου εντοπί¬ 
ζεται η διαφωνία, προς απόδειξη της ακρίβειας των 
υπολογισμών των μερών σε πολύ σύντομη προθεσμία. 
Εξάλλου για την ταχύτητα της διαδικασίας προβλέπο- 
νται σύντομες προθεσμίες τόσο για τη συγκρότηση της 
εν λόγω Επιτροπής, όσο και για την υποβολή σε αυτήν 
του συνόλου των αναγκαίων, για τη διεκπεραίωση του 
έργου της, στοιχείων. Περαιτέρω προβλέπονται δια¬ 
τάξεις αναφορικά με την τήρηση της νομοθεσίας περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων από τα μέρη κατά 
την εκατέρωθεν κοινοποίηση στοιχείων χρέωσης και 
δίδεται δίμηνη προθεσμία, η οποία έχει αποκλειστικό 
χαρακτήρα, για την επίλυση της διαφοράς. Παράλληλα 
προβλέπεται ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να εκδίδει από¬ 
φαση ότι δεν δύναται να επιλύσει τη σχετική διαφορά 
πριν παρέλθουν τριάντα (30) μέρες τουλάχιστον από 
την υπαγωγή της σε αυτήν. 

Σε περίπτωση που η αμφισβήτηση της διαφοράς έχει 
γίνει εγγράφως προς τον ΟΤΕ πριν παρέλθει η προθε¬ 
σμία πληρωμής, εισάγεται διάταξη η οποία προβλέπει 
την αναστολή της προθεσμίας πληρωμής, μόνο του υπό 
αμφισβήτηση ποσού, μέχρι την έκδοση απόφασης από 
την Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφοράς και πάντως όχι 
περισσότερο από δύο μήνες. Η εν λόγω διάταξει απο¬ 
βλέπει στην εξισορρόπηση των έννομων συμφερόντων 
των δύο πλευρών, προβλέποντας τη δυνατότητα του 
ΟΤΕ να ζητήσει (και αντίστοιχα την υποχρέωση του Τ.Π 
να καταβάλει) εγγυήσεις από τον Τ.Π, οι οποίες να καλύ¬ 
πτουν το 100% του ποσού της αμφισβήτησης. Εξάλλου 
μετά την άρση της διαφωνίας και πάντως εντός διμήνου 
από την υπαγωγή της στην Μικτή Επιτροπή, προβλέ- 
πεται η υποχρέωση εξόφλησης εντόκως με το νόμιμο 
επιτόκιο εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών. 
Παράλληλα προβλέπεται μεγαλύτερη προθεσμία (σαρά¬ 
ντα ημερών) για την εξόφληση σε περίπτωση που δεν 
επιτευχθεί συμφωνία στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής 
Επίλυσης, προκειμένου ο Τ.Π να έχει ικανό χρόνο ώστε 
να προσφύγει εφόσον το επιθυμεί ενώπιον της ΕΕΤΤ ή 
αρμόδιας δικαστικής αρχής προκειμένου να επιδιώξει, 
εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, τη λήψη 
προσωρινής προστασίας. 

Παράλληλα προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παρ. 3 του ν. 3431/2006, ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να αρνείται 
την επίλυση διαφοράς με δεσμευτική απόφαση, εφό¬ 
σον τα μέρη δεν έχουν προηγουμένως εξαντλήσει τη 
διαδικασία υπαγωγής της διαφοράς τους στην Μικτή 
Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών ΟΤΕ και Τ.Π. σύμφωνα 
με τις διατάξεις της Προσφοράς όπως τροποποιείται 
με την παρούσα. Τέλος διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 παρ. 7 του ν. 3431/2006, 
η διαδικασία υπαγωγής της διαφοράς στην Μικτή Επι¬ 
τροπή Επίλυσης Διαφορών του παρόντος άρθρου, δεν 
στερεί από το ενδιαφερόμενο μέρος τη δυνατότητα να 
προβεί σε καταγγελία, ότι άλλος πάροχος παραβιάζει 
διατάξεις του παρόντος ή του ν. 703/1977, όπως ισχύει, 
ή να ζητά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον της 
Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 63 ή και να 
προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. 
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Εξάλλου είναι προφανής για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της προβλεφθείσας διαδικασίας άρσης της 
αμφισβήτησης, η ανάγκη αποθήκευσης για ικανό χρονικό 
διάστημα και η ανταλλαγή υπό αυστηρές προϋποθέσεις 
των εκατέρωθεν πληροφοριών χρέωσης. 

37. Η παράγραφος 1 της ενότητας 4.4 (ήδη 4.5) τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Εφόσον ο Τ.Π. δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα το λογα¬ 
ριασμό του, και δεν έχει υποβάλει εγγράφως αίτηση 
επανεξέτασης / διόρθωσης τιμολογίου για το οφειλό- 
μενο ποσό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρα¬ 
φο 4.4 ο ΟΤΕ ενημερώνει εγγράφως τον Τ.Π. για την 
καθυστέρηση εξόφλησης της οφειλής του τάσσοντας 
προθεσμία για την εξόφληση της οφειλής του τριάντα 
(30) ημερών από την επίδοση της έγγραφης όχλησης 
και δύναται να μην υλοποιεί νέες αιτήσεις για παροχή 
νέων βρόχων.» 

Η τροποίηση επιβάλλεται προκειμένου η διαδικασία να 
συνάδει με την διαδικασία αμφισβήτησης λογαριασμών 
όπως αυτή τροποποιείται με την παρούσα, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα ανωτέρω στην τροποίηση υπ’αριθ. 36 
του παρόντος Κεφαλαίου. 

38. Η παράγραφος 2 της ενότητας 4.4 (ήδη 4.5) τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Εάν δεν εξοφληθεί υπαίτια η οφειλή στην ταχθεί¬ 
σα προθεσμία, και μετά την κοινοποίηση της σχετικής 
δεύτερης έγγραφης ειδοποίησης προς το Τ.Π. ή σε πε¬ 
ριπτώσεις αμφισβητήσεων δεν έχει εξοφληθεί υπαίτια 
η οφειλή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
4.4 του παρόντος, ο ΟΤΕ δικαιούται α) να διακόψει την 
παροχή των Υπηρεσιών ΑΠΤΒ στις οποίες αναφέρεται 
η η οφειλή μέχρι την εξόφληση του εκκρεμούντος Τι¬ 
μολογίου ή/και β) να αρνηθεί την παροχή οποιονδήποτε 
επιπρόσθετων υπηρεσιών ΑΠΤΒ και Συνεγκατάστασης. 
Σε περίπτωση που η ειδοποίηση αφορά διακοπή υπη¬ 
ρεσιών πρέπει να κοινοποιείται στον Τ. Π τουλάχιστον 
είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση 
της διακοπής (η κοινοποίηση γνωστοποιείται και στην 
ΕΕΤΤ). Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 
της παρούσας ενότητας, στην περίπωση που ο Τ.Π. 
εξοφλήσει τις οφειλές του πριν την εκπνοή της εικοσαή- 
μερης προθεσμίας, η διακοπή δεν πραγματοποιείται. Σε 
περίπτωση που ο Τ.Π. εξοφλήσει τις οφειλές του μετά 
την πραγματοποίηση της διακοπής υπηρεσιών, με την 
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου της παρούσας 
ενότητας, ο ΟΤΕ οφείλει να προβεί εκ νέου σε παροχή 
των υπηρεσιών για τις οποίες είχε προβεί σε διακοπή 
εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών, εφόσον 
πρόκειται για Φυσική, Σύμμικτη και Εικονική συνεγκα- 
τάσταση, ενώ στην περίπτωση της Απομακρυσμένης 
συνεγκατάστασης η αποκατάσταση της παρεχόμενης 
υπηρεσίας γίνεται στον ελάχιστο τεχνικά απαιτούμενο 
χρόνο.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται προκειμένου η διαδικα¬ 
σία να συνάδει με την διαδικασία αμφισβήτησης λο¬ 
γαριασμών όπως αυτή τροποποιείται με την παρούσα, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην τροποίη¬ 
ση υπ’αριθ. 36 του παρόντος Κεφαλαίου. Περαιτέρω, η 
πρόβλεψη υποχρέωσης ειδοποίησης είκοσι εργάσιμες 
μέρες πριν την ημερομηνία που έχει αποφασισθεί να 
πραγματοποιηθεί η διακοπή αποβλέπει στην προστασία 
του καταναλωτή, προκειμένου να δοθεί χρόνος στον 
συνδρομητή να αλλάξει πάροχο εγκαίρως, ώστε να μην 


μείνει χωρίς υπηρεσίες με την επέλευση της διακοπής 
υπηρεσιών. 

39. Η παράγραφος 3 της ενότητας 4.4 (ήδη 4.5) τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Στις περιπτώσεις επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξό¬ 
φλησης ή μη εξόφλησης λογαριασμών από παροχή υπη¬ 
ρεσιών ΑΠΤΒ και Συνεγκατάστασης ο ΟΤΕ αφού έχει 
ακολουθήσει την διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου 
δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση λόγω 
υπαιτιότητας του Τ.Π, με την επιφύλαξη των υποχρεώ¬ 
σεων του ως ΣΙΑ με βάση την ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006.» 

Η αλλαγή προτείνεται για λόγους μεγαλύτερης σα¬ 
φήνειας των επιμέρους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. 
Προϋπόθεση για την καταγγελία της σύμβασης είναι 
να ακολουθηθεί η ορισθείσα διαδικασία προηγούμε¬ 
νης ειδοποίησης του Τ.Π.. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ 
εξακολουθεί να δεσμεύεται από τις ρυθμιστικές του 
υποχρεώσεις δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006. 

40. Η παράγραφος 4 της ενότητας 4.4 τροποποιείται 
ως εξής: 

«Ο Τ.Π. δύναται να προβαίνει σε συμψηφισμό των οφει¬ 
λών του προς τον ΟΤΕ που απορρέουν από την παροχή 
αδεσμοποίητης πρόσβασης σε τοπικούς βρόχους ή / 
και συνεγκατάστασης και λοιπών σχετικών υπηρεσιών 
με ομοειδείς απαιτήσεις του προς τον ΟΤΕ, οι οποίες 
δεν έχουν υπαχθεί προς επίλυση διαφοράς στη Μικτή 
Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις της παρούσας. Το δικαίωμα συμψηφισμού ασκείται 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. Ως ομοειδής 
θεωρείται κάθε απαίτηση που προέρχεται ή σχετίζεται 
με την παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης σε τοπικούς 
βρόχους ή / και συνεγκατάστασης και λοιπών σχετικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής ποι¬ 
νικών ρητρών δυνάμει της παρούσας προσφοράς. Το 
ίδιο δικαίωμα έχει και ο ΟΤΕ αναφορικά με ληξιπρόθε¬ 
σμες απαιτήσεις του προς τον Τ.Π. οι οποίες απορρέουν 
αποκλειστικά από την παροχή υπηρεσιών ΑΠΤΒ ή / και 
Συνεγκατάστασης, και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί 
αίτηση επανεξέτασης /διόρθωσης τιμολογίου σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας.» 

Η γενική απαγόρευση από τον ΟΤΕ του δικαιώματος 
του Τ.Π να προβεί σε συμψηφισμό των οφειλών του που 
απορρέουν από την παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβα¬ 
σης στον τοπικό βρόχο με απαιτήσεις του προς ΟΤΕ 
οπουδήποτε και αν προέρχονται, συμπεριλαμβανομένης 
και της παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης στον το¬ 
πικό βρόχο, συνιστά αδικαιολόγητα επαχθή συμβατικό 
όρο, υποχρεώνοντας κατ’ουσία τον Τ.Π σε προηγούμε¬ 
νη παραίτηση από το σχετικό δικαίωμα που του ανα¬ 
γνωρίζεται με βάση τις κείμενες διατάξεις της αστικής 
νομοθεσίας. Με βάση την παρούσα τροποποίηση, το 
δικαίωμα των μερών να προβούν σε συμψηφισμό των 
μεταξύ τους αμοιβαίων απαιτήσεων υπόκειται στις γενι¬ 
κές διατάξεις 440 επ του ΑΚ. Περαιτέρω διευκρινίζεται 
ότι ομοειδείς θεωρούνται οι απαιτήσεις που προέρ¬ 
χονται ή σχετίζονται με την παροχή αδεσμοποίητης 
πρόσβασης σε τοπικούς βρόχους ή / και συνεγκατά- 
στασης και λοιπών σχετικών υπηρεσιών, συμπεριλαμ- 
βανομένης της καταβολής ποινικών ρητρών δυνάμει 
της παρούσας προσφοράς. Τέλος προβλέπεται ότι τα 
μέρη δεν προβαίνουν σε συμψηφισμό απαιτήσεων για 
τις οποίες υφίσταται αμφισβήτηση και έχει κινηθεί η 
διαδικασία επίλυσης που προβλέπεται στην παρούσα 
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προσφορά. Εξάλλου για λόγους ισότιμης μεταχείρισης, 
το δικαίωμα συμψηφισμού αναγνωρίζεται και στα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. 

41. Η παράγραφος 4.5 αριθμείται σε παράγραφο 4.6 και 
στην αρχή της προστίθεται νέα παράγραφος 4.6.1 

«4.6.1 Ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει από τον Τ.Π την πα¬ 
ροχή εγγυήσεων αναφορικά με την εξόφληση οφειλών 
από υπηρεσίες Τ.Β. ή συνεγκατάστασης. Το δικαίωμα 
του ΟΤΕ να ζητήσει την παροχή εγγυήσεων ερμηνεύεται 
με βάση τις υποχρεώσεις του ως επιχείρηση με ΣΙΑ 
στη σχετική αγορά «Χονδρικής Παροχής Αδεσμοποίη- 
της Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρό- 
χους» ιδίως την υποχρεώση τήρησης της αρχής της 
αμεροληψίας και ασκείται σύμφωνα με την καλή πίστη 
και τα συναλλακτικά ήθη, ακολουθώντας τα παρακάτω 
κριτήρια: 

1. Σε περίπτωση Τηλ. Παρόχου ο οποίος δεν κατέστη 
υπερήμερος αναφορικά με την καταβολή οφειλών του 
προς τον ΟΤΕ, από την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονι¬ 
κών επικοινωνιών, κατά την χρονική περίοδο των δύο (2) 
τελευταίων ετών πριν από τη σύναψη συμφωνίας, ο ΟΤΕ 
δεν απαιτεί κάποιας μορφής εγγύηση. Δεν θεωρείται ότι 
έχει καταστεί υπερήμερος ο ΤΠ. αναφορικά με οφειλές 
από τιμολόγια για τα οποία η μη καταβολή τους γίνεται 
επί τη βάση προσωρινής διαταγής. 

2. Σε περίπτωση Τηλ. Παρόχου ο οποίος προσκομίσει 
στον ΟΤΕ θετική αξιολόγηση αναφορικά με την οικο¬ 
νομική φερεγγυότητα του ιδίου ή μητρικής του εται¬ 
ρείας από έναν κοινά αποδεκτό από τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη αναγνωρισμένο ανεξάρτητο Οργανισμό Αξιολό¬ 
γησης Οικονομικής Φερεγγυότητας Εταιριών, ο ΟΤΕ 
δεν απαιτεί κάποιας μορφής εγγύηση για το χρονικό 
διάστημα ισχύος της αξιολόγησης. Ο Τ. Π επιλέγει από 
σχετικό κατάλογο τον οποίο καταρτίζει ο ΟΤΕ με τους 
Ανεξάρτητους Οργανισμούς Αξιολόγησης Οικονομικής 
Φερεγγυότητας της αποδοχής του. Ο σχετικός κατά¬ 
λογος κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ. Η αξιολόγηση δύναται 
να επανεξετάζεται από τον ανεξάρτητο Οργανισμό Αξι¬ 
ολόγησης Οικονομικής Φερεγγυότητας Εταιριών. Μετά 
το πέρας των δύο (2) ετών, εάν ο εν λόγω πάροχος 
δεν καταστεί υπερήμερος αναφορικά με την καταβολή 
οφειλών του προς τον ΟΤΕ στο διάστημα αυτό, εντάσ¬ 
σεται στην κατηγορία 1. 

3. Στην περίπτωση Τηλ. Παρόχου ο οποίος δεν εμπί¬ 
πτει στις κατηγορίες 1 και 2, ο ΟΤΕ απαιτεί την προσκό¬ 
μιση εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με την παράγραφο 

4.6.2. 

4. Τηλ. Πάροχος της κατηγορίας 3 ο οποίος είτε α) 
με βάση τα στοιχεία της τελευταίας διετίας μπορεί να 
ενταχθεί στην κατηγορίας 1 είτε β) προσκομίσει στον 
ΟΤΕ θετική αξιολόγηση σύμφωνα με την κατηγορία 2, 
κατόπιν αιτήματος του προς τον ΟΤΕ, εντάσσεται στην 
κατηγορίες 1 ή 2 αντίστοιχα και από την ένταξή του δεν 
υποχρεούται σε προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, τυ¬ 
χόν δε ήδη προσκομισθείσα εγγυητική επιστρέφεται» 

Η τροποποίηση της παραγράφου 4.5 της πρότασης 
του ΟΤΕ, επιβάλλεται προκειμένου να είναι ξεκάθαρη, 
πλήρης και αποτελεσματική η διαδικασία παροχή εγγυ¬ 
ήσεων, σε συμμόρφωση με την υποχρέωση διαφάνειας 
που επιβάλλεται δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006. 
Το αίτημα του ΟΤΕ να ζητά από όλους τους παρόχους 
Εγγυητική Επιστολή που να καλύπτει τα τέλη δύο μηνών 
δεν κρίνεται εύλογο, ενώ δύναται κατά περίπτωση να 


συνιστά και φραγμό εισόδου στην εν λόγω αγορά. Ο 
ΟΤΕ πρέπει κατά το αίτημα προσκόμισης Εγγυητικής 
Επιστολής να λαμβάνει υπόψη του την οικονομική φε- 
ρεγγυότητα του κάθε Παρόχου. Συγκεκριμένα θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται ότι η απαίτηση παροχής εγγυήσεων 
υπακούει στην αρχή της αναλογικότητας μέσου και 
σκοπού και ως εκ τούτου δικαιολογείται μόνο όταν 
και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο προκειμένου 
να εξυπηρετεί το σκοπό της προστασίας του ΟΤΕ από 
ενδυνάμει αφερέγγυους αντισυμβαλλομένους ( με στόχο 
τη μείωση των επισφαλειών του). Παράλληλα πρέπει να 
εισάγονται φραγμοί στην υποκειμενική κρίση του ΟΤΕ 
αναφορικά με τη συνδρομή της ως άνω αναγκαιότητας 
καθώς και να εξασφαλίζεται κατά το μέτρο του δυνατού 
ότι η ως άνω νομική δυνατότητα δεν θα χρησιμοποιείται 
καταχρηστικά ως μέσο άρνησης ή παρεμπόδισης από 
τον ΟΤΕ της αιτηθείσας πρόσβασης. 

Για το λόγο αυτό εισάγεται κατηγοριοποίηση με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια και καθορίζονται ως ερμηνευτικοί 
κανόνες για την άσκηση του σχετικού δικαιώματος η 
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, καθώς και η αρχή 
της αμεροληψίας την οποία οφείλει να τηρεί ο ΟΤΕ με 
βάση την ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, Κεφάλαιο Α, Κανονιστι¬ 
κές Υποχρέωσεις, περίπτωση (ϋ). Ειδικότερα, θεωρείται 
ότι ένας Τ.Π ο οποίος δεν κατέστη υπερήμερος ανα¬ 
φορικά με την καταβολή οφειλών του προς τον ΟΤΕ, 
από την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνι¬ 
ών, κατά την χρονική περίοδο των δύο (2) τελευταίων 
ετών πριν από τη σύναψη συμφωνίας φέρει τα εχέγγυο 
φερεγγυότητας απέναντι στον ΟΤΕ και ο τελευταίος 
δεν δικαιούται καλή τη πίστει να ζητά περαιτέρω εγγυ¬ 
ήσεις. Επίσης τα εχέγγυο φερεγγυότητας υφίστανται 
στην περίπτωση που ο Τ.Π δεν έχει εξοφλήσει κάποια 
ποσά εμπροθέσμως επί τη βάσει προσωρινής διαταγής 
δικαστικής αρχής ή της ΕΕΤΤ, δεδομένου ότι και τότε 
ενέργησε νομίμως. 

Στην περίπτωση Τ.Π. οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην 
κατηγορία 1, είτε γιατί το χρονικό διάστημα που συ¬ 
ναλλάσσονται με τον ΟΤΕ είναι μικρότερο της διετίας, 
είτε γιατί έχουν υπάρξει υπηρήμεροι αναφορικά με την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, προβλέπεται η δυ¬ 
νατότητα να προσκομίσουν στον ΟΤΕ θετική αξιολόγη¬ 
ση αναφορικά με την οικονομική φερεγγυότητας τους (ή 
μητρικής του εταιρείας) από έναν κοινά αποδεκτό από 
τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρισμένο ανεξάρτητο 
Οργανισμό Αξιολόγησης Οικονομικής Φερεγγυότητας 
Εταιριών, και στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ δεν δικαιού¬ 
ται να ζητήσει περαιτέρω εγγυήσεις. 

Στην περίπτωση Τ.Π. οι οποίοι είτε δεν μπορούν είτε 
δεν επιθυμούν να ενταχθούν σε κάποια από τις δύο 
ως άνω περιγραφείσες κατηγορίες, προβλέπεται το 
δικαίωμα του ΟΤΕ να ζητήσει εγγυήσεις υπό τη μορφή 
ανέκκλητης εγγυητικής επιστολής Τραπέζης η οποία 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος-μέ- 
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως αυτό βεβαιώνεται 
από την Τράπεζα της Ελλάδος) υπέρ του ΟΤΕ και είναι 
αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

42. Η πρώτη παράγραφος της ενότητας 4.5 γίνεται 
πρώτη παράγραφος της ενότητας 4.6.2 και τροποποι¬ 
είται ωε εξής: 

«Εφόσον ο ΟΤΕ έχει δικαίωμα εγγυήσεων, με βάση την 
παράγραφο 4.6.1 της παρούσας ζητά από το υπόχρεο 
μέρος, την προσκόμιση ανέκκλητης εγγυητικής επιστο- 
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λής τραπέζης, η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή 
σε άλλο Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως 
αυτό βεβαιώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος) υπέρ 
του ΟΤΕ και είναι αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα μέρη 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26). Είναι δυνατόν η ως άνω εγγυητική 
επιστολή τραπέζης να εκδοθεί μετά από αίτημα της 
(τυχόν) μητρικής Εταιρείας του Τ.Π. προς την τράπεζα 
για λογαριασμό της τελευταίας και υπέρ του ΟΤΕ, για 
την καλή εκτέλεση της σύμβασης.» 

Η αλλαγή είναι σκόπιμη προκειμένου να μην υπάρχει 
αντίφαση με την ενότητα 4.6.1, όπως αυτή τροποποιείται 
με την παρούσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω 
στην τροποποίηση υπ’αριθ. 41. 

43. Η παράγραφος 2 της ενότητας 4.5.2 (ήδη ενότητα 
4.6.2) αντικαθίσταται από το εξής: 

«Στην περίπτωση ενός νέου Τηλ. Παρόχου ο οποίος 
δεν λαμβάνει υπηρεσίες ΑΠΤΒ και ο οποίος σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.6.1 υποχρεούται σε 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής το ύψος της αρχικής 
εγγυητικής επιστολής ορίζεται στις δέκα χιλιάδες ευρώ 
(10.000€). Το ύψος της αρχικής Εγγυητικής Επιστολής θα 
αναπροσαρμοστεί μετά από έξι (6) μήνες και στην συνέ¬ 
χεια θα αναπροσαρμόζεται ετησίως ώστε να ανέρχεται 
στο διπλάσιο των σχετικών μηνιαίων περιοδικών τελών 
του τελευταίου μήνα του εξαμήνου ή του χρόνου αντί¬ 
στοιχα. Στην περίπτωση νέου Τ.Π., ο οποίος σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα υποχρεούται 
σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής, η υπογραφή της 
σύμβασης γίνεται με την προσκόμιση της εγγυητική 
επιστολής. 

Στην περίπτωση ενός Τηλ. Παρόχου ο οποίος ήδη 
λαμβάνει υπηρεσίες ΑΠΤΒ και ο οποίος σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα υποχρεούται σε 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής, το ύψος της εγγυη¬ 
τικής επιστολής ανέρχεται στο διπλάσιο των σχετι¬ 
κών μηνιαίων περιοδικών τελών του τελευταίου μήνα, 
εκτός εάν αυτά είναι μικρότερα των δέκα χιλιάδων ευρώ 
(10.000€), οπότε προσκομίζεται εγγυητική επιστολή δέκα 
χιλιάδων ευρώ (10.000€). Το ύψος της Εγγυητικής Επι¬ 
στολής θα αναπροσαρμοστεί μετά από έξι (6) μήνες και 
στην συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται ετησίως ώστε να 
ανέρχεται στο διπλάσιο των σχετικών μηνιαίων περιο¬ 
δικών τελών του τελευταίου μήνα του εξαμήνου ή του 
χρόνου αντίστοιχα. Στην περίπτωση Τ.Π. ο οποίος έχει 
ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση και ο οποίος σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα υποχρεούται 
σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής, δεν υλοποιούνται 
νέες αιτήσεις εφόσον δεν προσκομίσει τη σχετική εγ¬ 
γυητική επιστολή.» 

Σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω 
στην τροποποίηση υπ’αριθ. 41 και με βάση το εκεί 
αναφερόμενο σκεπτικό, προβλέπεται αναλυτική και 
ξεκάθαρη διαδικασία για την προσκόμιση των Εγ¬ 
γυητικών επιστολών, κριτήρια για τον καθορισμό 
του ύψους αυτών καθώς και την αναθεώρησή του 
με γνώμονα την εξασφάλιση αφενός ότι το ύψος 
του ποσού της εγγυητικής δεν μπορεί να συνιστά 
έμμεσο λόγο άρνησης παροχής ΑΠΤΒ / συνεγκα- 
τάστασης σε δικαιούχο οργανισμό ή οποιουδήποτε 
είδους περιορισμό του δικαιώματος του με βάση 
την κείμενη νομοθεσία, και αφετέρου ότι η απαίτη¬ 
ση και ο προσδιορισμός του ύψους της αιτηθείσας 
εγγυητικής συνάδει με την αρχή της αμεροληψίας 


/ μη διάκρισης την οποία ο οφείλει να τηρεί ο ΟΤΕ 
δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, ως Οργανισμός 
με ΣΙΑ στη σχετική αγορά. 

44. Η παράγραφος 3 της ενότητας 4.5.2 τροποποιείται 
ως εξής : 

«Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, αναφορικά με υπηρε¬ 
σίες συνεγκατάστασης που απαιτείται η διαμόρφωση 
χώρων, ζητείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 
από όλους ανεξαιρέτως του παρόχους που αιτούνται 
τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ενότητες 
3.3.3, 3.4.1. και 3.5.1. Η Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται 
μετά τη λήξη της εφόσον δεν υπάρχουν σχετικές με τη 
σύμβαση αυτή απαιτήσεις από τον ΟΤΕ. Οι περιπτώσεις 
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής αναφέρονται 
ρητά στην Σύμβαση.» 

Η αλλαγή κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να είναι 
σαφές ότι για την παροχή συνεγκατάστασης οι επι¬ 
σφάλειες του ΟΤΕ είναι πολύ μεγάλες δεδομένου ότι 
απαιτείται η διενέργεια δαπανηρών έργων για τη δια¬ 
μόρφωση ή την επέκταση χώρων κλπ και ως εκ τούτου 
οφείλουν όλοι οι πάροχοι να προσκομίσουν Εγγυητική 
Επιστολή. Εντούτοις, στα πλαίσια του σκεπτικού που 
αναλύθηκε στην τροποποίηση υπ’αριθ. 41, η διάρκεια 
της εγγυητικής επιστολής δεν κρίνεται εύλογο να είναι 
ένας χρόνος σε κάθε περίπτωση, αλλά θα πρέπει να 
ορίζεται ανά περίπτωση, ανάλογα με την προγραμμα¬ 
τισμένη παράδοση των χώρων σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης. Η προθεσμία δύο μηνών μετά την προ¬ 
γραμματισμένη παράδοση των χώρων θεωρείται εύλογη 
για την προστασία των έννομων συμφερόντων και των 
δύο πλευρών. 

45. Οι παράγραφοι 4 και 5 της ενότητας 4.5.2 διαγράφο¬ 
νται δεδομένου ότι δεν αιτιολογούνται αντικειμενικά και 
συνιστούν αδικαιολόγητα επαχθείς συμβατικούς όρους 
οι οποίοι απαγορεύονται δυνάμει των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση ϋ, 
παράγραφος 1, εδάφιο 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012.2006. 

Τροποποιήσεις Κεφαλαίου 5 

1. Η ενότητα 5.2 μεταφέρεται ως παράγραφος Β.2 
στην ενότητα 4.3.3 δεδομένου ότι δεν πρόκειται για 
μεταβατική διαδικασία. Περαιτέρω, η παράγραφος τρο¬ 
ποποιήθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 
32 των τροποποιήσεων του Κεφαλαίου 4 με το εκεί 
αναφερόμενο σκεπτικό. 

2. Οι προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις των παρα¬ 
γράφων 5.1 και 5.3 του ΟΤΕ διαγράφονται. 

Η θέσπιση, ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής 
και το περιεχόμενο τυχόν μεταβατικών διατάξεων 
δεν εμπίπτει στην εξουσία του ρυθμιζόμενου, αλλά 
αποτελεί αρμοδιότητα του ρυθμιστή και καθορίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
Ακολούθως, το ζήτημα των μεταβατικών διατάξεων 
ρυθμίζεται στο διατακτικό της παρούσας απόφασης 
από τα άρθρα 2 και 3. Κατά τον καθορισμό των με¬ 
ταβατικών διατάξεων ελήφθη μεταξύ άλλων υπόψη 
η διάταξη της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, Κεφάλαιο Α, 
Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (μι), παράγρα¬ 
φος (2), τελευταίο εδάφιο, σύμφωνα με την οποία: 
«Σε κάθε περίπτωση πριν την εφαρμογή της αναθε¬ 
ωρημένης προσφοράς Αναφοράς θα δίνεται εύλο¬ 
γο χρονικό διάστημα στους εμπλεκόμενους φορείς 
προκειμένου να προετοιμασθούν για τις επικείμενες 
αλλαγές.» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

1. Το Παράρτημα 1 με τίτλο «Σύμβαση Εμπιστευτικό¬ 
τητας» αναδιατυπώνεται και τροποποιείται ως εξής, σε 
συνέχεια των τροποποιήσεων που επιβάλλονται στο 
άρθρο 1.4 του Κεφαλαίου 1 της Προσφοράς, αναφορικά 
με την «Αρχή της Εμπιστευτικότητας - Συμφωνία»: 

1.1. Η παράγραφος 1 συμπληρώνεται ως εξής: 

«Στα πλαίσια παροχής κάθε είδους υπηρεσίας Αδε- 
σμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή Συνεγκα- 
τάστασης ή και λοιπών συναφών υπηρεσιών δυνάμει της 
εκάστοτε ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοί- 
ητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, ο ΟΤΕ καθώς και 
η εταιρεία σας προτίθενται να γνωστοποιήσουν η μία 
προς την άλλη ορισμένες εμπιστευτικές και απόρρητες 
πληροφορίες στοιχεία και δεδομένα, εφεξής καλούμενα 
χάριν συντομίας ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες», οι 
οποίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και σημαντικές σε 
σχέση με το αντικείμενο δραστηριότητας που σχετί¬ 
ζεται με την επικείμενη συνεργασία τους.» 

Βλ. οπ.π. τροποποίηση υπ’αριθ. 5, (ιδίως 5.5) ή 

Για λόγους νομικής πληρότητας και σαφήνειας των 
επιμέρους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και σύμφωνα 
με το Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτω¬ 
ση (ϋ), παράγραφος 1 της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006. 

1.2. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής: 

«Στα πλαίσια των ανωτέρω, δια του παρόντος ρητά συμ- 
φωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι απαγορεύεται 
η κοινοποίηση κάθε πληροφορίας η οποία φέρει εγγρά- 
φως τον χαρακτηρισμό «εμπιστευτική» ή «απόρρη¬ 
τη». Σε περίπτωση προφορικής κοινοποίησης πληρο¬ 
φοριών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, 
η εμπιστευτικότητα αυτών θα πρέπει να επιβεβαιωθεί 
και εγγράφως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την γνω¬ 
στοποίηση αυτών στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Ει¬ 
δικότερα, για όσο χρονικό διάστημα οι συγκεκριμένες 
πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές και απόρρητες 
και πάντως καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους 
απαγορεύεται σε κάθε μέρος να ανακοινώνει, αποκαλύ¬ 
πτει ή δημοσιοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε 
οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
και ρητή συγκατάθεση του άλλου μέρους. 

Η ως άνω απαγόρευση κοινοποίησης δεν ισχύει 
εάν (α) οι εν λόγω Εμπιστευτικές Πληροφορίες έχουν 
ήδη δημοσιοποιηθεί, χωρίς παραβίαση υποχρεώ- 
σεως εμπιστευτικότητας ή των όρων της παρούσης 
Συμβάσεως Εμπιστευτικότητας ιδίως επειδή είτε αυ¬ 
τές έχουν ήδη γίνει δημόσια γνωστές από το ίδιο το 
μέρος ή (β) η εν λόγω δημοσιοποίηση επιβάλλεται από 
την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία ή με πράξη αρμόδιας 
Διοικητικής Αρχής ή με σχετική απόφαση Δικαστικής ή 
Εισαγγελικής Αρχής.» 

1.3. Η παράγραφος 3 διαγράφεται δεδομένου ότι κα¬ 
λύπτεται κατά περιεχόμενο από την παράγραφο 7 (νυν 
παράγραφο 6) σύμφωνα με την οποία: 

«Σε περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη 
παραβιάσει την ως άνω συνομολογηθείσα υποχρέωση 
προστασίας της εμπιστευτικότητας, είτε από αμέλεια 
είτε από δόλο, θα ευθύνεται έναντι του αντισυμβαλλό¬ 
μενου για κάθε τυχόν ζημία που αυτός ήθελε υποστεί 
συνέπεια της ως άνω παραβίασης». 

1.4. Η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής: 


«Κάθε μέρος εγγυάται ότι, για όσο χρονικό διάστημα 
οι συγκεκριμένες πληροφορίες παραμένουν εμπιστευ- 
τικές και απόρρητες και πάντως καθ’ όλη τη διάρκεια 
της συνεργασίας του με το άλλο μέρος, θα χρησιμοποι¬ 
ούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποί¬ 
ους αρχικά διατέθηκαν ή/και για να επιτρέψουν στα 
Συμβαλλόμενα μέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
τους στο πλαίσιο της Προσφοράς ή/και της μεταξύ 
τους σύμβασης ή/και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά 
τους από τη σύμβαση. Κάθε μέρος εγγυάται ότι δεν θα 
κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα χρησι¬ 
μοποιήσει καθ’ οποιοδήποτε τρόπο προς όφελος του 
ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν της υλοποίησης 
της συμφωνίας Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 
Βρόχο, μυστικά ή πληροφορίες, στοιχεία και δεδομένα 
που αφορούν την οργάνωση, την λειτουργία, τις υπηρε¬ 
σίες, τα προϊόντα, τα πνευματικά ή οιασδήποτε άλλης 
φύσεως δικαιώματα και την πελατεία του. Ειδικά ο ΟΤΕ 
ρητά εγγυάται ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται 
από το χονδρικό του άκρο στα πλαίσια παροχής στον 
Τ.Π. υπηρεσιών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης / Συνεγκα- 
τάστασης και λοιπών συναφών υπηρεσιών δυνάμει της 
εν ισχύ Προσφοράς Αναφοράς δεν χρησιμοποιούνται (με 
οποιονδήποτε τρόπο) από το λιανικό άκρο του ΟΤΕ.» 

Στην περίπτωση των τροποποιήσεων υπ’αριθ. 1.2-1.4 
του παρόντος Παραρτήματος, πρόκειται κατ’ουσία για 
αναδιατύπωση και αποσαφήνιση των εκατέρωθεν νομι¬ 
κών υποχρεώσεων οι οποίες περιλαμβάνουν αφενός τη 
μη γνωστοποίηση των εμπιστευτικών πληροφορικών και 
αφετέρου τη χρήση αυτών για το συγκεκριμένο σκοπό 
για τον οποίο παρέχονται. Η προσθήκη του τελευταί¬ 
ου εδαφίου επιβάλλεται προς εφαρμογή των αναφε- 
ρόμενων στο Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, 
περίπτωση (ϋ), παράγραφος 1, εδάφιο 4, της ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/2006, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω 
στο Κεφάλαιο 1, τροποποίηση υπ’ αριθ. 5, (ιδίως 5.3). 

1.5. Η παράγραφος 5 καθώς και το τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 2 αναδιατυπώνονται και συμπληρώ¬ 
νονται ως εξής : 

«Οι ως άνω υποχρεώσεις καλύπτουν τα συμβαλλό¬ 
μενα μέρη, τους υπαλλήλους και το προσωπικό αυτών, 
καθώς και κάθε τυχόν κάθε τυχόν εξωτερικό συνεργά¬ 
τη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δρα για λογαριασμό 
τους προς το σκοπό ή επ’ευκαιρίας υλοποίησης της 
συμφωνίας ΑΠΤΒ / Συνεγκατάστασης ή και λοιπών συ¬ 
ναφών υπηρεσιών. Τα συμβαλλόμενα μέρη υπόσχονται 
και εγγυώνται ότι θα λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο 
προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της ως άνω 
δέσμευσης, από τα εν λόγω πρόσωπα. Κατά την τήρηση 
του απορρήτου των Εμπιστευτικών Πληροφοριών αμφο- 
τέρων των μερών, τα δεσμευόμενα πρόσωπα (σύμφωνα 
με το προηγούμενο εδάφιο), οφείλουν να καταβάλλουν 
τουλάχιστον την επιμέλεια που καταβάλλουν για τις 
Εμπιστευτικές Πληροφορίες του ιδίου μέρους και σε 
κάθε περίπτωση την επιμέλεια που επιβάλλεται από 
τις συναλλαγές.» 

Πρόκειται κατ’ουσία για αναδιατύπωση και αποσαφή¬ 
νιση των εκατέρωθεν νομικών υποχρεώσεων, με στόχο 
τη συνοχή του κειμένου και την αποφυγή επαναλήψεων 
ή αντιφάσεων. 

1.6. Η παράγραφος 6 διαγράφεται και συμπεριλαμβά- 
νεται στη νέα παράγραφο 2 για λόγους νοηματικής 
συνοχής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

1. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της Προσφοράς με τίτλο «Πίνακας 
Παρεχόμενων Πληροφοριών από τον ΟΤΕ» τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ 
ΤΟΥ ΟΤΕ 

1. Κατάλογος των Αστικών Κέντρων (Α.Κ.) ΟΤΕ. 

2. Ορια Α.Κ.: Γεωγραφικά όρια Αστικού Κέντρου (Α.Κ.) 
ή τα ελάχιστα ψηφία που, σύμφωνα με το ΕΣΑ, απαι¬ 
τούνται για τον καθορισμό του ΑΚ που ανήκει ο συν¬ 
δρομητής. 

3. Φυσική τοποθεσία Γ ενικού Κατανεμητή ΟΤΕ. 

4. Τυπικό μέσο/μέγιστο μήκος Τοπικού βρόχου. 

5. Τυπικές πληροφορίες για το τηλεπικοινωνιακό δί¬ 
κτυο (π.χ. ονομαστικές τιμές χαρακτηριστικών Τοπικού 
Βρόχου). 

6. Πληροφορίες αναφορικά με τα τυπικά χαρακτηρι¬ 
στικά των καλωδίων, συμπεριλαμβανομένου του τύπου 
και της ποιότητας αυτών. 

7. Πληροφορίες ΓΚΟ και Ενδιάμεσου Κατανεμητή ανά 
Αστικό Κέντρο (χωρητικότητα, ποσοστό που χρησιμο¬ 
ποιείται, κλπ.). 

8. Περιγραφή διαδικασιών παροχής Τοπικού Βρόχου 
& Συνεγκατάστασης. 

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥ¬ 
ΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΤΕ 

1. Πίνακας κέντρων Συνεγκατάστασης, ανά τύπο συ- 
νεγκατάστασης: Χαρακτηριστικά (κλιματισμός, παροχή 
εναλλασσόμενου ή και συνεχούς ρεύματος, κλπ), χωρη¬ 
τικότητα (εγκατεστημένη/κατειλημμένη/ελεύθερη) και 
αριθμός Παροχών ανά τύπο συνεγκατάστασης. 

2. Τυπική τεχνική περιγραφή των έργων που τυχόν 
απαιτούνται για τη διαμόρφωση υπηρεσιών συνεγκατά- 
στασης (χώρος φυσικής συνεγκατάστασης, ΦΥΠ). 

3. Ειδικές πληροφορίες ανά θέση φυσικής συνεγκα- 
τάστασης για το συγκεκριμένο κέντρο, ενδιαφέροντος 
του Τ.Π. (κατόψεις, σχέδια, κλπ). 

4. Τεχνικές προδιαγραφές συνεγκατάστασης. 

5. Συνολικό αριθμό Τοπικών Βρόχων Αστικού Κέντρου, 
αριθμός βρόχων που χρησιμοποιούνται, ποσοστό ελεύ¬ 
θερων βρόχων ΑΚ, Ενεργοί / Ανενεργοί βρόχοι ΑΚ. 

6. Τυχόν διαθέσιμα αποτελέσματα δοκιμών χΟδί. 

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Φυσική τοποθεσία (διεύθυνση) του Υπαίθριου Κα¬ 
τανεμητή ΟΤΕ ή και της ΟΝΙΙ και γεωγραφική κάλυψή 
τους. 

2. Μέσο/μέγιστο μήκος Τοπικού βρόχου ανά Αστικό 
Κέντρο. 

3. Πληροφορίες σχετικά με τις ΡΟΜ γραμμές ανά 
ΑΚ. 

Στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 388/012/31.05.06. Απόφασής 
της και ιδίως το σημείο (ιιι) αυτής της ενότητας με 
τίτλο Κανονιστικές Υποχρεώσεις’, η ΕΕΤΤ αποφάσισε 
την συνέχιση της επιβολής στον ΟΤΕ της Υποχρέωσης 
Διαφάνειας’ δια της μορφής της υποχρεωτικής δημοσί¬ 
ευσης σχετικής Προσφοράς Αναφοράς η οποία θα υπό- 
κειται στην έγκριση της ΕΕΤΤ και θα αποτελεί την βάση 
για την σύναψη συμφωνιών παροχής αδεσμοποίητης 
πρόσβασης στο τοπικό βρόχο. Δεδομένης της φύσης 
της αποτυχίας της συγκεκριμένης αγοράς, η ως άνω 


ρυθμιστική υποχρέωση κρίθηκε ως καθόλα εύλογη 
και αναλογική καθότι: (α) διασφαλίζει ότι οι Τ.Π.έχουν 
πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες και ξεκάθαρες 
διαδικασίες, στις οποίες δεν θα είχαν αλλιώς πρό¬ 
σβαση, γεγονός που με τη σειρά του διευκολύνει την 
είσοδό τους στην αγορά και ως εκ τούτου προωθεί τον 
ανταγωνισμό, και. (β) διασφαλίζει τη συμμόρφωση του 
υπόχρεου Οργανισμού με την υποχρέωση διακριτικής 
μεταχείρισης καθότι οι πληροφορίες που απαιτούνται 
προκειμένου να εκτιμηθεί εάν υφίσταται τέτοια συμ¬ 
μόρφωση δεν θα ήταν άλλως διαθέσιμες στην ΕΕΤΤ. 

Επί τη βάσει των ως άνω, συνεπώς, ο ΟΤΕ όφειλε όπως 
δημοσιεύσει Προσφορά Αναφοράς η οποία θα είναι 
επαρκώς αναλυτική, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
επιχειρήσεις δεν θα εξαναγκάζονται να πληρώνουν για 
ευκολίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για τις αιτού- 
μενες υπηρεσίες, η οποία όφειλε όπως συμπεριλαμβάνει 
μια περιγραφή των σχετικών προσφορών ανά στοιχείο 
σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, αναλυτική περιγρα¬ 
φή των σχετικών όρων και προϋποθέσεων της συμπερι¬ 
λαμβανομένων των τιμών, και εν γένει κάθε προβλεπόμε- 
νο στο ελάχιστο περιεχόμενο αυτής στοιχείο σύμφωνα 
μα το Παράρτημα υπ’ αριθμ. I της υπό άνω υπ’ αριθμ. 
388/012/31.05.06 ΑΠ ΕΕΤΤ. 

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της υποβληθείσας Προσφοράς με 
τίτλο «Πίνακας Παρεχόμενων Πληροφοριών από τον 
ΟΤΕ» δεν περιείχε αναλυτική αναφορά σε πληροφο¬ 
ρίες Γενικού Χαρακτήρα οι οποίες αποσκοπούν στην 
ενημέρωση των ΤΠ και άρα οφείλουν όπως είναι δημό¬ 
σια διαθέσιμες. Ως εκ τούτου κρίνεται ως αναγκαία, η 
προσθήκη στο αντίστοιχο μέρος αυτής επιπλέον κατη¬ 
γορίας πληροφοριών γενικού χαρακτήρα. 

Αντίστοιχα, η κατηγορία των ειδικών πληροφορι¬ 
ών της υποβληθείσας προσφοράς δεν θεωρείται ως 
επαρκώς αναλυτική και ως καλύπτουσα τις απαιτήσεις 
πληροφόρησης των ΤΠ στα πλαίσια των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, κρίνεται ως αναγκαία η προ¬ 
σθήκη δύο επιπλέον πληροφοριών σε αυτήν. 

Το σύνολο των τροποποιήσεων στο παρόν Παράρτημα 
κρίνεται ως αναγκαίο καθότι διασφαλίζει μια καλύτερη 
και πιο διαφανή λειτουργία της αγοράς μέσω της ορθο¬ 
λογικής διαβάθμισης του επιπέδου εμπιστευτικότητας 
για τα διάφορα είδη πληροφοριών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

Το Παράρτημα 8 της πρότασης του ΟΤΕ αντικαθίστα¬ 
ται από τα Παραρτήματα 8 και 13 που ακολουθούν: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΤοΒ 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ*:Επιλογή από λίστα Α/Κ όπου 
λειτουργεί. 

Συνεγκατάσταση του Τ.Π. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ *: Επιλογή από λίστα 
των συνεγκαταστάσεων του Τ.Π. στο συγκεκριμένο Α/Κ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΣΤΗΝ 
ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΚΚΟ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟ¬ 
ΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ: γγγγγχχχχχχχ 

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΡΟΧΟΥ: (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΛΕΦ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ : 
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ΟΝΟΜΑ: 

ΔΗΛΩΣΗ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΠΕΡΙΟΧΗ: 

ΠΟΛΗ: 

ΟΔΟΣ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 

Τ.Κ.: 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Ν/Ο) 

ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΕ¬ 
ΔΙΟ) 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Ν/Ο) 
ΠΑΡΟΧΟΣ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ) 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΕΠ (Ν/Ο) 

ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΕΠ: (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ) 
ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗ (Ν/Ο)» 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΤοΒ 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕΤΕπιλογή από λίστα Α/Κ όπου 
λειτουργεί Συνεγκατάσταση του Τ.Π. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ *: Επιλογή από λίστα 
των συνεγκαταστάσεων του Τ.Π. στο συγκεκριμένο Α/Κ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΣΤΗΝ 
ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΚΚΟ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟ¬ 
ΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ: γγγγγχχχχχχχ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΛΕΦ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΔΗΛΩΣΗ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΠΕΡΙΟΧΗ: 

ΠΟΛΗ: 

ΟΔΟΣ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 

Τ.Κ.: 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Ν/Ο) 

ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΕ¬ 
ΔΙΟ) 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Ν/Ο) 
ΠΑΡΟΧΟΣ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ) 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΕΠ (Ν/Ο) 

ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΕΠ: (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ) 
ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗ (Ν/Ο)» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους πληρότητας 
και προκειμένου η αίτηση να συνάδει με αυτά που προ- 
βλέπονται για τις διαδικασίες στο Παράρτημα 11, όπως 
αυτό τροποποιείται με την παρούσα. 

Κατόπιν της ως άνω τροποποίησης γίνεται αντίστοιχη 
αρίθμηση των επομένων Παραρτημάτων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 της Προσφοράς με τίτλο «Διαδικα¬ 
σία Παροχής ΤοΒ» τροποποιείται ως ακολούθως: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤοΒ 

Κατά τις διαδικασίες παροχής ΤοΒ ισχύουν γενικά 
τα ακόλουθα: 


• Οι αιτήσεις ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότη¬ 
τας, σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης τους 

• Είναι δυνατή και η μαζική εισαγωγή αιτήσεων στο 
Π.Σ. ΟΤΕ. 

• Σε όλες τις αιτήσεις, τα στοιχεία Τ.Π. θα συμπλη¬ 
ρώνονται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με το 
υδθΓπαπηθ που έχει χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση με 
το σύστημα. 

• Ο ΟΤΕ ελέγχει την επιλεξιμότητα του συγκεκρι¬ 
μένου βρόχου/βρόχων σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2.2.4. 

I. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και παροχής ΤοΒ 

Ο συνδρομητής καταθέτει σύμφωνα με την ενότητα 
ΣΤ του παρόντος Παραρτήματος στον Τ.Π. σχετική αί¬ 
τηση παροχής βρόχου, η οποία ακολουθεί το πρότυπο 
της Παραγράφου 12 του παρόντος. 

Στην περίπτωση της πλήρους αδεσμοποίητης πρό¬ 
σβασης, η εν λόγω αίτηση περιλαμβάνει: α) αίτηση κα¬ 
τάργησης των υπηρεσιών που του παρέχονται μέσω του 
τοπικού βρόχου β) αίτηση παροχής ΠτοΒ. Η εν λόγω 
αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των 
παρεχόμενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών (και ανά περί¬ 
πτωση από άλλους παρόχους) και συνιστά καταγγελία 
των σχετικών συμβάσεων τις οποίες ο συνδρομητής 
έχει συνάψει με τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση με άλ¬ 
λους παρόχους, των οποίων τα έννομα αποτελέσματα 
εκκινούν από την ημερομηνία παράδοσης του τοπικού 
βρόχου. 

Στην περίπτωση της Μεριζόμενης πρόσβασης, η εν 
λόγω αίτηση περιλαμβάνει αίτηση παροχής ΜΤοΒ. 

Ο ΤΠ προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την 
ορθότητα των στοιχείων της. 

Οι αιτήσεις παροχής τοπικών βρόχων & υπο-βρόχων 
θα υποβάλλονται από τους Τ.Π. στο Π.Σ. ΟΤΕ μέσω της 
ιστοσελίδας ΙτΙΙρΥ/νννννν.οΙθννίΊοΙθεαΙθ.ρΓ. 

1. Με την εισαγωγή της στο σύστημα, η αίτηση παίρνει 
αυτόματα μοναδικό αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου. 

2. Ως Ημερομηνία Κατάθεσης (ημερομηνία εισαγωγής 
της αίτησης στο σύστημα) θα λαμβάνεται η ημερομηνία 
του συστήματος. 

3. Με την καταχώρηση της η αίτηση θα ελέγχεται 
από το σύστημα, ως προς το επώνυμο ή επωνυμία, 
αριθμό και 

3.1. εάν τα παραπάνω στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή 
ή λάθος, τότε η αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται 
σχετικά ο Τ.Π.. 

3.2. εάν τα στοιχεία είναι ακριβή, τότε η αίτηση προ¬ 
ωθείται για υλοποίηση. 

3.3. Οι έλεγχοι της αίτησης γίνονται αυτόματα από 
τα συστήματα αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία 
του ΟΤΕ 

4. Η εκ νέου υποβολή της ίδιας αίτησης με τα ορθά 
στοιχεία, αποτελεί νέα αίτηση 

5. Ο Τ.Π. ενημερώνεται για την επιλεξιμότητα (σύμ¬ 
φωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.4.) ή τη 
μη επιλεξιμότητα καθώς επίσης και για την ημερομηνία 
υλοποίησης της σύνδεσης του ΤοΒ (στην περίπτωση 
που ο βρόχος είναι επιλέξιμος) του αιτούμενου τοπικού 
βρόχου μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 

5.1. Στη περίπτωση της μη επιλεξιμότητας, αναφέρεται 
μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ και ο λόγος μη επιλεξιμότητας, ενώ 
η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα. 
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5.2. Στη περίπτωση της επιλεξιμότητας, η αίτηση προ¬ 
ωθείται για υλοποίηση. 

5.3. Στις περιπτώσεις παροχής ΑΝΤοΒ ο Τ.Π. δύναται 
να παρευρίσκεται ο ίδιος ή εκπρόσωπός του, στη δ/νση 
που έχει ορίσει να τερματίσει ο Ανενεργός ΤοΒ. 

6. Αλλαγή ημερομηνίας υλοποίησης βρόχου: 

6.1. Εάν ο ΟΤΕ θελήσει να αλλάξει ημερομηνία κατα¬ 
σκευής του βρόχου τότε θα πρέπει να ενημερώσει τον 
Τ.Π μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την νέα ημερομηνία υλοποίη¬ 
σης του βρόχου τουλάχιστον 2 ΕΗ πριν από την αρχική 
ημερομηνία υλοποίησης του βρόχου. 

6.2. Εάν η αίτηση ΤοΒ ακυρωθεί από τον Τ.Π , τότε 
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3. 

7. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ημερομηνία που έχει γνωστο¬ 
ποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π. σύμφωνα με τους χρόνους που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14 (8Ι_Α) και παράλληλα 
την ίδια ημέρα ο ΟΤΕ, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, ενημερώνει 
τον Τ.Π για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του το¬ 
πικού βρόχου. 

8. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υλοποίησης της σύνδεσης του Τοπικού Βρόχου, 
ο Τ.Π. δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ βλάβη 
για τον βρόχο. 

8.1. Στην περίπτωση που ο Τ.Π. δεν δηλώσει βλάβη 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υλοποίησης, ο βρόχος θεωρείται ότι παραδόθηκε στον 
Τ.Π την ημερομηνία υλοποίησης (ημερομηνία παραλα¬ 
βής). Ο Τ.Π. υποχρεούται εντός τριών (3) εργασίμων ημε¬ 
ρών από την ημερομηνία παραλαβής όπως αποστείλει 
στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον 
εν λόγω τοπικό βρόχο. 

8.2. Στην περίπτωση όπου δηλωθεί από τον Τ.Π βλάβη 
στον τοπικό βρόχο τότε εκκινούν οι διαδικασίες επι¬ 
διόρθωσης βλάβης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
παράρτημα 14. 

8.2.1. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα Τ.Π. τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
υλοποίησης. Ο Τ.Π υποχρεούται εντός τριών (3) εργα¬ 
σίμων ημερών από την ημερομηνία εξακρίβωσης της 
βλάβης όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την 
σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

8.2.2. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
αποκατάστασης της βλάβης (ημερομηνία παραλαβής). 
Ο Τ.Π. υποχρεούται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία παραλαβής όπως αποστείλει στον 
ΟΤΕ υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν 
λόγω τοπικό βρόχο. 

Σε περίπτωση ΜΤοΒ, του οποίου καταργείται η ΤΣ, 
λόγω 

ί. μεταβίβασης ΤΣ 
ϋ. μεταφοράς ΤΣ στο ίδιο κέντρο 
μι. αλλαγής αριθμού ΤΣ με μεταφορά σε άλλο κέ¬ 
ντρο 

ιν. μετατροπής ΤΣ σε πιεη 

ν. κατάργησης ΤΣ (παραίτηση συνδρομητή) 

νί. κατάργησης ΤΣ (για οφειλή) 

νϋ. κατάργησης ΤΣ (για άλλο λόγο) 

νίϋ. φορητότητας ΤΣ 

το ηλεκτρονικό σύστημα θα στέλνει αιτήσεις «ενη¬ 
μέρωσης» στον Τ.Π ο οποίος παρέχει υπηρεσίες μέσω 


του συγκεκριμένου βρόχου. Στην συνέχεια το σύστημα 
θα εμφανίζει τον βρόχο ως «Ελλιπή» για 20 εργάσιμες 
ημέρες. Στην διάρκεια του 20ημέρου ο Τ.Π. πρέπει: 

• για τις περιπτώσεις ί ανωτέρω να αποδεχτεί την 
αλλαγή αφού πρώτα έχει εξασφαλίσει την σχετική αίτη- 
ση/εξουσιοδότηση του τελικού χρήστη στον οποίο έχει 
γίνει η μεταβίβαση της ΤΣ σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 2.2.2 

• για τις περιπτώσεις Ν και ϋί ανωτέρω να καταθέσει 
αίτηση κατάργησης του μεριζόμενου βρόχου και πα¬ 
ροχής νέου. 

• για τις περιπτώσεις ιν, ν, νί, νϋ και νίϋ (στην περί¬ 
πτωση όπου ο πάροχος δέκτης είναι και ο πάροχος 
ο οποίος παρέχει υπηρεσίες μέσω Μεριζόμενης Πρό¬ 
σβασης) ανωτέρω να καταθέσει αίτηση μετατροπής 
του σε πλήρη. 

Αν δεν κάνει τίποτε από τα ανωτέρω, τότε την 21η 
ημέρα θα καταχωρείται αίτηση κατάργησης του βρό¬ 
χου. 

Στην περίπτωση του ΑΝΤοΒ, εάν μία αίτηση νέας σύν¬ 
δεσης απορριφθεί για τους λόγους «Κλειστό» (περίπτω¬ 
ση «μη εξεύρεση εξουσιοδοτημένου ατόμου από τον 
αιτούντα τελικό χρήστη» της παραγράφου 2.2.4 )τότε 
η αίτηση δεν απορρίπτεται αλλά : 

ί. “παγώνεί στα ρΓονίείοηίπρ συστήματα ώστε να μην 
μετράει ο χρόνος και ακυρώνεται η εντολή κατασκευής 
και 

ϋ. επιστρέφεται στο Π.Σ. ΟΤΕ ο λόγος 'επιστροφής’ και 
η αίτηση αλλάζει κατάσταση σε «Επιστροφή Αίτησης 
Από τα Συνεργεία». 

Ο Τ.Π εντός 10 εργασίμων ημερών δύναται είτε να 
ακυρώσει την εν λόγω αίτηση είτε να ζητήσει εκ νέου 
την υλοποίησή της. Στην περίπτωση όπου ο Τ.Π εντός 
του εν λόγω 10 ημέρου δεν αιτηθεί ακύρωση ή εκ νέου 
υλοποίηση τότε το Π.Σ. ΟΤΕ δημιουργεί αυτόματα αί¬ 
τηση ακύρωσης. 

II. Διαδικασίες παροχής ΤοΒ με παράλληλη παροχή 
φορητότητας. 

Αίτηση παροχής ΕΝΤοΒ με παράλληλη Φορητότητα 
αριθμού. 

Ο συνδρομητής καταθέτει σύμφωνα με την ενότη¬ 
τα ΣΤ του παρόντος Παραρτήματος στον ΤΠ σχετική 
αίτηση παροχής βρόχου με παράλληλη φορητότητα 
αριθμού η οποία περιλαμβάνει: α) αίτηση κατάργησης 
των υπηρεσιών που του παρέχονται μέσω του τοπικού 
βρόχου β) αίτηση παροχής ΠτοΒ γ) αίτηση φορητότη¬ 
τας. Η εν λόγω αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση 
διακοπής των παρεχόμενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών 
(και ανά περίπτωση από άλλους παρόχους) και συνιστά 
καταγγελία των σχετικών συμβάσεων τις οποίες ο συν¬ 
δρομητής έχει συνάψει με τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση 
με άλλους παρόχους, των οποίων τα έννομα αποτελέ¬ 
σματα εκκινούν από την ημερομηνία παράδοσης του 
τοπικού βρόχου. 

Ο ΤΠ προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την 
ορθότητα των στοιχείων της. 

Οι αιτήσεις παροχής τοπικών βρόχων & υπο-βρόχων 
θα υποβάλλονται από τους Τ.Π. μέσω της ιστοσελίδας 
όίΐρ://νννννν.οΐθννίΊοΙθδειίΘ.ρΐ'· 

1. Ο Τ.Π. καταθέτει αίτημα παροχής ΕΝΤοΒ, στο Π.Σ. 
ΟΤΕ, με τη σήμανση ότι θα ακολουθήσει και αίτημα 
φορητότητας για την ίδια σύνδεση. Η διαδικασία που 
ακολουθείται περιγράφεται ανωτέρω υπό I 1 έως I 4. 
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2. Ο Τ.Π. ενημερώνεται για την επιλεξιμότητα(σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.4.) ή τη μη 
επιλεξιμότητα του αιτούμενου τοπικού βρόχου μέσω 
του Π.Σ. ΟΤΕ, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 
την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 

2.1. Στη περίπτωση της μη επιλεξιμότητας, αναφέρεται 
μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ και ο λόγος μη επιλεξιμότητας, ενώ 
η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα. 

2.2. Στη περίπτωση της επιλεξιμότητας, η αίτηση προ¬ 
ωθείται για υλοποίηση. Η ενημέρωση από τον ΟΤΕ για 
την ημερομηνία κατασκευής του βρόχου θα γίνει στο 
στάδιο 4.2. Παράλληλα: 

2.2.1. στο Π.Σ. ΟΤΕ αλλάζει η κατάσταση της αίτησης 
σε «σε αναμονή γιατί δεν έχει κατατεθεί αίτηση φο- 
ρητότητας». 

2.2.2. ξεκινάει στο Π.Σ. ΟΤΕ ένας ϊιιτιθι' (Τ8) οκτώ (8) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης 
για την επιλεξιμότητα μέσα στον οποίο ο πάροχος θα 
πρέπει να καταθέσει την αίτηση φορητότητας. 

3. Εάν ο Τ.Π. δεν καταθέσει αίτηση φορητότητας εντός 
των 8 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέ¬ 
ρωσης για την επιλεξιμότητα, η αίτηση ΤοΒ ακυρώνεται 
αυτόματα από το Π.Σ. ΟΤΕ και ταυτόχρονα ενημερώ¬ 
νεται ο Τ.Π. 

4. Εάν ο πάροχος καταθέσει αίτηση φορητότητας 
μέσω της ΕΒΔΑΦ, εντός των 8 εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία ενημέρωσης για την επιλεξιμότητα του 
ΤοΒ τότε: 

4.1. Εάν η αίτηση φορητότητας απορριφθεί σύμφωνα 
με τις εκάστοτε διαδικασίες φορητότητας τότε το Π.Σ. 
ΟΤΕ ενημερώνεται για την απόρριψη της και ελέγχει 
τον Τ8: 

4.1.1. εάν ο Τ8 έχει λήξει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ δημιουργεί- 
ται αυτόματα αίτηση ακύρωσης της αίτησης βρόχου. 

4.1.2. εάν ο Τ8 δεν έχει λήξει, ο πάροχος μπορεί να 
καταθέσει νέα αίτηση φορητότητας εντός των 8 ερ¬ 
γάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης για 
την επιλεξιμότητα. 

4.2. Εάν η αίτηση φορητότητας δύναται να υλοποιηθεί 
τότε ο Τ.Π ενημερώνεται μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την 
αποδοχή της φορητότητας και την ημερομηνία υλοποί¬ 
ησης του βρόχου η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία 
υλοποίησης της φορητότητας (ϋυβ όαίθ). 

5. Αλλαγή ημερομηνίας υλοποίησης φορητότητας: 

5.1. Εάν αλλάξει η ημερομηνία υλοποίησης της φορη¬ 
τότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικα¬ 
σίες φορητότητας, τότε αλλάζει η ημερομηνία υλοποί¬ 
ησης του βρόχου προκειμένου να ταυτίζεται με την νέα 
ημερομηνία υλοποίησης της φορητότητας ενώ ο Τ.Π. 
ενημερώνεται μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την αλλαγή της 
ημερομηνίας φορητότητας και για την νέα ημερομηνία 
υλοποίησης του βρόχου. Ειδικότερα: 

5.2. Εάν ο Τ.Π πραγματοποιήσει αλλαγή της ημερομη¬ 
νίας της φορητότητας δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία κατα¬ 
σκευής του ΤοΒ, τότε ο ΟΤΕ φροντίζει να υλοποιηθεί η 
κατασκευή του ΤοΒ στην νέα ημερομηνία (βήμα 5.1). Σε 
αντίθετη περίπτωση η υλοποίηση της φορητότητας και 
του βρόχου ενδέχεται να μην είναι συγχρονισμένες. 

6. Αλλαγή ημερομηνίας υλοποίησης βρόχου: 

6.1. Εάν ο ΟΤΕ θελήσει να αλλάξει ημερομηνία κα¬ 
τασκευής του βρόχου τότε θα πρέπει να ενημερώσει 
τον Τ.Π μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την νέα ημερομηνία 


υλοποίησης του βρόχου εντός εύλογου χρονικού δια¬ 
στήματος πριν από την αρχική ημερομηνία υλοποίησης 
του βρόχου προκειμένου ο Τ.Π να έχει τη δυνατότητα 
να αλλάξει την ημερομηνία υλοποίησης της φορητότη¬ 
τας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες 
φορητότητας. 

6.2. Εάν ο Τ.Π. θελήσει να αλλάξει ημερομηνία κατα¬ 
σκευής του βρόχου τότε θα πρέπει μέσω των εκάστοτε 
ισχυουσών διαδικασιών φορητότητας να αλλάξει την 
ημερομηνία υλοποίησης φορητότητας. Σε αυτή την πε¬ 
ρίπτωση ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 
5.2 ανωτέρω. 

7. Ακύρωση αιτήσεων φορητότητας ή παροχής βρό¬ 
χου: 

7.1. Εάν ο Τ.Π. πραγματοποιήσει ακύρωση της αίτησης 
φορητότητας δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία κατασκευής 
του ΤοΒ, τότε ο ΟΤΕ θα φροντίζει να μην υλοποιηθεί και 
η κατασκευή του ΤοΒ. Στην περίπτωση όπου η ακύρωση 
της φορητότητας δεν κατατεθεί δύο (2) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερο¬ 
μηνία κατασκευής του ΤοΒ, και ο ΟΤΕ δεν δύναται να 
αποτρέψει την υλοποίηση του βρόχου, τότε ο βρόχος 
θα επιστρέφει στον ΟΤΕ σύμφωνα με τις διαδικασίες 
ενεργοποίησης και κατάργησης του βρόχου. Στην πε¬ 
ρίπτωση όπου η ακύρωση της φορητότητας δεν κατα¬ 
τεθεί δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την 
προγραμματισμένη ημερομηνία κατασκευής του ΤοΒ, 
και ο ΟΤΕ δύναται να αποτρέψει την υλοποίηση του 
βρόχου, τότε ο ΟΤΕ θα ακυρώνει την υλοποίηση του 
βρόχου. Σε κάθε περίπτωση ο ΤΠ ενημερώνεται άμεσα 
μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την υλοποίηση ή την ακύρωση 
της υλοποίησης του βρόχου. 

7.2. Εάν η αίτηση ΤοΒ ακυρωθεί από τον Τ.Π , τότε ο 
Τ.Π. θα πρέπει να ακυρώσει και την αίτηση φορητότη¬ 
τας, διαφορετικά θα γίνει υλοποίηση της φορητότητας 
κανονικά χωρίς την ύπαρξη βρόχου. 

8. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ημερομηνία που έχει γνωστο¬ 
ποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π. σύμφωνα με τους χρόνους που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14 (δΙΑ) ή την ημερομηνία 
που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω βήματα υπό 5 ή 
/ και 6 και παράλληλα την ίδια ημέρα ο ΟΤΕ, μέσω του 
Π.Σ. ΟΤΕ, ενημερώνει τον Τ.Π για την ολοκλήρωση της 
υλοποίησης του τοπικού βρόχου. Σε κάθε περίπτωση 
ο ΟΤΕ και ο Τ.Π. υποχρεούνται να ενεργήσουν έτσι 
ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να λάβουν χώρα την ίδια 
εργάσιμη ημέρα: 

8.1. της διακοπής των υπηρεσιών που παρέχονται στον 
τελικό χρήστη μέσω του τοπικού βρόχου. 

8.2. της υλοποίησης του βρόχου. 

8.3. της υλοποίησης της φορητότητας. 

Ο Τ.Π. φέρει το κόστος για τις απαιτούμενες εργα- 
σίες/διαδικασίες. 

9. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υλοποίησης της σύνδεσης του Τοπικού Βρόχου, 
ο Τ.Π. δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ βλάβη 
για τον βρόχο. 

9.1. Στην περίπτωση που ο Τ.Π. δε δηλώσει βλάβη εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υλο¬ 
ποίησης, ο βρόχος θεωρείται ότι παραδόθηκε στον Τ.Π 
την ημερομηνία υλοποίησης (ημερομηνία παραλαβής). 
Ο Τ.Π. υποχρεούται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία παραλαβής όπως αποστείλει στον 
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ΟΤΕ υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν 
λόγω τοπικό βρόχο. 

9.2. Στην περίπτωση όπου δηλωθεί από τον Τ.Π βλάβη 
στον τοπικό βρόχο τότε εκκινούν οι διαδικασίες επι¬ 
διόρθωσης βλάβης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα 14. 

9.2.1. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα Τ.Π. τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
υλοποίησης ενώ παράλληλα ισχύουν οι χρεώσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14. Ο Τ.Π υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
εξακρίβωσης της βλάβης όπως αποστείλει στον ΟΤΕ 
υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω 
τοπικό βρόχο. 

9.2.2. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
αποκατάστασης της βλάβης. Ο Τ.Π. υποχρεούται εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παρα¬ 
λαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την 
σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

Α1. Διαδικασία Μετάβασης υπηρεσιών από Χονδρική 
Ευρυζωνική Πρόσβαση (ΧΕΠ) που παρέχεται από τον 
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (εφεξής ΤΠ1) στην Πλήρη 
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο που πα¬ 
ρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (εφεξής 
ΤΠ2). 

1. Ο συνδρομητής καταθέτει σύμφωνα με την ενότητα 
ΣΤ του παρόντος Παραρτήματος στον ΤΠ2 σχετική αί¬ 
τηση μετατροπής («αίτηση μετατροπής ΧΕΠ σε ΠΤοΒ»), 
που περιλαμβάνει: α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών 
ΑϋδΙ_ / καταγγελίας της σχετικής σύμβασης με ΤΠ1 ή 
ΟΤΕ κατά περίπτωση, β) αίτηση κατάργησης παροχής 
υπηρεσιών ΡδΤΝ / ΙδϋΝ από τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση 
επιλογής/προεπιλογής από τον ΤΠ2 ή/και προεπιλογής 
άλλου/άλλων παρόχου/παρόχων και καταγγελίας των 
σχετικών συμβάσεων και γ) αίτηση παροχής ΠτοΒ. Η 
«αίτηση μετατροπής ΧΕΠ σε ΠΤοΒ» αποτελεί ταυτόχρο¬ 
να και αίτηση διακοπής των παρεχόμενων από τον ΟΤΕ 
υπηρεσιών ΡδΤΝ/ΙδϋΝ, και ανά περίπτωση των υπηρεσι¬ 
ών επιλογής/προεπιλογής από τον ΤΠ2 ή /και υπηρεσιών 
προεπιλογής άλλου/άλλων παρόχου/παρόχων καθώς και 
των υπηρεσιών λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης του 
ΟΤΕ ή του ΤΠ1 (μέσω ΧΕΠ) και συνιστά καταγγελία των 
σχετικών συμβάσεων τις οποίες ο συνδρομητής έχει 
συνάψει με τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση με τον ΤΠ1 ή 
/και τον πάροχο / παρόχους προεπιλογής, των οποίων 
τα έννομα αποτελέσματα εκκινούν από την ημερομηνία 
παράδοσης του τοπικού βρόχου. 

2. Ο ΤΠ2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς 
την ορθότητα των στοιχείων της. 

3. Ο ΤΠ2 μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει αίτηση Πα¬ 
ροχής ΕΝΤοΒ με τις εξής σημάνσεις: 

3.1. μετατροπή σύνδεσης ΧΕΠ. 

3.2. δήλωση διακοπής υπηρεσιών ΑΟδΙ_ πρόσβασης 
/ καταγγελία σχετικής σύμβασης. Η δήλωση / καταγ¬ 
γελία αφορά κατά περίπτωση τον πάροχο ΤΠ1 στην 
περίπτωση όπου ο συνδρομητής λαμβάνει από τον ΤΠ1 
υπηρεσίες πρόσβασης Αϋ31 (στην περίπτωση όπου ο 
ΤΠ1 είναι διαφορετικός από τον ΤΠ2) ή τον ΟΤΕ για την 
διακοπή παροχή υπηρεσιών πρόσβασης ΑϋδΙ- 


3.3. δήλωση διακοπής υπηρεσιών προεπιλογής φορέα 
/ καταγγελία. Η δήλωση / καταγγελία αφορά τον πά¬ 
ροχο / τους παρόχους από τον οποίο /τους οποίους ο 
συνδρομητής λαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ταυτοποίηση των πα¬ 
ροχών γίνεται από τα πληροφοριακά συστήματα του 
ΟΤΕ χωρίς απαραίτητα ο ΤΠ2 να γνωρίζει την ταυτό¬ 
τητά τους. 

4. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό II έως 15 ανωτέρω 
(ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2). 

5. Στην περίπτωση όπου κατά το βήμα 15 ο βρόχος 
είναι επιλέξιμος ο ΟΤΕ ενημερώνει κατά περίπτωση τον 
Τ.Π1 (στην περίπτωση όπου ο Τ.Π1 είναι διαφορετικός 
από τον Τ.Π2) ή /και τον πάροχο / παρόχους υπηρεσιών 
προεπιλογής. 

6. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ημερομηνία που έχει γνωστο¬ 
ποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π2 σύμφωνα με τους χρόνους που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14 (δΙΑ) και παράλληλα 
την ίδια ημέρα ο ΟΤΕ, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, ενημερώνει 
τον Τ.Π2 για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του το¬ 
πικού βρόχου. 

7. Ο ΟΤΕ υλοποιεί την διακοπή: 

7.1. των τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχει στον 
τελικό χρήστη. 

7.2. της ΧΕΠ και ενημέρωση του ΤΠ1, από τον ΟΤΕ 
μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ στην περίπτωση όπου ο ΤΠ1 πα¬ 
ρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό 
χρήστη. 

7.3. την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό 
χρήστη στην περίπτωση όπου ο ΟΤΕ παρέχει υπηρε¬ 
σίες ευρυζωνικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό 
χρήστη. 

7.4. προεπιλογής φορέα και ενημέρωση του /των πα- 
ρόχου / παροχών στην περίπτωση όπου παρέχονται 
υπηρεσίες προεπιλογής φορέα στο τελικό χρήστη. 

8. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υλοποίησης της σύνδεσης του Τοπικού Βρόχου, 
ο Τ.Π2 δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ βλάβη 
για τον βρόχο. 

8.1. Στην περίπτωση που ο Τ.Π2 δε δηλώσει βλάβη 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υλοποίησης, ο βρόχος θεωρείται ότι παραδόθηκε στον 
Τ.Π2 την ημερομηνία υλοποίησης (ημερομηνία παρα¬ 
λαβής). Ο Τ.Π2 υποχρεούται εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής όπως αποστεί- 
λει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για 
τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

8.2. Στην περίπτωση όπου δηλωθεί από τον Τ.Π2 βλάβη 
στον τοπικό βρόχο τότε εκκινούν οι διαδικασίες επι¬ 
διόρθωσης βλάβης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα 14. 

8.2.1. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα Τ.Π2 τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
υλοποίησης ενώ παράλληλα ισχύουν οι χρεώσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
εξακρίβωσης της βλάβης όπως αποστείλει στον ΟΤΕ 
υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω 
τοπικό βρόχο. 

8.2.2. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
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αποκατάστασης της βλάβης. Ο Τ.Π2. υποχρεούται εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παρα¬ 
λαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την 
σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

9. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο ΤΠ2 υποχρεούνται 
να ενεργήσουν έτσι ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να 
λάβουν χώρα την ίδια εργάσιμη ημέρα: 

9.1. της διακοπής των τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
προσφέρει ο ΟΤΕ. 

9.2. της διακοπής των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρό¬ 
σβασης μέσω του 031 δικτύου του ΟΤΕ. 

9.3. Της διακοπής των υπηρεσιών προεπιλογής φορέα ( 
στην περίπτωση όπου παρέχονται στο τελικό χρήστη) 

9.4. της υλοποίησης του τοπικού βρόχου. 

Ο ΤΠ2 φέρει το κόστος για τις απαιτούμενες εργασίες 
/ διαδικασίες. 

10. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π2 καταθέσει αίτηση ακύ¬ 
ρωσης της μετατροπής, ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσης. 

Α2. Διαδικασία Μετάβασης υπηρεσιών από Χονδρική 
Ευρυζωνική Πρόσβαση (ΧΕΠ) που παρέχεται από τον 
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (εφεξής ΤΠ1) στην Πλήρη 
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο που πα¬ 
ρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (εφεξής 
ΤΠ2) με παράλληλη αίτηση φορητότητας. 

1. Ο συνδρομητής καταθέτει σύμφωνα με την ενότητα 
ΣΤ του παρόντος Παραρτήματος στον ΤΠ2 σχετική αί¬ 
τηση μετατροπής («αίτηση μετατροπής ΧΕΠ σε ΠΤοΒ»), 
που περιλαμβάνει: α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών 
Α03Ε / καταγγελίας της σχετικής σύμβασης με ΤΠ1 ή 
ΟΤΕ κατά περίπτωση, β) αίτηση κατάργησης παροχής 
υπηρεσιών Ρ3ΤΝ / Ι5ϋΝ από τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση 
επιλογής/προεπιλογής από τον ΤΠ2 ή/και προεπιλογής 
άλλου/άλλων παρόχου/παρόχων και καταγγελίας των 
σχετικών συμβάσεων γ) αίτηση παροχής ΠτοΒ και δ) 
αίτηση φορητότητας. Η «αίτηση μετατροπής ΧΕΠ σε 
ΠΤοΒ» αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των 
παρεχόμενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών Ρ3ΤΝ/Ι30Ν, και 
ανά περίπτωση των υπηρεσιών επιλογής/προεπιλογής 
από τον ΤΠ2 ή /και υπηρεσιών προεπιλογής άλλου/άλ¬ 
λων παρόχου/παρόχων καθώς και των υπηρεσιών λιανι¬ 
κής ευρυζωνικής πρόσβασης του ΟΤΕ ή του ΤΠ1 (μέσω 
ΧΕΠ) και συνιστά καταγγελία των σχετικών συμβάσεων 
τις οποίες ο συνδρομητής έχει συνάψει με τον ΟΤΕ και 
ανά περίπτωση με τον ΤΠ1 ή /και τον πάροχο / παρόχους 
προεπιλογής, των οποίων τα έννομα αποτελέσματα 
εκκινούν από την ημερομηνία παράδοσης του τοπικού 
βρόχου. 

2. Ο ΤΠ2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς 
την ορθότητα των στοιχείων της. 

3. Ο ΤΠ2 μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει αίτηση Πα¬ 
ροχής ΕΝΤοΒ με τις εξής σημάνσεις: 

3.1. μετατροπή σύνδεσης ΧΕΠ. 

3.2. δήλωση διακοπής τηλεφωνικών υπηρεσιών από 
τον ΟΤΕ. 

3.3. δήλωση διακοπής υπηρεσιών Αϋ3ί πρόσβασης 
/ καταγγελία σχετικής σύμβασης. Η δήλωση / καταγ¬ 
γελία αφορά κατά περίπτωση τον πάροχο ΤΠ1 στην 
περίπτωση όπου ο συνδρομητής λαμβάνει από τον ΤΠ1 
υπηρεσίες πρόσβασης ΑϋδΙ. (στην περίπτωση όπου ο 
ΤΠ1 είναι διαφορετικός από τον ΤΠ2) ή τον ΟΤΕ για την 
διακοπή παροχή υπηρεσιών πρόσβασης Αϋ3ί. 


3.4. δήλωση διακοπής υπηρεσιών προεπιλογής φορέα 
/ καταγγελία. Η δήλωση / καταγγελία αφορά τον πά¬ 
ροχο / τους παρόχους από τον οποίο /τους οποίους ο 
συνδρομητής λαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες. 

3.5. παράλληλης αίτησης φορητότητας. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ταυτοποίηση των πα¬ 
ροχών γίνεται από τα πληροφοριακά συστήματα του 
ΟΤΕ χωρίς απαραίτητα ο ΤΠ2 να γνωρίζει την ταυτό¬ 
τητά τους. 

4. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό II έως 14 ανωτέρω 
(ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2). 

5. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό 112 ανωτέρω (στο 
βήμα 112 ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2). 

6. Στην περίπτωση όπου κατά το βήμα 112 ο βρόχος 
είναι επιλέξιμος ο ΟΤΕ ενημερώνει κατά περίπτωση τον 
Τ.Π1 ( στην περίπτωση όπου ο Τ.Π1 είναι διαφορετικός 
από τον Τ.Π2) ή /και τον πάροχο / παρόχους υπηρεσιών 
προεπιλογής. 

7. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό 113 έως 117 ανωτέρω 
(στα βήματα 113 έως 117 ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2). 

8. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ημερομηνία που έχει γνω¬ 
στοποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π2 σύμφωνα με τους χρόνους 
που αναφέρονται στο Παράρτημα 14 (3Ι_Α) ή την ημερο¬ 
μηνία που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω βήματα 
υπό 7 και παράλληλα την ίδια ημέρα ο ΟΤΕ, μέσω του 
Π.Σ. ΟΤΕ, ενημερώνει τον Τ.Π2 για την ολοκλήρωση της 
υλοποίησης του τοπικού βρόχου. 

9. Ο ΟΤΕ υλοποιεί την διακοπή: 

9.1. των τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχει στον 
τελικό χρήστη. 

9.2. της ΧΕΠ και ενημέρωση του ΤΠ1, από τον ΟΤΕ 
μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ στην περίπτωση όπου ο ΤΠ1 πα¬ 
ρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό 
χρήστη. 

9.3. την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό 
χρήστη στην περίπτωση όπου ο ΟΤΕ παρέχει υπηρε¬ 
σίες ευρυζωνικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό 
χρήστη. 

9.4. προεπιλογής φορέα και ενημέρωση του /των πα- 
ρόχου / παροχών στην περίπτωση όπου παρέχονται 
υπηρεσίες προεπιλογής φορέα στο τελικό χρήστη. 

10. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υλοποίησης της σύνδεσης του Τοπικού Βρόχου, 
ο Τ.Π2 δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ βλάβη 
για τον βρόχο. 

10.1. Στην περίπτωση που ο Τ.Π2 δε δηλώσει βλάβη 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υλοποίησης, ο βρόχος θεωρείται ότι παραδόθηκε στον 
Τ.Π2 την ημερομηνία υλοποίησης. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη 
την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

10.2. Στην περίπτωση όπου δηλωθεί από τον Τ.Π2 
βλάβη στον τοπικό βρόχο τότε εκκινούν οι διαδικασίες 
επιδιόρθωσης βλάβης σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Παράρτημα 14. 

10.2.1. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα Τ.Π2 τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
υλοποίησης ενώ παράλληλα ισχύουν οι χρεώσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
εξακρίβωσης της βλάβης όπως αποστείλει στον ΟΤΕ 
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υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω 
τοπικό βρόχο. 

10.2.2. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
αποκατάστασης της βλάβης. Ο Τ.Π2. υποχρεούται εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παρα¬ 
λαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την 
σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

11. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο ΤΠ2 υποχρεούνται 
να ενεργήσουν έτσι ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να 
λάβουν χώρα την ίδια εργάσιμη ημέρα: 

11.1. της διακοπής των τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
προσφέρει ο ΟΤΕ. 

11.2. της διακοπής των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρό¬ 
σβασης μέσω του ϋδΐ δικτύου του ΟΤΕ. 

11.3. Της διακοπής των υπηρεσιών προεπιλογής φο¬ 
ρές (στην περίπτωση όπου παρέχονται στο τελικό χρή¬ 
στη). 

11.4. της υλοποίησης του τοπικού βρόχου. 

11.5. της υλοποίησης της φορητότητας . 

Ο ΤΠ2 φέρει το κόστος για τις απαιτούμενες εργασίες 
/ διαδικασίες. 

Β1. Διαδικασία Μετάβασης υπηρεσιών από Χονδρική 
Ευρυζωνική Πρόσβαση (ΧΕΠ) που παρέχεται από τον Τη¬ 
λεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (εφεξής ΤΠ1) στην Μεριζόμενη 
Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο που παρέχεται από τον 
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (εφεξής ΤΠ2). 

1. Ο συνδρομητής καταθέτει σύμφωνα με την ενότητα 
ΣΤ του παρόντος Παραρτήματος στον ΤΠ2 σχετική αί¬ 
τηση μετατροπής («αίτηση μετατροπής ΧΕΠ σε ΜΤοΒ»), 
που περιλαμβάνει: α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών 
Αϋ3Ε / καταγγελίας της σχετικής σύμβασης με ΤΠ1 
ή ΟΤΕ κατά περίπτωση, β) αίτηση παροχής ΜΤοΒ. Η 
«αίτηση μετατροπής ΧΕΠ σε ΜΤοΒ» αποτελεί ταυτό¬ 
χρονα και αίτηση διακοπής των υπηρεσιών λιανικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης του ΟΤΕ ή του ΤΠ1 (μέσω ΧΕΠ) 
και συνιστά καταγγελία της σχετικής σύμβασης την 
οποία ο συνδρομητής έχει συνάψει με τον ΟΤΕ και ανά 
περίπτωση με τον ΤΠ1 της οποίας τα έννομα αποτελέ¬ 
σματα εκκινούν από την ημερομηνία παράδοσης του 
τοπικού βρόχου. 

2. Ο ΤΠ2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς 
την ορθότητα των στοιχείων της. 

3. Ο ΤΠ2 μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει αίτηση Πα¬ 
ροχής ΜΤοΒ με τις εξής σημάνσεις: 

3.1. μετατροπή σύνδεσης ΧΕΠ. 

3.2. δήλωση διακοπής υπηρεσιών Α03Ε πρόσβασης 
/ καταγγελία σχετικής σύμβασης. Η δήλωση / καταγ¬ 
γελία αφορά κατά περίπτωση τον πάροχο ΤΠ1 στην 
περίπτωση όπου ο συνδρομητής λαμβάνει από τον ΤΠ1 
υπηρεσίες πρόσβασης ΑϋδΕ (στην περίπτωση όπου ο 
ΤΠ1 είναι διαφορετικός από τον ΤΠ2) ή τον ΟΤΕ για την 
διακοπή παροχή υπηρεσιών πρόσβασης ΑϋδΕ. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ταυτοποίηση του παρόχου 
γίνεται από τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΤΕ χωρίς 
απαραίτητα ο ΤΠ2 να γνωρίζει την ταυτότητά του. 

4. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό II έως 15 ανωτέρω 
(ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2,). 

5. Στην περίπτωση όπου κατά το βήμα 15 ο βρόχος 
είναι επιλέξιμος ο ΟΤΕ ενημερώνει κατά περίπτωση τον 
Τ.Π1 ( στην περίπτωση όπου ο Τ.Π1 είναι διαφορετικός 
από τον Τ.Π2). 


6. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ημερομηνία που έχει γνωστο¬ 
ποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π2 σύμφωνα με τους χρόνους που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14 (δΕΑ) και παράλληλα 
την ίδια ημέρα ο ΟΤΕ, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, ενημερώνει 
τον Τ.Π2 για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του το¬ 
πικού βρόχου. 

7. Ο ΟΤΕ υλοποιεί την διακοπή: 

7.1. της ΧΕΠ και ενημέρωση του ΤΠ1, από τον ΟΤΕ 
μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ στην περίπτωση όπου ο ΤΠ1 πα¬ 
ρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό 
χρήστη. 

7.2. την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό 
χρήστη στην περίπτωση όπου ο ΟΤΕ παρέχει υπηρε¬ 
σίες ευρυζωνικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό 
χρήστη. 

8. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υλοποίησης της σύνδεσης του Τοπικού Βρόχου, 
ο Τ.Π2 δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ βλάβη 
για τον βρόχο. 

8.1. Στην περίπτωση που ο Τ.Π2 δε δηλώσει βλάβη 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υλοποίησης, ο βρόχος θεωρείται ότι παραδόθηκε στον 
Τ.Π2 την ημερομηνία υλοποίησης. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη 
την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

8.2. Στην περίπτωση όπου δηλωθεί από τον Τ.Π2 βλάβη 
στον τοπικό βρόχο τότε εκκινούν οι διαδικασίες επι¬ 
διόρθωσης βλάβης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα 14. 

8.2.1. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Τ.Π2 τότε ως ημερομηνία 
παραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
υλοποίησης ενώ παράλληλα ισχύουν οι χρεώσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
διαπίστωσης της βλάβης όπως αποστείλει στον ΟΤΕ 
υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω 
τοπικό βρόχο. 

8.2.2. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
αποκατάστασης της βλάβης. Ο Τ.Π2. υποχρεούται εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παρα¬ 
λαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την 
σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

9. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο ΤΠ2 υποχρεούνται 
να ενεργήσουν έτσι ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να 
λάβουν χώρα την ίδια εργάσιμη ημέρα: 

9.1. της διακοπής των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρό¬ 
σβασης μέσω του ϋ8ί δικτύου του ΟΤΕ. 

9.2. της υλοποίησης του τοπικού βρόχου 

Ο ΤΠ2 φέρει το κόστος για τις απαιτούμενες εργασίες 
/ διαδικασίες. 

10. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π2 καταθέσει αίτηση ακύ¬ 
ρωσης της μετατροπής, ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσης. 

Γ1. Διαδικασία Μετάβασης υπηρεσιών από Μεριζόμενη 
Πρόσβαση που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό 
Πάροχο 1 (εφεξής ΤΠ1) σε Πλήρη Αδεσμοποίητη Πρόσβα¬ 
ση που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 
2 (εφεξής ΤΠ2). 
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1. Ο συνδρομητής καταθέτει σύμφωνα με την ενότητα 
ΣΤ του παρόντος Παραρτήματος στον ΤΠ2 σχετική αί¬ 
τηση μετατροπής («αίτηση μετατροπής ΜΤοΒ σε ΠΤοΒ»), 
που περιλαμβάνει: α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών 
μέσω Μεριζόμενης Πρόσβασης / καταγγελίας της σχε¬ 
τικής σύμβασης με ΤΠ1, β) αίτηση κατάργησης παροχής 
υπηρεσιών Ρ3ΤΝ / ΙδϋΝ από τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση 
επιλογής/προεπιλογής από τον ΤΠ2 ή/και προεπιλογής 
άλλου/άλλων παρόχου/παρόχων και καταγγελίας των 
σχετικών συμβάσεων και γ) αίτηση παροχής ΠΤοΒ. Η «αί¬ 
τηση μετατροπής ΜΤοΒ σε ΠΤοΒ» αποτελεί ταυτόχρονα 
και αίτηση διακοπής των παρεχόμενων από τον ΟΤΕ 
υπηρεσιών ΡδΤΝ/ΙδϋΝ, των παρεχόμενων υπηρεσιών 
μέσω Μεριζόμενης Πρόσβασης και ανά περίπτωση των 
υπηρεσιών επιλογής/προεπιλογής από τον ΤΠ2 ή /και 
υπηρεσιών προεπιλογής άλλου/άλλων παρόχου/παρό¬ 
χων και συνιστά καταγγελία των σχετικών συμβάσεων 
τις οποίες ο συνδρομητής έχει συνάψει με τον ΟΤΕ και 
με τον ΤΠ1 ή /και τον πάροχο / παρόχους προεπιλογής, 
των οποίων τα έννομα αποτελέσματα εκκινούν από την 
ημερομηνία παράδοσης του τοπικού βρόχου. 

2. Ο ΤΠ2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς 
την ορθότητα των στοιχείων της. 

3. Ο ΤΠ2 μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει αίτηση Πα¬ 
ροχής ΕΝΤοΒ με τις εξής σημάνσεις: 

3.1. μετατροπή σύνδεσης ΜΤοΒ. 

3.2. δήλωση διακοπής τηλεφωνικών υπηρεσιών από 
τον ΟΤΕ. 

3.3. δήλωση διακοπής υπηρεσιών Μεριζόμενης Πρό¬ 
σβασης / καταγγελία σχετικής σύμβασης. Η δήλωση / 
καταγγελία αφορά τον πάροχο ΤΠ1 (στην περίπτωση 
όπου ο ΤΠ1 είναι διαφορετικός από τον ΤΠ2). 

3.4. δήλωση διακοπής υπηρεσιών προεπιλογής φορέα 
/ καταγγελία. Η δήλωση / καταγγελία αφορά τον πά¬ 
ροχο / τους παρόχους από τον οποίο /τους οποίους ο 
συνδρομητής λαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ταυτοποίηση των παροχών 
γίνεται από τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΤΕ χωρίς 
απαραίτητα ο ΤΠ2 να γνωρίζει την ταυτότητά τους. 

4. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό II έως 15 ανωτέρω 
(ο Τ.Π. ταυτίζεται με τον Τ.Π2). 

5. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ημερομηνία που έχει γνωστο¬ 
ποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π2 σύμφωνα με τους χρόνους που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14 (3ΕΑ) και παράλληλα 
την ίδια ημέρα ο ΟΤΕ, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, ενημερώνει 
τον Τ.Π2 για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του το¬ 
πικού βρόχου. 

6. Ο ΟΤΕ υλοποιεί την διακοπή: 

6.1. των τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχει στον 
τελικό χρήστη. 

6.2. των υπηρεσιών Μεριζόμενης Πρόσβασης και ενη¬ 
μέρωση του ΤΠ1. 

6.3. προεπιλογής φορέα και ενημέρωση του /των πα- 
ρόχου / παροχών στην περίπτωση όπου παρέχονται 
υπηρεσίες προεπιλογής φορέα στο τελικό χρήστη. 

7. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υλοποίησης της σύνδεσης του Τοπικού Βρόχου, 
ο Τ.Π2 δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ βλάβη 
για τον βρόχο. 

7.1. Στην περίπτωση που ο Τ.Π2 δεν δηλώσει βλάβη 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υλοποίησης, ο βρόχος θεωρείται ότι παραδόθηκε στον 
Τ.Π2 την ημερομηνία υλοποίησης. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 


εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη 
την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

7.2. Στην περίπτωση όπου δηλωθεί από τον Τ.Π2 βλάβη 
στον τοπικό βρόχο τότε εκκινούν οι διαδικασίες επι¬ 
διόρθωσης βλάβης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα 14. 

7.2.1. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα Τ.Π2 τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
υλοποίησης ενώ παράλληλα ισχύουν οι χρεώσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
εξακρίβωσης της βλάβης όπως αποστείλει στον ΟΤΕ 
υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω 
τοπικό βρόχο. 

7.2.2. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
αποκατάστασης της βλάβης. Ο Τ.Π2. υποχρεούται εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παρα¬ 
λαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την 
σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

8. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο ΤΠ2 υποχρεούνται 
να ενεργήσουν έτσι ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να 
λάβουν χώρα την ίδια εργάσιμη ημέρα: 

8.1. της διακοπής των τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
προσφέρει ο ΟΤΕ. 

8.2. της διακοπής των υπηρεσιών Μεριζόμενης πρό¬ 
σβασης. 

8.3. Της διακοπής των υπηρεσιών προεπιλογής φο¬ 
ρές (στην περίπτωση όπου παρέχονται στο τελικό 
χρήστη). 

8.4. της υλοποίησης του τοπικού βρόχου. 

Ο ΤΠ2 φέρει το κόστος για τις απαιτούμενες εργασίες 
/ διαδικασίες. 

9. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π2 καταθέσει αίτηση ακύ¬ 
ρωσης της μετατροπής, ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσης. 

Γ2. Διαδικασία Μετάβασης υπηρεσιών από Μεριζόμενη 
Πρόσβαση που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό 
Πάροχο 1 (εφεξής ΤΠ1) σε Πλήρη Αδεσμοποίητη Πρόσβα¬ 
ση που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 
(εφεξής ΤΠ2) με παράλληλη αίτηση φορητότητας. 

1. Ο συνδρομητής καταθέτει σύμφωνα με την ενότητα 
ΣΤ του παρόντος Παραρτήματος στον ΤΠ2 σχετική αί¬ 
τηση μετατροπής («αίτηση μετατροπής ΜΤοΒ σε ΠΤοΒ»), 
που περιλαμβάνει: α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών 
μέσω Μεριζόμενης Πρόσβασης / καταγγελίας της σχε¬ 
τικής σύμβασης με ΤΠ1, β) αίτηση κατάργησης παροχής 
υπηρεσιών ΡδΤΝ / ΙδϋΝ από τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση 
επιλογής/προεπιλογής από τον ΤΠ2 ή/και προεπιλογής 
άλλου/άλλων παρόχου/παρόχων και καταγγελίας των 
σχετικών συμβάσεων γ) αίτηση παροχής ΠΤοΒ και δ) 
αίτηση φορητότητας. Η «αίτηση μετατροπής ΜΤοΒ σε 
ΠΤοΒ» αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των 
παρεχόμενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών ΡδΤΝ/ΙδϋΝ, των 
παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω Μεριζόμενης Πρόσβασης 
και ανά περίπτωση των υπηρεσιών επιλογής/προεπιλο- 
γής από τον ΤΠ2 ή /και υπηρεσιών προεπιλογής άλλου/ 
άλλων παρόχου/παρόχων και συνιστά καταγγελία των 
σχετικών συμβάσεων τις οποίες ο συνδρομητής έχει 
συνάψει με τον ΟΤΕ και με τον ΤΠ1 ή /και τον πάροχο 
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/ παρόχους προεπιλογής, των οποίων τα έννομα απο¬ 
τελέσματα εκκινούν από την ημερομηνία παράδοσης 
του τοπικού βρόχου. 

2. Ο ΤΠ2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς 
την ορθότητα των στοιχείων της. 

3. Ο ΤΠ2 μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει αίτηση Πα¬ 
ροχής ΕΝΤοΒ με τις εξής σημάνσεις: 

3.1. μετατροπή σύνδεσης ΜΤοΒ. 

3.2. δήλωση διακοπής τηλεφωνικών υπηρεσιών από 
τον ΟΤΕ. 

3.3. δήλωση διακοπής υπηρεσιών Μεριζόμενης Πρό¬ 
σβασης / καταγγελία σχετικής σύμβασης. Η δήλωση / 
καταγγελία αφορά τον πάροχο ΤΠ1 (στην περίπτωση 
όπου ο ΤΠ1 είναι διαφορετικός από τον ΤΠ2). 

3.4. δήλωση διακοπής υπηρεσιών προεπιλογής φορέα 
/ καταγγελία. Η δήλωση / καταγγελία αφορά τον πά¬ 
ροχο / τους παρόχους από τον οποίο /τους οποίους ο 
συνδρομητής λαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες. 

3.5. παράλληλης αίτησης φορητότητας. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ταυτοποίηση των πα¬ 
ροχών γίνεται από τα πληροφοριακά συστήματα του 
ΟΤΕ χωρίς απαραίτητα ο ΤΠ2 να γνωρίζει την ταυτό¬ 
τητά τους. 

4. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό II έως 14 ανωτέρω 
(ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2) 

5. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό 112 ανωτέρω (στο 
βήμα 112 ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2). 

6. Στην περίπτωση όπου κατά το βήμα 112 ο βρόχος 
είναι επιλέξιμος ο ΟΤΕ ενημερώνει τον Τ.Π1 ( στην περί¬ 
πτωση όπου ο Τ.Π1 είναι διαφορετικός από τον Τ.Π2) ή 
/και τον πάροχο / παρόχους υπηρεσιών προεπιλογής. 

7. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό 113 έως 117 ανωτέρω 
(στα βήματα 113 έως 117 ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2). 

8. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ημερομηνία που έχει γνω¬ 
στοποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π2 σύμφωνα με τους χρόνους 
που αναφέρονται στο Παράρτημα 14 (δΙΑ) ή την ημερο¬ 
μηνία που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω βήματα 
υπό 7 και παράλληλα την ίδια ημέρα ο ΟΤΕ, μέσω του 
Π.Σ. ΟΤΕ, ενημερώνει τον Τ.Π2 για την ολοκλήρωση της 
υλοποίησης του τοπικού βρόχου. 

9. Ο ΟΤΕ υλοποιεί την διακοπή: 

9.1. των τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχει στον 
τελικό χρήστη. 

9.2. των υπηρεσιών Μεριζόμενης Πρόσβασης και ενη¬ 
μέρωση του ΤΠ1. 

9.3. προεπιλογής φορέα και ενημέρωση του /των πα- 
ρόχου / παροχών στην περίπτωση όπου παρέχονται 
υπηρεσίες προεπιλογής φορέα στο τελικό χρήστη. 

10. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υλοποίησης της σύνδεσης του Τοπικού Βρόχου, 
ο Τ.Π2 δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ βλάβη 
για τον βρόχο. 

10.1. Στην περίπτωση που ο Τ.Π2 δε δηλώσει βλάβη 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υλοποίησης, ο βρόχος θεωρείται ότι παραδόθηκε στον 
Τ.Π2 την ημερομηνία υλοποίησης. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη 
την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

10.2. Στην περίπτωση όπου δηλωθεί από τον Τ.Π2 
βλάβη στον τοπικό βρόχο τότε εκκινούν οι διαδικασίες 
επιδιόρθωσης βλάβης σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Παράρτημα 14. 


10.2.1. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα Τ.Π2 τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
υλοποίησης ενώ παράλληλα ισχύουν οι χρεώσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
διαπίστωσης της βλάβης όπως αποστείλει στον ΟΤΕ 
υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω 
τοπικό βρόχο. 

10.2.2. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
αποκατάστασης της βλάβης. Ο Τ.Π2. υποχρεούται εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παρα¬ 
λαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την 
σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

11. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο ΤΠ2 υποχρεούνται 
να ενεργήσουν έτσι ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να 
λάβουν χώρα την ίδια εργάσιμη ημέρα: 

11.1. της διακοπής των τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
προσφέρει ο ΟΤΕ. 

11.2. της διακοπής των υπηρεσιών Μεριζόμενης πρό¬ 
σβασης. 

11.3. Της διακοπής των υπηρεσιών προεπιλογής φο¬ 
ρές (στην περίπτωση όπου παρέχονται στο τελικό χρή¬ 
στη). 

11.4. της υλοποίησης του τοπικού βρόχου. 

11.5. της υλοποίησης της φορητότητας. 

Ο ΤΠ2 φέρει το κόστος για τις απαιτούμενες εργασίες 
/ διαδικασίες. 

Δ1. Διαδικασία Μετάβασης υπηρεσιών από Μεριζόμενη 
Πρόσβαση που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό 
Πάροχο 1 (εφεξής ΤΠ1) σε Μεριζόμενη Πρόσβαση που 
παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (εφεξής 
ΤΠ2) 

1. Ο συνδρομητής καταθέτει σύμφωνα με την ενότητα 
ΣΤ του παρόντος Παραρτήματος στον ΤΠ2 σχετική αίτη¬ 
ση μετατροπής («αίτηση μετατροπής ΜΤοΒ σε ΜΤοΒ»), 
που περιλαμβάνει: α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών 
μέσω Μεριζόμενης Πρόσβασης / καταγγελίας της σχε¬ 
τικής σύμβασης με ΤΠ1, και γ) αίτηση παροχής ΜΤοΒ. Η 
«αίτηση μετατροπής ΜΤοΒ σε ΜΤοΒ» αποτελεί ταυτό¬ 
χρονα και αίτηση διακοπής των παρεχόμενων από τον 
ΤΠ1 και συνιστά καταγγελία των σχετικών συμβάσεων 
τις οποίες ο συνδρομητής έχει συνάψει με τον ΤΠ1, 
των οποίων τα έννομα αποτελέσματα εκκινούν από την 
ημερομηνία παράδοσης του τοπικού βρόχου. 

2. Ο ΤΠ2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς 
την ορθότητα των στοιχείων της. 

3. Ο ΤΠ2 μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει αίτηση Πα¬ 
ροχής ΜΤοΒ με τις εξής σημάνσεις: 

3. μετατροπή σύνδεσης ΜΤοΒ. 

ό. δήλωση διακοπής υπηρεσιών Μεριζόμενης Πρό¬ 
σβασης / καταγγελία σχετικής σύμβασης. Η δήλωση / 
καταγγελία αφορά τον πάροχο ΤΠ1. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ταυτοποίηση των πα¬ 
ροχών γίνεται από τα πληροφοριακά συστήματα του 
ΟΤΕ χωρίς απαραίτητα ο ΤΠ2 να γνωρίζει την ταυτό¬ 
τητά τους. 

4. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό II έως 15 ανωτέρω 
(στο βήμα 13.1 ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2). 

5. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ημερομηνία που έχει γνωστο¬ 
ποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π2 σύμφωνα με τους χρόνους που 
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αναφέρονται στο Παράρτημα 14 (3Ι_Α) και παράλληλα 
την ίδια ημέρα ο ΟΤΕ, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, ενημερώνει 
τον Τ.Π2 για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του το¬ 
πικού βρόχου. 

6. Ο ΟΤΕ υλοποιεί την διακοπή των υπηρεσιών Μερι¬ 
ζόμενης Πρόσβασης και ενημέρωση του ΤΠ1 

7. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υλοποίησης της σύνδεσης του Τοπικού Βρόχου, 
ο Τ.Π2 δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ βλάβη 
για τον βρόχο. 

3. Στην περίπτωση που ο Τ.Π2 δεν δηλώσει βλάβη 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υλοποίησης, ο βρόχος θεωρείται ότι παραδόθηκε στον 
Τ.Π2 την ημερομηνία υλοποίησης. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη 
την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

ό. Στην περίπτωση όπου δηλωθεί από τον Τ.Π2 βλάβη 
στον τοπικό βρόχο τότε εκκινούν οι διαδικασίες επι¬ 
διόρθωσης βλάβης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα 14. 

ί. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα Τ.Π2 τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
υλοποίησης ενώ παράλληλα ισχύουν οι χρεώσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
διαπίστωσης της βλάβης όπως αποστείλει στον ΟΤΕ 
υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω 
τοπικό βρόχο. 

ϋ. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ τότε ως ημερομηνία 
παραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομη¬ 
νία αποκατάστασης της βλάβης. Ο Τ.Π2. υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη 
την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

8. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο ΤΠ2 υποχρεούνται 
ενεργήσουν έτσι ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να λά¬ 
βουν χώρα την ίδια εργάσιμη ημέρα: 

3. της διακοπής των υπηρεσιών Μεριζόμενης πρό¬ 
σβασης. 

ό. της υλοποίησης του τοπικού βρόχου. 

Ο ΤΠ2 φέρει το κόστος για τις απαιτούμενες εργασίες 
/ διαδικασίες. 

9. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π2 καταθέσει αίτηση ακύ¬ 
ρωσης της μετατροπής, ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσης. 

Ε1. Διαδικασία Μετάβασης υπηρεσιών από Πλήρη Πρό¬ 
σβαση που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάρο- 
χο 1 (εφεξής ΤΠ1) σε Πλήρη Πρόσβαση που παρέχεται 
από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (εφεξής ΤΠ2). 

1. Ο συνδρομητής καταθέτει σύμφωνα με την ενότητα 
ΣΤ του παρόντος Παραρτήματος στον ΤΠ2 σχετική αί¬ 
τηση μετατροπής («αίτηση μετατροπής ΠΤοΒ σε ΠΤοΒ»), 
που περιλαμβάνει: α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών οι 
οποίες παρέχονται μέσω της Πλήρους Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης και β) αίτηση παροχής ΠΤοΒ. Στην εν λόγω 
αίτηση ο συνδρομητής θα πρέπει να αναφέρει και το 
όνομα του ΤΠ1. Η «αίτηση μετατροπής ΠΤοΒ σε ΠΤοΒ» 
αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των παρεχό¬ 
μενων υπηρεσιών από τον ΤΠ1 και συνιστά καταγγελία 
των σχετικών συμβάσεων τις οποίες ο συνδρομητής 


έχει συνάψει με τον ΤΠ1, των οποίων τα έννομα απο¬ 
τελέσματα εκκινούν από την ημερομηνία παράδοσης 
του τοπικού βρόχου. 

2. Ο ΤΠ2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς 
την ορθότητα των στοιχείων της. 

3. Ο ΤΠ2 μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει αίτηση Πα¬ 
ροχής ΕΝΤοΒ με τις εξής σημάνσεις: 

3.1. μετατροπή σύνδεσης ΠΤοΒ. 

3.2. δήλωση διακοπής υπηρεσιών από τον ΤΠ1. 

4. Ο ΟΤΕ ενημερώνει άμεσα, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, στον 
ΤΠ1 τα στοιχεία του συνδρομητή ο οποίος έχει κατα¬ 
θέσει αίτηση μετατροπής. 

5. Ο ΤΠ1 εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής των στοιχείων του συνδρομητή 
ο οποίος έχει καταθέσει αίτηση μετατροπής αποστέλλει 
στον ΟΤΕ όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου ο 
ΟΤΕ να μπορεί να ταυτοποιήσει τον βρόχο. Η ημερομη¬ 
νία κατάθεσης της αίτησης μετατροπής από ΠΤοΒ σε 
ΠΤοΒ ταυτίζεται με την ημερομηνία στην οποία ο ΤΠ1 
απέστειλε στον ΟΤΕ τα ακριβή στοιχεία του βρόχου. 

6. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό II έως 15 ανωτέρω 
(ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2). 

7. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ημερομηνία που έχει γνωστο¬ 
ποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π2 σύμφωνα με τους χρόνους που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14 (3Ι_Α) και παράλληλα 
την ίδια ημέρα ο ΟΤΕ, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, ενημερώνει 
τον Τ.Π2 για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του το¬ 
πικού βρόχου. 

8. Ο ΟΤΕ υλοποιεί την διακοπή των υπηρεσιών Πλή¬ 
ρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης και ενημέρωση του 
ΤΠ1. 

9. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υλοποίησης της σύνδεσης του Τοπικού Βρόχου, 
ο Τ.Π2 δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ βλάβη 
για τον βρόχο. 

9.1. Στην περίπτωση που ο Τ.Π2 δεν δηλώσει βλάβη 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υλοποίησης, ο βρόχος θεωρείται ότι παραδόθηκε στον 
Τ.Π2 την ημερομηνία υλοποίησης. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη 
την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

9.2. Στην περίπτωση όπου δηλωθεί από τον Τ.Π2 βλάβη 
στον τοπικό βρόχο τότε εκκινούν οι διαδικασίες επι¬ 
διόρθωσης βλάβης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα 14. 

9.2.1. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα Τ.Π2 τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
υλοποίησης ενώ παράλληλα ισχύουν οι χρεώσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
διαπίστωσης της βλάβης όπως αποστείλει στον ΟΤΕ 
υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω 
τοπικό βρόχο. 

9.2.2. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
αποκατάστασης της βλάβης. Ο Τ.Π2. υποχρεούται εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παρα¬ 
λαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την 
σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

10. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο ΤΠ2 υποχρεούνται 
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να ενεργήσουν έτσι ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να 
λάβουν χώρα την ίδια εργάσιμη ημέρα: 

10.1. της διακοπής των υπηρεσιών Πλήρους Αδεσμο- 
ποίητης Πρόσβασης. 

10.2. της υλοποίησης του τοπικού βρόχου. 

Ο ΤΠ2 φέρει το κόστος για τις απαιτούμενες εργασίες 
/ διαδικασίες. 

11. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π2 καταθέσει αίτηση ακύ¬ 
ρωσης της μετατροπής, ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσης. 

ΣΤ: Διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τον συνδρο¬ 
μητή. 

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον συνδρομητή στον 
Πάροχο από τον οποίο επιθυμούν να πάρουν υπηρεσίες 
ΑΠΤοΒ με τους ακόλουθους τρόπους: 

1.1 εγγράφως, με την επισύναψη φωτοτυπίας ταυτό¬ 
τητας, 

1.2 με τηλεομοιοτυπία, με την επισύναψη και αποστολή 
φωτοτυπίας ταυτότητας. 

1.3 ηλεκτρονικά, μόνο με χρήση ηλεκτρονικής υπο¬ 
γραφής. 

2. Η εν λόγω αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση 
διακοπής των παρεχόμενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών 
(και ανά περίπτωση από άλλους παρόχους) και συνιστά 
καταγγελία των σχετικών συμβάσεων τις οποίες ο συν¬ 
δρομητής έχει συνάψει με τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση 
με άλλους παρόχους, των οποίων τα έννομα αποτελέ¬ 
σματα εκκινούν από την ημερομηνία παράδοσης του 
τοπικού βρόχου. 

3. Ο τελικός χρήστης δεσμεύεται να εξοφλήσει απο¬ 
λογιστικά τον τελικό λογαριασμό που θα εκδοθεί για 
τις υπηρεσίες που ελάμβανε από τους παρόχους (ΤΠ1, 
τον ΟΤΕ ή τον πάροχο / τους παρόχους προεπιλογής) 
μέχρι την ημερομηνία διακοπής και αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να επιτρέψει στους εν λόγω παρόχους τις 
οποιαδήποτε τερματικές διατάξεις (κυριότητας των εν 
λόγω παροχών) που αυτοί είχαν τυχόν εγκαταστήσει στο 
χώρο του για την υποστήριξη της παροχής των λαμβα- 
νομένων υπηρεσιών. Η καταβολή των οφειλομένων του 
συνδρομητή προς τους εν λόγω παρόχους δεν αποτελεί 
προϋπόθεση για τη διακοπή των υπηρεσιών που λαμβάνει 
από αυτούς και την παροχή υπηρεσιών ΑΠΤοΒ.» 

Στα πλαίσια της υπ’αρ. 388/012/31.5.2006, απόφασής 
της και ιδίως το σημείο (ιιι) αυτής της ενότητας με τίτλο 
“Κανονιστικές Υποχρεώσεις’, η ΕΕΤΤ αποφάσισε την συ¬ 
νέχιση της επιβολής στον ΟΤΕ της “Υποχρέωσης Διαφά¬ 
νειας 1 δια της μορφής της υποχρεωτικής δημοσίευσης 
σχετικής Προσφοράς Αναφοράς η οποία θα υπόκειται 
στην έγκριση της ΕΕΤΤ και θα αποτελεί την βάση για 
την σύναψη συμφωνιών παροχής αδεσμοποίητης πρό¬ 
σβασης στο τοπικό βρόχο. Δεδομένης της φύσης της 
αποτυχίας της συγκεκριμένης αγοράς, η ως άνω ρυθμι¬ 
στική υποχρέωση κρίθηκε ως καθόλα εύλογη και αναλο¬ 
γική καθότι: (α) διασφαλίζει ότι οι Τ.Π.έχουν πρόσβαση 
σε επαρκείς πληροφορίες και ξεκάθαρες διαδικασίες, 
στις οποίες δεν θα είχαν αλλιώς πρόσβαση, γεγονός 
που με τη σειρά του διευκολύνει την είσοδό τους στην 
αγορά και ως εκ τούτου προωθεί τον ανταγωνισμό, 
και. (β) διασφαλίζει τη συμμόρφωση του υπόχρεου Ορ¬ 
γανισμού με την υποχρέωση διακριτικής μεταχείρισης 
καθότι οι πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου 
να εκτιμηθεί εάν υφίσταται τέτοια συμμόρφωση δεν θα 
ήταν άλλως διαθέσιμες στην ΕΕΤΤ. 


Επί τη βάσει των ως άνω, συνεπώς, ο ΟΤΕ όφειλε όπως 
δημοσιεύσει Προσφορά Αναφοράς η οποία θα είναι 
επαρκώς αναλυτική, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
οι επιχειρήσεις δεν θα εξαναγκάζονται να πληρώνουν 
για ευκολίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για τις 
αιτούμενες υπηρεσίες, η οποία όφειλε όπως συμπερι¬ 
λαμβάνει μια περιγραφή των σχετικών προσφορών ανά 
στοιχείο σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, αναλυ¬ 
τική περιγραφή των σχετικών όρων και προϋποθέσεων 
της συμπεριλαμβανομένων των τιμών, και εν γένει κάθε 
προβλεπόμενο στο ελάχιστο περιεχόμενο αυτής στοι¬ 
χείο σύμφωνα μα το Παράρτημα υπ’ αριθμ. I της υπό 
άνω υπ’αρ. 388/012/31.05.06 ΑΠ ΕΕΤΤ. 

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 της αρχικώς υποβληθείσας Προ¬ 
σφοράς του ΟΤΕ το οποίο αναφερόταν στις Διαδι¬ 
κασίες Παροχής ΤοΒ επί σειράς θεμάτων βρισκόταν 
σε πλήρη αντίθεση με τα ως άνω προβλεπόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ υπ’αρ. 388/012/31.05.06 καθότι παρα- 
λείπονταν σε αυτό αρκετές εκ των αναγκαίων για 
τη λειτουργία της αγοράς αναλυτικών αναφορών. 
Επιπροσθέτως, δεν εμπεριείχε καμία αναφορά για 
Διαδικασίες Μετάβασης. 

Κατόπιν συμπληρώσεων που ζητήθηκαν από την 
ΕΕΤΤ ως προς τα άνω (επιστολή ΕΕΤΤ υπ’ αριθμ. 
ΕΕΤΤ 37483/17.10.2006) ο ΟΤΕ υπέβαλε εκπροθέ- 
σμως και μετά το πέρας της σχετικής δημόσιας δι- 
αβούλευσης τροποποιημένες προτάσεις αναφορικά 
με τις διαδικασίες παροχής ΤοΒ (υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 
2257/19.1.2007, υπ’ αριθμ.ΕΕΤΤ 8265/13.2.2007, υπ’ 
αριθμ. ΕΕΤΤ 8263/13.2.2007). Οι ως άνω προτάσεις 
κρίνονται ωστόσο ξανά ως ανεπαρκείς στα πλαίσια 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 καθότι παραλείπο- 
νται αρκετές εκ των αναγκαίων για τη λειτουργία 
της αγοράς αναλυτικών αναφορών. Ως εκ τούτου, η 
ΕΕΤΤ προέβη σε σειρά τροποποιήσεων επί επιμέρους 
θεμάτων οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για τη 
συμμόρφωση με ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 καθότι 
αποβλέπουν στη διασφάλιση της πληρότητας και 
διαφάνειας της διαδικασίας, Ειδικότερα, κύριος στό¬ 
χος των τροποποιήσεων υπήρξε η αποσαφήνιση των 
διαδικασιών μέσω της πλήρους ανάλυσης τους σε 
επιμέρους βήματα. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 
διαφαίνονται πλέον ξεκάθαρα οι υποχρεώσεις των 
μερών προκειμένου να διευκολύνεται και διασφαλίζε¬ 
ται η λειτουργία της αγοράς. Επιπροσθέτως, βασικό 
χαρακτηριστικό των εισαχθέντων τροποποιήσεων 
είναι η προσπάθεια συγχρονισμού όλων των ανε¬ 
ξάρτητων διαδικασιών, προκειμένου να ελαχιστο¬ 
ποιηθεί η πιθανότητα διακοπής των υπηρεσιών στον 
συνδρομητή και ως εκ τούτου να βελτιστοποιείται 
το όφελος αυτού. 

Παραρτήματα 12 και 13 

Το Παράρτημα 12 και το Παράρτημα 13 της Προσφο¬ 
ράς, καθώς και το Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης/Υπεύ- 
θυνης Δήλωσης που απέστειλε ο «Οργανισμός Τηλεπι¬ 
κοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» στην ΕΕΤΤ με 
τίτλο «Μετατροπή Υπηρεσίας Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης (ΑΡΥΣ) ενός Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 
σε Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρό¬ 
χο ενός Αλλου Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Με/ Χωρίς 
Φορητότητα Αριθμού» (αρ.πρωτ. ΕΕΤΤ 15112/21.3.2007), 
ενοποιούνται (Παράρτημα 12) και τροποποιούνται ως 
εξής: 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 

ΑΙΤΗΣΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η . 

του., με ΑΔΤ., Εκδ. Αρχή., 

με ΑΦΜ . και ΔΟΥ ., κάτοικος 

της Πόλης:., Περιοχή:.Οδός:., 

Αριθμ.και κάτοχος της τηλεφωνικής σύνδεσης: 


(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ) 


• Απλή Τ ηλεφω- 
νική 

Σύνδεση Ρ3ΤΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: .- 

.(ΙΟψήφιο) 

• Βασική Σύν¬ 
δεση 

Ι3ϋΝ-ΒΒΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: .- 

.(ΙΟψήφιο) 


Δηλώνω υπεύθυνα ότι εξουσιοδοτώ την εταιρεία 

.νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον συνυπογρά- 

φοντα την παρούσα εξουσιοδότηση εκπρόσωπό της, να 
προβεί αντ’ εμού και για λογαριασμό μου σε όλες τις 
δέουσες ενέργειες προκειμένου να λάβω την υπηρεσία 
που έχω επιλέξει στον παρακάτω Πίνακα. 


Παροχή υπηρεσίας πλήρους τοπικού βρόχου 


Παροχή υπηρεσίας μεριζόμενου τοπικού βρόχου 


Παροχή υπηρεσίας Ενεργού Τοπικού Βρόχου με παράλληλη 
Φορητότητα Αριθμού 


Παροχή υπηρεσίας μετάβασης από Χονδρική Ευρυζωνική 
Πρόσβαση σε Πλήρη Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό 
Βρόχο 


Παροχή υπηρεσίας μετάβασης από Χονδρική Ευρυζωνική Πρό¬ 
σβαση σε Πλήρη Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο 
με παράλληλη αίτηση φορητότητας 


Παροχή υπηρεσίας μετάβασης από Χονδρική Ευρυζωνική Πρό¬ 
σβαση σε Μεριζόμενη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο 


Παροχή υπηρεσίας μετάβασης από Μεριζόμενη Πρόσβαση σε 
Πλήρη Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 


Παροχή υπηρεσίας μετάβασης από Μεριζόμενη Πρόσβαση σε 
Πλήρη Αδεσμοποίητη Πρόσβαση με παράλληλη αίτηση φορη¬ 
τότητας 


Παροχή υπηρεσίας μετάβασης από Μεριζόμενη Πρόσβαση που 
παρέχεται από τον Πάροχο Α σε Μεριζόμενη Πρόσβαση που 
παρέχεται από τον Πάροχο Β 


Παροχή υπηρεσίας μετάβασης από Πλήρη Πρόσβαση που πα¬ 
ρέχεται από τον Πάροχο Α σε Πλήρη Πρόσβαση που παρέχεται 
από τον Πάροχο Β 



Δηλώνω επίσης ότι είμαι γνώστης ότι η παρούσα εξου¬ 
σιοδότηση ισοδυναμεί με καταγγελία της/των σχετι¬ 
κής/κών σύμβασης/σεων μου και διακοπή ορισμένων εκ 
των υπηρεσιών που περιγράφονται κατωτέρω και είναι 
αναγκαίο να τερματιστούν προκειμένου να λάβω την 
υπηρεσία που έχω δηλώσει στον ανωτέρω πίνακα: 

Υπηρεσία μεριζόμενης πρόσβασης. 

Υπηρεσία πλήρους τοπικού βρόχου την οποία λάμ- 

βανα από την εταιρεία «.» [Συμπληρώνεται από 

τον αιτούντα]. 

Υπηρεσία Ρ3ΤΝ/Ι3ΩΝ καθώς και όλων των υπηρεσι¬ 


ών και διευκολύνσεων φωνητικής τηλεφωνίας που μου 
παρέχονται. 

Υπηρεσία προεπιλογής που μου παρέχεται για την 
ανωτέρω τηλεφωνική σύνδεση. 

Υπηρεσία επιλογής που μου παρέχεται για την ανω¬ 
τέρω τηλεφωνική σύνδεση από τον πάροχο από τον 
οποίο επιθυμώ να πάρω την υπηρεσία που δηλώνεται 
στον ανωτέρω πίνακα. 

Υπηρεσία πρόσβασης Α051. 

Δεσμεύομαι να εξοφλήσω τον τελικό λογαριασμό 
που θα εκδοθεί για τις υπηρεσίες που ελάμβανα μέχρι 
σήμερα και των οποίων την διακοπή αιτούμαι δια της 
παρούσης καθώς και να επιστρέφω οιεσδήποτε τερ¬ 
ματικές διατάξεις [κυριότητας του παρόχου] που μου 
έχουν δοθεί στα πλαίσια της μεταξύ μας σύμβασης 
και έχουν τυχόν εγκατασταθεί στον χώρο μου για την 
παροχή των λαμβανομένων υπηρεσιών. Σε περίπτωση 
που δεν τις επιστρέφω, δέχομαι να χρεωθώ για τις 
διατάξεις αυτές. 

Τόπος & Ημερ/νία:. 

Ο Εξουσιοδοτών Ο Εξουσιοδοτούμενος 

Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο : 

Υπογραφή Υπογραφή» 

Η τροποποίηση εισάγεται για λόγους ενότητας της 
διαδικασίας, προς το σκοπό διευκόλυνσης του ΤΠ ως 
προς τον έλεγχο των αιτήσεων που υποβάλλονται σε 
αυτόν, καθώς επίσης και για λόγους μεγαλύτερης δια¬ 
φάνειας και προστασίας του καταναλωτή. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 

Το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο που πρέπει να 
συμπεριληφθεί στην σχετική Προσφορά Αναφοράς του 
ΟΤΕ, όπως αυτό έχει καθορισθεί στο Παράρτημα I της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 388/12/2006, σύμφωνα με το Παράρτημα II του 
ν. 3431/2006 και το Παράρτημα II της Οδηγίας Πρόσβα¬ 
σης (2002/19/ΕΚ) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

«Δ. Προϋποθέσεις παροχής 

Προθεσμία ανταπόκρισης στις αιτήσεις παροχής υπη¬ 
ρεσιών και ευκολιών, συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών, 
επιδιόρθωση σφαλμάτων, διαδικασίες αποκατάστασης 
του κανονικού επιπέδου υπηρεσιών και παράμετροι ποι¬ 
ότητας υπηρεσιών. 

Τυποποιημένοι όροι συμβάσεως, συμπεριλαμβανομέ- 
νης, ανάλογα με την περίπτωση, αποζημίωσης, σε περί¬ 
πτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών. 

{ - } . 

Ε. Σχέδιο Συμφωνιών Βασικού Επιπέδου Υπηρεσιών 
(Βεείο 3βΓνίοο ΕονοΙ ΑρΓθβπίθηΙ)». 

Στα πλαίσια της υποχρέωσης πρόσβασης και χρήσης 
ειδικών ευκολιών δικτύου η οποία επιβάλλεται στον 
ΟΤΕ ως Οργανισμό με ΣΙΑ στη σχετική εθνική αγο¬ 
ρά Χονδρικής Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
(πλήρως και μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς 
βρόχους και υποβρόχους, σύμφωνα με το το Κεφάλαιο 
Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (ί) της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 388/012/2006 και συγκεκριμένα την παράγραφο, 
(7): «Ο ΟΤΕ υποχρεούται να συνάψει Συμφωνίες Επιπέ¬ 
δου Υπηρεσίας (Βθιλ/ιοθ ΕβνβΙ ΑρΓθθπιοηΙε (31Αε)) για 
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όλα τα προϊόντα, και για όλες τις διαδικασίες όπως 
παροχή των υπηρεσιών και αποκατάσταση βλαβών. Οι 
εν λόγω Συμφωνίες θα πρέπει να περιέχουν συγκεκρι¬ 
μένες ρήτρες και όρους αναφορικά με την ευθύνη των 
μερών οι οποίες και θα λειτουργούν ως κίνητρο για την 
συμμόρφωση των μερών με αυτά. Η βασική/ ελάχιστη 
ποιότητα των παραμέτρων υπηρεσιών (Βασικό Επίπε¬ 
δο Συμφωνιών Υπηρεσιών (Βασικό 3ΕΑ)) καθώς και οι 
σχετικές οικονομικές ρήτρες ή όροι αναφορικά με την 
ευθύνη των μερών που θα ισχύουν σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του Βασικού 3ΕΑ, 
θα πρέπει να αποτελούν μέρος της βασικής λίστας 
των περιεχομένων της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς 
που θα δημοσιεύεται από τον ΟΤΕ, σύμφωνα με την 
παρούσα.» 

Η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις ως άνω δια¬ 
τάξεις, σε συνδυασμό με τις λοιπές υποχρεώσεις του 
ΟΤΕ από την κείμενη νομοθεσία ηλεκτρονικών επικοι¬ 
νωνιών και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ προέβη 
στις κάτωθι τροποποιήσεις οι οποίες αιτιολογούνται 
ειδικότερα στη συνέχεια: 

1. Στην ενότητα ορισμοί η πρώτη παράγραφος τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Με την επιφύλαξη των ορισμών του Κεφαλαίου 1.2 
της Παρούσας Προσφοράς, λέξεις ή φράσεις, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται στην παρούσα συμφωνία έχουν την 
έννοια η οποία τους αποδίδεται παρακάτω». 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους αποσαφήνι¬ 
σης και προς αποφυγή παρερμηνειών δεδομένου ότι το 
ζήτημα των Ορισμών της Προσφοράς, ρυθμίζεται στο 
Κεφάλαιο 1.2 αυτής. 

2. Στην ενότητα ορισμοί ο ορισμός του «Χρόνου πα¬ 
ράδοσης» τροποποιείται ως εξής: 

«Χρόνος παράδοσης: Είναι το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί από την επόμενη εργάσιμη ημέρα αποστολής 
της αίτησης στον ΟΤΕ, μέχρι την ημερομηνία πλήρους 
υλοποίησής της, όπως αυτές (ημερομηνίες) εμφανίζο¬ 
νται στα σχετικά πεδία αναζήτησης της αίτησης στο 
σχετικό πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.) ΟΤΕ». 

Η τροποποίηση της παρούσας διάταξης όπως και η 
τροποποίηση υπ’αριθ. 16 του παρόντος Παραρτήματος, 
επιβάλλεται για λόγους αποσαφήνισης και προς απο¬ 
φυγή παρερμηνειών, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ΟΤΕ ενδέχεται για την εφαρμογή της παρούσας να 
αναπτύξει νέα ή να επεκτείνει υφιστάμενα Πληροφο¬ 
ριακά συστήματα. 

3. Στην ενότητα ορισμοί ο ορισμός «Ανενεργός χρόνος 
3ΕΑ (ραι1<θά Ιίπηθ)» τροποποιείται ως εξής: «Ανενεργός 
χρόνος 3ΕΑ (ρ3Γΐ<θά Ιίπΐθ) : Είναι ο συνολικός χρόνος 
καθυστέρησης, ο οποίος αποδεδειγμένα δεν οφείλεται 
σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ.». 

Η παρούσα τροποποίηση καθώς και οι τροποποιήσεις 
υπ’αριθ. 17, 27, 41, 46 και 51 του παρόντος Παραρτήμα¬ 
τος επιβάλλονται για λόγους νομικής πληρότητας και 
σαφήνειας των επιμέρους δικαιωμάτων και υποχρεώ¬ 
σεων προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εσφαλ¬ 
μένης ερμηνείας και εφαρμογής τους από τα μέρη. Ο 
ΟΤΕ ως Οργανισμός με ΣΙΑ φέρει συγκεκριμένες υπο¬ 
χρεώσεις δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006. Δυνάμει 
της ως άνω απόφασης, οι Συμφωνίες που συνάπτει με 
τους παρόχους θα πρέπει να περιέχουν συγκεκριμένες 
ρήτρες και όρους αναφορικά με την ευθύνη των με¬ 
ρών οι οποίες και θα λειτουργούν ως κίνητρο για την 


συμμόρφωση των μερών με αυτά. Ειδικά ως προς το 
ζήτημα των ρητρών που θα οφείλει να καταβάλλει ο 
ΟΤΕ σε περίπτωση μη προσήκουσας, ιδίως μη έγκαιρης 
εκπλήρωσης της συμφωνηθείσας παροχής, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παρούσα προσφορά, πρέπει να 
είναι απολύτως ξεκάθαρο αφενός σε ποιες περιπτώ¬ 
σεις γεννάται η υποχρέωση καταβολής τους, αφετέρου 
ποια είναι επακριβώς η διαδικασία υπολογισμού τους. 
Δεδομένου ότι ο ΟΤΕ δεν θα καταβάλει ρήτρες για την 
υπέρβαση των χρονοδιαγραμμάτων (ή / και την κατ’άλλο 
τρόπο μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του) εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, 
θα πρέπει να τεκμηριώνει ειδικά και να αποδεικνύει τη 
συνδρομή των περιστατικών βάσει των οποίων προκύ¬ 
πτει η απαλλαγή του από την ευθύνη, άλλως η επίκληση 
της έλλειψης υπαιτιότητας δύναται να λειτουργήσει ως 
μέσο καταστρατήγησης της ως άνω υποχρέωσης. 

4. Στην ενότητα ορισμοί ο ορισμός «Χρόνος άρσης 
βλάβης» τροποποιείται ως εξής: «Χρόνος άρσης βλάβης 
(Γθρ3ίΓ Ϊ3υΙΙ): Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από 
τις 07.20πμ της πρώτης εργασίμου ημέρας μετά την 
αναγγελία της βλάβης μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, μέχρι την ώρα 
που θα εμφανιστεί η άρση της βλάβης στο Π.Σ. ΟΤΕ» 

οπ.π τροποποίηση υπ’ αριθμ. 2 του παρόντος παραρ¬ 
τήματος. 

5. Στην ενότητα ορισμοί, οι ορισμοί «Ώρες εκτός λει¬ 
τουργίας (ουί οί εθΓνίοθ)» και «Εργάσιμες ημέρες (ΕΗ)», 
τροποποιούνται αντίστοιχα, ως εξής: 

«Ώρες εκτός λειτουργίας (ουί οί εθΓνίοο) : Το χρονικό 
διάστημα από την εισαγωγή της αναγγελίας της βλάβης 
στο Π.Σ. ΟΤΕ, μέχρι την ώρα που θα εμφανισθεί στο Π.Σ. 
ΟΤΕ η άρση της συγκεκριμένης βλάβης.» 

οπ.π τροποποίηση υπ’αριθ. 2 του παρόντος παραρ¬ 
τήματος. 

«Εργάσιμες ημέρες (ΕΗ): Από την Δευτέρα έως και την 
Παρασκευή, πλην των επισήμων αργιών». 

Η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους απο¬ 
σαφήνισης, δεδομένου ότι οι εθνικές εορτές συμπερι- 
λαμβάνονται ούτως ή άλλως στις επίσημες αργίες. 

6. Η παράγραφος 1.1. της ενότητας 1 τροποποιείται 
ως εξής: 

«Η Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών Τοπικού 
Βρόχου & Σχετικών Υπηρεσιών αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της ισχύουσας προσφοράς και η παροχή της 
προϋποθέτει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης της 
αντίστοιχης υπηρεσίας.» 

Η τροποποίηση της παρούσας διάταξης επιβάλλεται 
για λόγους αποσαφήνισης και προς αποφυγή παρερ¬ 
μηνειών, δεδομένου ότι η παράγραφος 5.1.2 στην οποία 
γίνεται αναφορά δεν υπάρχει στην υποβληθείσα Προ¬ 
σφορά του ΟΤΕ. 

7. Η δεύτερη παράγραφος της ενότητας 1 αριθμείται 
1.2 και τροποποιείται ως εξής: 

«1.2 α. Η παρούσα συμφωνία μεταξύ ΟΤΕ και {ΟΝΟ¬ 
ΜΑ ΠΑΡΟΧΟΥ}, συνάπτεται κατ'εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/2006 (άρθρο 4. περίπτωση ί., παράγραφος (7)) και 
περιγράφει τους βασικούς / ελάχιστους υποχρεωτικούς 
όρους (ποιότητας / παραμέτρων υπηρεσιών) και τα χρο¬ 
νοδιαγράμματα εντός των οποίων, ο ΟΤΕ δεσμεύεται 
να παρέχει αδεσμοποίητη πρόσβαση σε πλήρη βρόχο 
και υποβρόχο & μεριζόμενο τοπικό βρόχο / υποβρόχο, 
καθώς και σε συναφείς ευκολίες και να αποκαθιστά 
τις βλάβες στους τοπικούς βρόχους και τις σχετικές 
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με αυτούς υπηρεσίες, καθώς και τους συγκεκριμένους 
τρόπους υπολογισμού του χρηματικού ποσού το οποίο 
δεσμεύεται να καταβάλει ο ΟΤΕ ως ποινική ρήτρα στον 
ΤΠ, σε περίπτωση μη προσήκουσας, ιδίως μη έγκαιρης 
εκπλήρωσης της συμφωνηθείσας παροχής, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παρούσα προσφορά 

β. Δια της παρούσας συμφωνείται ρητά ότι η ποι¬ 
νική ρήτρα προβλέπεται για την περίπτωση της μη 
προσήκουσας, ιδίως της μη έγκαιρης εκπλήρωσης της 
παροχής από τον ΟΤΕ, ήτοι στα προβλεπόμενα στην 
παρούσα προσφορά χρονοδιαγράμματα και με τους 
προβλεπόμενους στην παρούσα προσφορά όρους.» 

Οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ για παροχή μεριζόμενης 
πρόσβασης και αντίστοιχα η πρόβλεψη οικονομικών 
ρητρών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προϋ¬ 
ποθέσεις των Βασικών Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρεσι¬ 
ών ισχύουν και στην περίπτωση μεριζόμενης πρόσβα¬ 
σης στον τοπικό υποβρόχο δεδομένου ότι η ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/2006 δεν διακρίνει, ούτε εξαιρεί τη σχετική 
υπηρεσία. Κατά τα λοιπά η τροποποίηση επιβάλλεται 
για λόγους νομικής πληρότητας και σαφήνειας των 
επιμέρους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Τονίζεται 
ότι σύμφωνα με το γράμμα, αλλά και το πνεύμα της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006 η πρόβλεψη ποινικών ρητρών 
γίνεται προκειμένου να εξασφαλίσει την προσήκουσα, 
ιδίως την έγκαιρη εκπλήρωση από τον ΟΤΕ των υπο¬ 
χρεώσεων παροχής τοπικών βρόχων και επιδιόρθωσης 
βλαβών με βάση την παρούα προσφορά. Για το λόγο 
αυτό ο Τ.Π. δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 407 ΑΚ, 
σε περίπτωση κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας, να 
απαιτήσει και την εκπλήρωση της παροχής, καθώς και 
τυχόν επιπλέον αποδεικνυόμενη ζημία από τη μη προ¬ 
σήκουσα εκπλήρωση. Αντίθετη πρόβλεψη θα ερχόταν 
σε ευθεία αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα των 
ως άνω διατάξεων δίνοντας στον ΟΤΕ τη δυνατότητα, 
να επιτυγχάνει την απαλλαγή του από τη συμμόρφωση 
με τις ρυθμιστικές του υποχρεώσεις ως Οργανισμός με 
ΣΙΑ στη σχετική αγορά, απλά πληρώνοντας το αντίτιμο 
των σχετικών ποινικών ρητρών. 

8. Η παράγραφος 1.4 της ενότητας 1 τροποποιείται ως 
εξής: «1.4 Η αίτηση/αναγγελία εισάγεται από τον Τηλεπ. 
Πάροχο στο Π.Σ. ΟΤΕ. Η αίτηση εισάγεται οποιαδήποτε 
ημέρα και ώρα (24 * 7 * 365)» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους αποσαφήνισης 
και προς αποφυγή παρερμηνειών. 

9. Η παράγραφος 1.5 της ενότητας 1 τροποποιείται ως 
εξής: «1.5. Οι αιτήσεις/αναγγελίες που εισάγονται σε μη 
ΕΗ & ΕΩ (Εργάσιμες Ώρες), θεωρείται ότι κατατέθηκαν 
την επόμενη ΕΗ.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους αποσαφήνισης 
και προς αποφυγή παρερμηνειών. 

10. Στην ενότητα 1.1 ο Πίνακας 1 τροποποιείται ως 
εξής: 


Α/Α 

Περιοχές 

Α/Κ ΟΤΕ 

1 

Α 

Νομοί: Αττικής, Θεσ/νίκης 

2 

Β 

Πρωτεύουσες Νομών Ηπειρωτικής Ελλά¬ 
δας συμπεριλαμβανομένων των Νομών 
της Κρήτης 

3 

Γ/Δ 

Τα Α/Κ τα οποία δεν περιλαμβάνονται 
στις Α και Β περιοχές 


Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους αποσαφήνι¬ 


σης και προς αποφυγή παρερμηνειών δεδομένου ότι η 
περιγραφή του ΟΤΕ δημιουργεί σύγχυση (υπήρχε επι¬ 
κάλυψη μεταξύ των περιοχών της κατηγορίας Β και των 
περιοχών των κατηγοριών Γ και Δ). 

11. Στην ενότητα 1.1 η δεύτερη παράγραφος τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: 

«Για τα Α/Κ που εντάσσονται στις περιοχές Γ & Δ του 
πίνακα 1, λόγω της έλλειψης απαραίτητων προϋποθέσε¬ 
ων (όπως πχ., ανεπίβλεπτα κέντρα, μεγάλες αποστάσεις 
έδρας τμήματος διαχείρισης της βλάβης από τα κέντρα) 
οι ρήτρες διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες ρήτρες 
στις περιοχές Α και Β.» 

Το ύψος των ρητρών ορίζεται στα αντίστοιχα σημεία 
που εμφανίζονται στο κείμενο για κάθε τύπο περιοχής. 
Μείωση της τάξεως του 50% μεταξύ όλων των ρητρών 
για τις περιοχές Γ και Δ, σε σχέση με αυτές που επιβάλ¬ 
λονται για τις περιοχές Α και Β δεν αιτιολογείται από 
τον ΟΤΕ και δεν μπορεί να θεωρηθεί εύλογη. 

12. Στην ενότητα 2 η πρώτη παράγραφος αντικαθί¬ 
σταται από το εξής: 

«Για τον υπολογισμό του χρόνου καθυστέρησης για 
τον οποίο οφείλεται ρήτρα κατ’εφαρμογή της παρού¬ 
σας, δεν υπολογίζεται το άθροισμα του χρόνου των 
συμβάντων τα οποία αποδεδειγμένα δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα (δόλο ή /και αμέλεια) του ΟΤΕ, καθώς 
και αυτών που συνιστούν ανωτέρα βία, στην έννοια 
της οποίας, κατά τις συναφείς διατάξεις του νόμου, 
συμπεριλαμβάνονται περιστατικά, τα οποία σαφώς και 
αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και 
της ευθύνης των συμβαλλομένων μερών.» 

οπ. π. τροποποίηση υπ’αριθ. 3 του παρόντος Παραρ¬ 
τήματος. 

13. Στην ενότητα 2 οι παράγραφοι 2 και 3 και 4 τρο¬ 
ποποιούνται ως εξής: 

«Ως συμβάντα τα οποία δύνανται να συνιστούν λόγο 
καθυστέρησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 της πα¬ 
ρούσας διάταξης, εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιό¬ 
τητα ΟΤΕ, ορίζονται τα παρακάτω : 

Γ ια την Παροχή των Υπηρεσιών: 

1. Ζημιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή ενα¬ 
έριο καλώδιο του ΟΤΕ. 

2. Ζημιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ από 
τρίτους, αλλά επηρεάζει την παροχή της σχετικής υπη¬ 
ρεσίας. 

3. Οταν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα της υπηρεσίας 
λόγω προγραμματισμένων εργασιών σύμφωνα με την 
ισχύουσα προσφορά. 

4. Μη έγκαιρη συνεργασία με το προσωπικό του Τηλεπ. 
Παρόχου ή του πελάτη του Τηλεπ. Παρόχου, η οποία 
αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ 

5. Ανωτέρα βία (σύμφωνα με τα ανωτέρω). 

Για την Αρση της Βλάβης των υπηρεσιών: 

1. Ζημιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή ενα¬ 
έριο καλώδιο του ΟΤΕ. 

2. Ζημιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ από 
τρίτους, αλλά επηρεάζει την παροχή της σχετικής υπη¬ 
ρεσίας. 

3. Ζημιά που προκλήθηκε από τερματικό του πελά¬ 
τη. 

4. Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά αποδεδειγμένα 
δεν ανιχνεύεται από τον ΟΤΕ σε οπό Ιο οπό ίβεί. 

5. Μη έγκαιρη συνεργασία με το προσωπικό του Τη¬ 
λεπ. Παρόχου ή του πελάτη του Τηλεπ. Παρόχου η οποία 
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αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ. 

6. Ανωτέρα βία (σύμφωνα με τα ανωτέρω). 

7. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ 
στο χώρο του Παρόχου/πελάτη του στην περίπτωση 
που αυτό είναι αναγκαίο για την άρση της βλάβης. 

8. Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύμφωνα με τη διαδι¬ 
κασία που προβλέπεται στην ισχύουσα προσφορά». 

Η εξαντλητική απαρίθμηση των περιπτώσεων καθυστε¬ 
ρήσεων «μη υπαιτιότητας ΟΤΕ» δεν είναι εφικτή, δεδομέ¬ 
νου ότι εξαρτάται πάντα από τα συγκεκριμένα πραγμα¬ 
τικά περιστατικά βάσει των οποίων αποδεικνύεται η όχι 
υπαιτιότητα του ΟΤΕ. Για το λόγο αυτό, από την πρό¬ 
ταση του ΟΤΕ διαγράφονται ασαφείς γενικοί όροι που 
προκαλούν σύγχυση και δύνανται να χρησιμοποιηθούν 
καταχρηστικά (ή εφόσον είναι εφικτό διευκρινίζονται) και 
παράλληλα προστίθεται γενική ρήτρα στην παράγραφο 
1, ώστε να οριοθετείται επαρκώς η υποχρέωση του ΟΤΕ 
να καταβάλει ποινική ρήτρα με βάση την ύπαρξη ή όχι 
υπαιτιότητας για την περίπτωση μη εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών του. Αναφορικά με το τι συνιστά ανωτέ¬ 
ρα βία αυτό ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, ενώ όλοι 
οι λόγοι που αναφέρονται πρέπει να είναι αυτοί που 
αποδεδειγμένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ. Η 
περίπτωση της απεργίας αποτελεί λόγο «μη υπαιτιότη¬ 
τας» μόνο εφόσον πληρεί την έννοια της ανωτέρας βίας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

14. Η ενότητα 3 τροποποιείται ως εξής: «Η παρούσα 
συμφωνία ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης για 
την παροχή της συμφωνηθείσας υπηρεσίας και επισυ¬ 
νάπτεται σε αυτήν.» 

Για λόγους νομικής πληρότητας και σαφήνειας των 
επιμέρους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

15. Στην ενότητα 3.1.1 η πρώτη παράγραφος τροποποι¬ 
είται ως εξής: «Για την καλή εκτέλεση της συμφωνίας, 
ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι παράδοσης του πλήρως 
αδεσμοποίητου ή και του μεριζόμενου τοπικού βρόχου 
/ υποβρόχου.» 

Η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα ανωτέρω τροποποίηση υπ’αριθ. 7 του πα¬ 
ρόντος παραρτήματος. Επισημαίνεται ότι ο ΟΤΕ δεν 
υπέβαλε βασική/ελάχιστη ποιότητα των παραμέτρων 
των υπηρεσιών καθώς και σχετικές οικονομικές ρήτρες 
για την παροχή πλήρους και μεριζόμενης πρόσβασης 
στον υποβρόχο, και για το λόγο αυτό η πρόταση που 
υπέβαλε για τον βρόχο χρησιμοποιείται και για την 
περίπτωση του υποβρόχου. 

16. Στην ενότητα 3.1.1 ο ορισμός «Χρόνος παράδοσης 
ΤοΒ» τροποποιείται ως εξής: 

«Χρόνος παράδοσης ΤοΒ: Είναι το χρονικό διάστημα 
που μεσολαβεί από την επόμενη ΕΗ αποστολής της αί¬ 
τησης στον ΟΤΕ, μέχρι την ημερομηνία υλοποίησής της, 
όπως αυτές (ημερομηνίες) εμφανίζονται στα σχετικά 
πεδία αναζήτησης της αίτησης στο Π.Σ. ΟΤΕ.» 

Οπ.π. τροποποίηση υπ’αριθ. 2 

17. Στην ενότητα 3.1.1. ο ορισμός «Ανενεργός χρόνος 
ΤοΒ (ρατΚθά ίίπιο)» τροποποιείται ως εξής: «Ανενεργός 
χρόνος ΤοΒ (ρ3ΐΊ<θά Ιίπιο): Είναι το άθροισμα των χρό¬ 
νων καθυστέρησης, που οφείλονται σε λόγους μη υπαι¬ 
τιότητας ΟΤΕ όπως αυτοί αναφέρονται στην ενότητα 
2 του παρόντος παραρτήματος.» 

Οπ.π. τροποποίηση υπ’αριθ. 3 

18. Στην ενότητα 3.1.1 ο Πίνακας 2 τροποποιείται και 
συμπληρώνεται ως εξής: 


Α/Α 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ¬ 
ΔΟΣΗΣ ΤοΒ ΣΕ ΕΗ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 


Α 

Β 

Γ 

1. 

Αίτηση παράδοσης 
ΤοΒ ή μετάβασης 


Προς ΟΤΕ 

2. 

Παράδοση ενεργού 
ΤοΒ (ΕΝΤοΒ) 

13 

Από την επόμενη 

ΕΗ του 1 

3 

Παράδοση ανενερ¬ 
γού ΤοΒ (ΑΝΤοΒ) 

13 

Από την επόμενη 

ΕΗ του 1 

4 

Παράδοση Μεριζό¬ 
μενου ΤοΒ (ΜΤοΒ) 

10 

Από την επόμενη 

ΕΗ του 1 

5 

Παράδοση ΕΝΤοΒ 
με Φορητότητα 

10 

Από την επόμενη 

ΕΗ της αίτησης 
Φορητότητας 

6 

Μετάβαση ΜΤ οΒ 
σε ΠτοΒ (χωρίς 
φορητότητα) 

13 

Από την επόμενη 

ΕΗ του 1 

7 

Μετάβαση ΜΤ οΒ 
σε ΠΤοΒ με Φορη¬ 
τότητα 

10 

Από την επόμενη 

ΕΗ της αίτησης 
Φορητότητας 

8 

Μετάβαση ΑΡΥΣ 
σε ΠτοΒ (χωρίς 
φορητότητα) 

13 

Από την επόμενη 

ΕΗ του 1 

9 

Μετάβαση ΑΡΥΣ 
σε ΠΤοΒ με Φορη¬ 
τότητα 

10 

Από την επόμενη 

ΕΗ της αίτησης 
Φορητότητας 

10 

Μετάβαση ΑΡΥΣ 
σε ΜτοΒ 

13 

Από την επόμενη 

ΕΗ του 1 

11 

Μετάβαση ΜΤοΒ 
σε ΜΤοΒ 

13 

Από την επόμενη 

ΕΗ του 1 

12 

Μετάβαση ΑΠΤοΒ 
σε ΑΠΤοΒ 

13 

Από την επόμενη 

ΕΗ του 1 


Η εν λόγο αλλαγή επιβάλλεται προς εφαρμογή της 
υποχρέωσης του ΟΤΕ να ικανοποιεί αιτήματα για με¬ 
τάβαση μεταξύ υπηρεσιών Πλήρους και Μεριζόμενης 
Πρόσβασης στο ΤοΒ και υπηρεσιών ΑΡΥΣ, σύμφωνα με 
το Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση 
(ί), παράγραφος (5) της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006 και να 
υπογράφει Συμφωνίες Επιπέδου Υπηρεσίας με συγκε¬ 
κριμένες ρήτρες και όρους αναφορικά με την ευθύνη 
των μερών. Η βασική/ ελάχιστη ποιότητα των παρα¬ 
μέτρων υπηρεσιών καθώς και οι σχετικές οικονομικές 
ρήτρες ή οι όροι αναφορικά με την ευθύνη των μερών 
που θα ισχύουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προϋποθέσεις του Βασικού 8ΕΑ, θα πρέπει να αποτε¬ 
λούν μέρος της βασικής λίστας των περιεχομένων της 
σχετικής Προσφοράς Αναφοράς που δημοσιεύεται από 
τον ΟΤΕ. 

19. Στην ενότητα 3.1.1 μετά τον Πίνακα 2 τα σημεία 
(ί) έως (ίχ) διαγράφονται δεδομένου ότι αποτελούν βή¬ 
ματα της διαδικασίας εξέτασης μίας αίτησης η οποία 
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2 και τα σχετικά με αυτό 
Παραρτήματα {...}. Η επανάληψή τους ενδέχεται να δη¬ 
μιουργήσει σύγχυση. 
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20. Στην ενότητα 3.1.2 η δεύτερη παράγραφος δια¬ 
γράφεται, διότι ο ΟΤΕ έχει την δυνατότητα, σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 της ίδιας ενότητας, όπως τρο¬ 
ποποιείται με την παρούσα (σημείο 21), σε περίπτωση 
που οι πάροχοι δεν έχουν καλύψει τις προβλέψεις του 
προηγούμενου μήνα, να τροποποιεί τις νέες προβλέψεις 
τους με βάση τις πραγματικές αιτήσεις του προηγούμε¬ 
νου μήνα. Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα υποβολής 
αίτησης επίλυσης διαφοράς στην ΕΕΤΤ ισχύει εκ του 
άρθρου 18 του ν. 3431/2006. 

21. Στην ενότητα 3.1.2 η τέταρτη παράγραφος τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: 

«Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν σ’ 
ένα τρίμηνο αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 
80% των αντίστοιχων προβλέψεων τριμήνου, τότε ο 
ΟΤΕ δύναται να τροποποιεί τις προβλέψεις του Τ.Π. για 
το επόμενο τρίμηνο σε αριθμό ίσο των πραγματικών 
παραγγελιών του προηγούμενου τριμήνου αυξημένου 
κατά 20%, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των τροπο¬ 
ποιημένων προβλέψεων είναι μικρότερος των προβλέ¬ 
ψεων που είχε κάνει ο Τ.Π. Σημειώνεται ότι τα σχετικά 
αιτήματα ενός Τ.Π για συναφείς ευκολίες (πχ. παράδοση 
ΕΣΚ) θα πρέπει να συνάδουν με τις αντίστοιχες προ¬ 
βλέψεις του Τ.Π για παροχή βρόχων.» 

Το προτεινόμενο από τον ΟΤΕ όριο αύξησης μέχρι 
10% επί των προβλέψεων των παροχών κρίνεται ιδιαί¬ 
τερα χαμηλό για τους παρόχους, δεδομένου ότι είναι 
αντικειμενικά εφικτό και εύλογο ένας πάροχος να επι¬ 
τύχει αύξηση κατά 20% σε σχέση με τις παραγγελίες 
του προηγούμενο τριμήνου. Ως εκ τούτου η διάταξη 
του ΟΤΕ θα έθετε έναν μη εύλογο και μη αντικειμενικά 
αιτιολογημένο περιορισμό στην ανάπτυξη του ανταγω¬ 
νισμού στη σχετική Αγορά Χονδρικής Παροχής (πλή¬ 
ρως και μεριζόμενης) Αδεσμοποίητης Πρόσβασης σε 
μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους εις βάρος των 
καταναλωτών. 

22. Στην ενότητα 3.1.3 προστίθεται νέα πρώτη παρά¬ 
γραφος που έχει ως ακολούθως: 

«Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό 
χρόνο παράδοσης του πλήρως αδεσμοποίητου ή και του 
μεριζόμενου τοπικού βρόχου / υποβρόχου, καταπίπτει 
αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του ΤΠ, ποινική 
ρήτρα, η οποία υπολογίζεται ως ακολούθως:» 

Η εν λόγω συμπλήρωση επιβάλλεται για λόγους νο¬ 
μικής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαι¬ 
ωμάτων και υποχρεώσεων αναφορικά με την καταβολή 
ποινικών ρητρών. 

23. Στην ενότητα 3.1.3 η πρώτη παράγραφος τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: 

«Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε Τ.Π ανά ημερολο¬ 
γιακό έτος και επί του ενεργού αριθμού ΤοΒ εκτός δΙΑ 
(Α).. Ο ενεργός αριθμός ΤοΒ εκτός δΙ_Α (Α) υπολογίζεται 
όπως πιο κάτω: 

Α = 90% [Μίη (110% Π, ΑΤ) +Π1 - ΕΠ - ΠΕ] 

Όπου : 

Α :είναι ο ενεργός αριθμός ΤοΒ εκτός δΙ_Α ανά έτος. 

Π: είναι ο αριθμός των προβλέψεων του Τ.Π. 

ΑΤ: είναι ο αριθμός των αιτηθέντων τοπικών βρόχων 
εντός του υπό εξέταση ημερολογιακού έτους. 

Π1: είναι ο αριθμός των παραδοθέντων ΤοΒ εντός 
του υπό εξέταση ημερολογιακού έτους για τους οποί¬ 
ους οι αιτήσεις πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενα 
ημερολογιακά έτη. 


ΕΠ: είναι ο αριθμός των ΤοΒ που παραδόθηκαν εμπρο- 
θέσμως εντός του υπό εξέταση ημερολογιακού έτους. 

ΠΕ: ο αριθμός των παραδοθέντων ΤοΒ των οποίων 
οι αιτήσεις κατατέθηκαν εντός του προηγούμενου (από 
το υπό εκκαθάριση) έτους ως υπερβάλλουσες το 110% 
των αντίστοιχων προβλέψεων του Τ.Π. και οι οποίες 
ενεργοποιήθηκαν κατά το υπό εκκαθάριση έτος». 

Η πρόταση του ΟΤΕ σύμφωνα με την οποία ο αριθ¬ 
μός των βρόχων για τους οποίους υπέχει υποχρέωση 
καταβολής ρήτρας υπολογίζεται με βάση το «80% των 
λειτουργούντων βρόχων» δεν συνάδει με τη σχετική 
ρυθμιστική υποχρέωση του ΟΤΕ όπως αυτή προκύπτει 
από την ΑΠ ΕΕΤΤ 388/12/2006. Σύμφωνα με τη διάταξη 
του Κεφαλαίου Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτω¬ 
ση (ί) της ως άνω απόφασης και συγκεκριμένα την πα¬ 
ράγραφο (7) καθώς και το Παράρτημα I, Δ.2 της ιδίας, 
στο ελάχιστο περιεχόμενο της Προσφοράς πρέπει να 
προβλέπεται αποζημίωση / οικονομικές ρήτρες, σε πε¬ 
ρίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών 
για την ικανοποίηση των αιτημάτων των παροχών τα 
οποία υποβάλλονται με βάση τις διατάξεις της εν λόγω 
προσφοράς. Είναι σαφές τόσο από το γράμμα όσο και 
από το πνεύμα των ως άνω διατάξεων ότι οι ρήτρες 
πρέπει να υπολογίζονται βάσει των αιτηθέντων βρόχων 
και όχι των λειτουργούντων, άλλως ο ΟΤΕ εισάγει ένας 
περιορισμό της ευθύνης του, ο οποίος δεν προβλέπεται 
ρυθμιστικά και είναι εις βάρος των παροχών. Επίσης δεν 
θεωρείται εύλογη, ούτε αιτιολογείται αντικειμενικά, η 
εξαίρεση από τον υπολογισμό των ρητρών ποσοστού 
άνω του 10% των περιπτώσεων καθυστερημένης πα¬ 
ράδοσης βρόχων. Το ποσοστό 10% γίνεται αποδεκτό 
προκειμένου να καλυφθούν περιπτώσεις εξαιρετικά με¬ 
γάλων καθυστερήσεων λόγω ειδικών συνθηκών. 

24. Στην ενότητα 3.1.3 το εδάφιο που ακολουθεί τον 
Πίνακα 3 και το εδάφιο που ακολουθεί τον Πίνακα 3α, 
σύμφωνα με τα οποία: «Σε κάθε περίπτωση η συνολική 
ρήτρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το εφάπαξ κόστος» 
διαγράφονται. 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές Υποχρεώ¬ 
σεις, περίπτωση (ί) της ως άνω απόφασης και συγκεκρι¬ 
μένα την παράγραφο (7) καθώς και το Παράρτημα I, Δ.2 
της ιδίας, στο ελάχιστο περιεχόμενο της Προσφοράς 
πρέπει να προβλέπεται αποζημίωση / οικονομικές ρή¬ 
τρες, σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων 
προθεσμιών για την ικανοποίηση των αιτημάτων των 
παροχών τα οποία υποβάλλονται με βάση τις διατάξεις 
της εν λόγω προσφοράς. Η βασική/ ελάχιστη ποιότητα 
των παραμέτρων υπηρεσιών (Βασικό Επίπεδο Συμφω¬ 
νιών Υπηρεσιών (Βασικό δΙ_Α)) καθώς και οι σχετικές 
οικονομικές ρήτρες ή όροι αναφορικά με την ευθύνη των 
μερών που θα ισχύουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
με τις προϋποθέσεις του Βασικού δίΑ, θα πρέπει να 
αποτελούν μέρος της βασικής λίστας των περιεχομένων 
της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς που θα δημοσιεύ¬ 
εται από τον ΟΤΕ. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση οι 
ρήτρες και όροι αναφορικά με την ευθύνη των μερών 
πρέπει «να λειτουργούν ως κίνητρο για την συμμόρφω¬ 
ση των μερών με αυτά». Η ύπαρξη ανώτατου ορίου στον 
υπολογισμό των ρητρών δεν δίνει επαρκές κίνητρο στον 
ΟΤΕ να εξυπηρετήσει αιτήματα για τα οποία οι ρήτρες 
έχουν φθάσει στο ανώτατο επίπεδο. Επισημαίνεται ότι 
εν προκειμένω η καταβολή ρήτρας δεν συμφωνείται 
ελεύθερα μεταξύ νομικά ισότιμων συναλλασσομένων με 
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βάση την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, αλλά 
προβλέπεται ρυθμιστικά ακριβώς για την εξασφάλιση 
έγκαιρης και προσήκουσας συμμόρφωσης του ρυθμιζό- 
μενου μέρους στις υποχρεώσεις του. Το ρυθμιζόμενο μέ¬ 
ρος δεν μπορεί, αμέσως ή εμμέσως, να χρησιμοποιήσει 
την καταβολή ρητρών προκειμένου να απαλλαγεί από 
τη βασική υποχρέωσή του η οποία είναι η εκπλήρωση 
της παροχής, με την παράδοση του αιτηθέντος τοπι¬ 
κού βρόχου ή / και της αιτηθείσας συνεγκατάστασης 
η οποία είναι αναγκαία για την αποτελεσματική αξιο¬ 
ποίησή του από τον πάροχο. Αλλως αντί για κίνητρο 
συμμόρφωσης, η καταβολή ρητρών κινδυνεύει να γίνει 
από το ρυθμιζόμενο μέσο καταστρατήγησης των υπο- 
χρεώσεών του. 

25. Στην ενότητα 3.1.3 η παράγραφος πάνω από τον Πί¬ 
νακα 3 και οι Πίνακες 3 και 3α τροποποιούνται ως εξής: 

«Εάν το Α είναι θετικό, τότε εφαρμόζονται οι ρήτρες 
του πίνακα 3 για τις περιπτώσεις 2,3,5,6,7,8,9,10,13 του 
Πίνακα 2 και του Πίνακα 3α για τις περιπτώσεις 4,11,12 
του Πίνακα 2, κατά περίπτωση, για τον ενεργό αριθμό 
ΤοΒ εκτός 3Ι_Α, που παρουσιάζουν το μικρότερο χρόνο 
καθυστέρησης ανά έτος 

Πίνακας 3: ΠτοΒ - Μετάβαση σε ΠτοΒ 


Εργάσιμες Ημέρες 
υπέρβασης από τον 
πραγματικό χρόνο 
παράδοσης 

Ρήτρα για τις πε¬ 
ριοχές Α&Β του 
πίνακα 1 

Ρήτρα για τις πε¬ 
ριοχές Γ&Δ του 
πίνακα 1 

1η-6η 

Το 2% του εφάπαξ 
ΠΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Το 1% του εφάπαξ 
ΠΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

7η-12η 

Το 4% του εφάπαξ 
ΠΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Το 2% του εφάπαξ 
ΠΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Γ ια την 13η και μετά 

Το 8% του εφάπαξ 
ΠΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Το 4% του εφάπαξ 
ΠΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 


Πίνακας 3α : ΜτοΒ - Μετάβαση σε ΜτοΒ 


Εργάσιμες Ημέρες 
υπέρβασης από τον 
πραγματικό χρόνο 
παράδοσης 

Ρήτρα για τις πε¬ 
ριοχές Α&Β του 
πίνακα 1 

Ρήτρα για τις πε¬ 
ριοχές Γ&Δ του 
πίνακα 1 

1η-5η 

Το 2% του εφάπαξ 
ΜΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Το 1% του εφάπαξ 

ΜΤ οΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

6η-10η 

Το 4% του εφάπαξ 
ΜΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Το 2% του εφάπαξ 
ΜΤ οΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Γ ια την 11η και μετά 

Το 8% του εφάπαξ 
ΜΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Το 4% του εφάπαξ 
ΜΤ οΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 


Η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νο¬ 
μικής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαι¬ 
ωμάτων και υποχρεώσεων αναφορικά με την καταβολή 
ποινικών ρητρών. Περαιτέρω, τα προτεινόμενα από τον 
ΟΤΕ ποσοστά είναι δυσανάλογα χαμηλά και δεν θεω¬ 
ρούνται επαρκή προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός 
της διάταξης, δηλαδή να δοθεί επαρκές κίνητρο συμ¬ 
μόρφωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην 
αιτιολόγηση της τροποποίησης υπ’αριθ. 24. Για αυτό το 


λόγο διπλασιάζονται. 

26. Στην ενότητα 3.2.1 η πρώτη παράγραφος τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: «Για την προσήκουσα εκτέλεση της 
συμφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι άρσης βλά¬ 
βης του πλήρως αδεσμοποίητου ή και του μεριζόμενου 
τοπικού βρόχου και υποβρόχου.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για τους ίδιους λόγους 
που αναλύθηκαν ανωτέρω στις τροποποιήσεις υπ’αριθ. 
7 και 15 του παρόντος Παραρτήματος. 

27. Στην ενότητα 3.2.1 ο ορισμός «Ανενεργός χρόνος 
βλάβης (ουί οί εοΓνίοο) τροποποιείται ως εξής: «Ανε¬ 
νεργός χρόνος βλάβης (ουί οί δθΓνίοο): Το συνολικό 
χρονικό διάστημα καθυστερήσεων άρσης της βλάβης 
«μη υπαιτιότητας ΟΤΕ» σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην ενότητα 2 του παρόντος παραρτήματος.» 

Οπ.π. τροποποίηση υπ’αριθ. 3 

28. Στην ενότητα 3.2.1 η πρώτη παράγραφος μετά τους 
ορισμούς τροποποιείται ως εξής: 

«Ο ΟΤΕ υποχρεούται να άρει τη αναγγελθείσα βλάβη 
των ΤοΒ το αργότερο στους πιο κάτω πραγματικούς 
χρόνους άρσης βλάβης:» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους αποσαφήνισης 
ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι οι χρόνοι που ακολουθούν 
είναι οι μέγιστοι χρόνοι άρσης βλαβών. 

29. Στην ενότητα 3.2.1 ο Πίνακας 4 και το εδάφιο που 
ακολουθεί μετά τον Πίνακα τροποποιούνται ως εξής: 


Τοπικός Βρόχος 

Πραγματικοί Χρόνοι άρσης 
βλάβης στο 85% των αναγγελ- 
θεισών βλαβών του ΤοΒ 

Πλήρης τοπικός βρόχος 

1 ΕΗ 

Μεριζόμενος τοπικός βρόχος 

1 ΕΗ 


Στο ποσοστό 85%, περιλαμβάνονται και οι αναγγελ- 
θείσες βλάβες που διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε 
«υπαιτιότητα ΟΤΕ» 

Η αλλαγή επιβάλλεται δεδομένου ότι το ποσοστό 80% 
που προτείνει ο ΟΤΕ δεν θεωρείται επαρκές προκειμέ¬ 
νου να επιτευχθεί ο σκοπός της διάταξης, δηλαδή να 
δοθεί επαρκές κίνητρο συμμόρφωσης σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα ανωτέρω στην αιτιολόγηση της τροπο¬ 
ποίησης υπ’αριθ. 24. Επίσης ο προταθείς από τον ΟΤΕ 
χρόνος αποκατάστασης των βλαβών σε δύο (2) εργάσι¬ 
μες ημέρες, αφενός είναι υψηλός, αφετέρου αντιβαίνει 
στην αρχή της αμεροληψίας την οποία φέρει ο ΟΤΕ 
και σύμφωνα με την οποία οφείλει μεταξύ άλλων να 
«παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους 
και της ιδίας ποιότητας με αυτές που παρέχει και στο 
λιανικό του άκρο (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρι¬ 
κών του και των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων)». 
Ο ΟΤΕ κατά την παροχή λιανικών υπηρεσιών ως πάρο- 
χος Καθολικής Υπηρεσίας οφείλει να προβεί σε άρση 
βλαβών στο 85% των αναγγελθεισών βλαβών εντός της 
επομένης εργάσιμης μέρας. 

30. Στην ενότητα 3.2.2 η πρώτη παράγραφος τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: 

«Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό 
χρόνο άρσης βλάβης (πίν. 4) του ΤοΒ, για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του 
και υπέρ του ΤΠ, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 5. Οι ρήτρες υπο¬ 
λογίζονται για κάθε Τ.Π.» 
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Η παρούσα τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νο¬ 
μικής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαι¬ 
ωμάτων και υποχρεώσεων προκειμένου να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής τους 
από τα μέρη. Ειδικά ως προς το ζήτημα των ρητρών που 
θα οφείλει να καταβάλλει ο ΟΤΕ σε περίπτωση μη προ¬ 
σήκουσας, ιδίως μη έγκαιρης εκπλήρωσης της συμφω- 
νηθείσας παροχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παρούσα προσφορά, πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο 
αφενός σε ποιες περιπτώσεις γεννάται η υποχρέωση 
καταβολής τους, αφετέρου ποια είναι επακριβώς η διαδι¬ 
κασία υπολογισμού τους. Περαιτέρω, η ποινική ρήτρα δεν 
συνιστά «αποζημίωση» υπό την έννοια ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 405 του ΑΚ, καταπίπτει ακόμα και αν ο δανειστής 
δεν έχει υποστεί καμία ζημία. Όπως ήδη ειπώθηκε στην 
τροποποποίηση υπ’αριθ. 7 του παρόντος Παραρτήματος, 
σύμφωνα με το γράμμα, αλλά και το πνεύμα της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 388/012/2006 η πρόβλεψη ποινικών ρητρών γίνεται 
προκειμένου να εξασφαλίσει την προσήκουσα, ιδίως τη 
χρονικά έγκαιρη εκπλήρωση της παροχής από τον ΟΤΕ. 
Για το λόγο αυτό ο Τ.Π. δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 
407 ΑΚ, σε περίπτωση κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας, 
να απαιτήσει και την εκπλήρωση της παροχής, καθώς 
και τυχόν επιπλέον αποδεικνυόμενη ζημία από τη μη 
προσήκουσα εκπλήρωση. Γ ια τον ίδιο λόγο έχουν γίνει 
αντίστοιχες τροποποιήσεις και στις περιπτώσεις {43, 55 
και 59} του παρόντος Παραρτήματος. 

31. Στην ενότητα 3.2.2 ο Πίνακας 5 και τα εδάφιο που 
ακολουθεί μετά τον Πίνακα τροποποιούνται ως εξής: 

Πίνακας 5 - ΠΤοΒ / ΜΤοΒ (στο 85% των αναγγελθει- 
σών βλαβών, με την μικρότερη καθυστέρηση) 


Υπέρβαση πραγ¬ 
ματικού χρόνου άρ¬ 
σης των αναγγελθει- 
σών βλαβών σε ΕΗ 

ΡΗΤΡΑ 

ΠΤοΒ/ ΜΤοΒ για 
τις περιοχές Α&Β 
του πίνακα 1 

ΠΤοΒ/ ΜΤοΒ για 
τις περιοχές Γ&Δ 
του πίνακα 1 

1η -4η 

Το 1/11 του μηνιαίου 
μισθώματος ΓΤΓοΒ 
(εάν πρόκειται για 
ΠτοΒ) ή ΜΤοΒ (εάν 
πρόκειται για ΜτοΒ) 
για κάθε ΕΗ καθυ¬ 
στέρησης 

Το 1/22 του μηνιαίου 
μισθώματος ΠΤοΒ 
(εάν πρόκειται για 
ΠτοΒ) ή ΜΤοΒ (εάν 
πρόκειται για ΜτοΒ) 
για κάθε ΕΗ καθυ¬ 
στέρησης 

Γ ια την 5η και 
μετά 

Το 1/6 του μηνιαίου 
μισθώματος ΓΤΓοΒ/ 
ΜΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Το 1/11 του μηνιαίου 
μισθώματος ΠΤοΒ/ 
ΜΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 


Στο ποσοστό 85%, περιλαμβάνονται και οι αναγγελ- 
θείσες βλάβες που διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε 
«υπαιτιότητα ΟΤΕ». Οι ρήτρες θα υπολογίζονται σε 
ετήσια βάση.» 

Στην παρούσα παράγραφο οι τροποποιήσεις γίνονται 
προκειμένου να συνάδουν με τις τροποποιήσεις του 
σημείου 29 και για τους εκεί αναφερόμενους λόγους. 
Αναφορικά με το διπλασιασμό των προτεινόμενων από 
τον ΟΤΕ ποσοστών επιβάλλεται για τους ίδιους λόγους 
που αναφέρθηκαν ανωτέρω στην αιτιολόγηση του ση¬ 
μείου 25 του παρόντος παραρτήματος. Αναφορικά με 
την διαγραφή του ανώτατου ορίου, αυτή επιβάλλεται 
για τους λόγους που αναφέρουμε ανωτέρω στην αιτι¬ 
ολόγηση της τροποποίησης υπ’αριθ. 24 του παρόντος 
Παραρτήματος στην οποία και παραπέμπουμε. 


32. Στην ενότητα 3.2.3 τα σημεία 1 και 2 τροποποιού¬ 
νται ως εξής: 

«1. Αρχικά ο Τ.Π. οφείλει να διερευνήσει με τα συστή¬ 
ματα εποπτείας και διαχείρισης που διαθέτει, εάν η 
αναφερθείσα βλάβη προέρχεται από το τμήμα δικτύ¬ 
ου του Τ.Π ή του ΟΤΕ λαμβάνοντας υπόψη το σημείο 
οριοθέτησης έτσι όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.1.4 
της Προσφοράς. 

Στην περίπτωση που εντοπίζεται βλάβη σε τμήμα ευ¬ 
θύνης ΟΤΕ (ενδεικτικά: ΤοΒ, ΓΚΟ, «V, ΕΣΚΤ, ΕΣΚ) γίνεται 
αναγγελία της βλάβης από τον Τ.Π. 

2. Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται από τον Τ.Π. 
στο Π.Σ. ΟΤΕ» 

Η αλλαγή επιβάλλεται για λόγους σαφήνειας της δι¬ 
αδικασίας. 

33. Στην ενότητα 3.2.3 το τρίτο εδάφιο του σημείου 8 
τροποποιείται ως εξής: «Αν υπάρξει καθυστέρηση στη 
συνεννόηση ή στην ειδοποίηση του τελικού χρήστη, η 
οποία αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 
ΟΤΕ αυτή η καθυστέρηση θα προσμετράται στον ανε¬ 
νεργό χρόνο άρσης βλάβης.» 

Η παρούσα τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νο¬ 
μικής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαι¬ 
ωμάτων και υποχρεώσεων προκειμένου να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής τους 
από τα μέρη. Δεδομένου ότι ο ΟΤΕ δεν θα καταβάλει 
ρήτρες για την υπέρβαση των χρονοδιαγραμμάτων (ή 
/ και την κατ’άλλο τρόπο μη προσήκουσα εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του) εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητά του, θα πρέπει να τεκμηριώνει ειδικά και 
να αποδεικνύει τη συνδρομή των περιστατικών βάσει 
των οποίων προκύπτει η απαλλαγή του από την ευθύνη, 
άλλως η επίκληση της έλλειψης υπαιτιότητας δύναται 
να λειτουργήσει ως μέσο καταστρατήγησης της ως 
άνω υποχρέωσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
τροποποίηση υπ’αριθ. 3 του παρόντος Παραρτήματος. 

34. Στην ενότητα 3.2.4 το δεύτερο εδάφιο του σημείου 
2 τροποποιείται ως εξής: «Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα 
διεξαγωγής μετρήσεων και ελέγχων, χωρίς να παρεμπο¬ 
δίζει ή να επηρεάζει δυσμενώς τις παρεχόμενες από 
τον Τ.Π. υπηρεσίες». 

Η αναγνώριση δικαιώματος στον ΟΤΕ να διεξάγει 
μετρήσεις / ελέγχους που επηρεάζουν δυσμενώς τις 
παρεχόμενες από τον Τ.Π. υπηρεσίες δεν συνάδει με το 
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ούτε σε καμία περίπτωση 
μπορεί να θεωρηθεί εύλογη. Η τροποποίηση επιβάλλε¬ 
ται προκειμένου να προστατευθεί αποτελεσματικά το 
δικαίωμα του παρόχου για την απρόσκοπτη παροχή 
των υπηρεσιών του. 

35. Στην ενότητα 3.2.4 το τρίτο σημείο τροποποιείται 
ως εξής:«Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΤΕ θα καταβάλει τη 
μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να μειώνονται στο 
ελάχιστο οι διακοπές πρόσβασης σε σημεία του τοπι¬ 
κού Βρόχου.» 

Η συμπλήρωση γίνεται για λόγους αποσαφήνισης. 

36. Στην ενότητα 3.2.4 τα σημεία 4 και 5 διαγράφονται 
και αντικαθίστανται από την ακόλουθη παράγραφο η 
οποία τοποθετείται μετά το σημείο 6, το οποίο ήδη 
αριθμείται ως σημείο 4. 

«Προγραμματισμένες εργασίες από οποιοδήποτε από 
τα συμβαλλόμενα μέρη, οι οποίες κρίνεται, με βάση 
τα διδάγματα της επιστήμης και την κοινή πείρα ότι 
ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τις υπηρεσίες που 
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προσφέρει ο αντισυμβαλλόμενος, εκτελούνται υποχρε¬ 
ωτικά σε διαστήματα εκτός ωρών αιχμής. Ως διαστή¬ 
ματα εκτός ωρών αιχμής ορίζονται οι επίσημες αργίες 
καθώς και το διάστημα μεταξύ 24:00 και 06:00 των 
εργασίμων ημερών. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει 
να ενημερώσει εγγράφως με Ϊ3Χ τον αντισυμβαλλόμενο 
τουλάχιστον 5ΕΗ πριν από την προβλεπόμενη ημερο¬ 
μηνία έναρξης των προγραμματισμένων εργασιών. Η 
προθεσμία των 5 ΕΗ αυτή μπορεί κατ’ εξαίρεση να 
συντμηθεί μόνο σε αντικειμενικά αιτιολογημένες εξαι¬ 
ρετικές περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. 
Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να επιβεβαιώσει άμεσα 
(και το αργότερο εντός 2ΕΗ ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής του ίαχ, εκτός εάν πρόκειται για εξαιρετική 
περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, οπότε 
η αποστολή της επιβεβαίωσης γίνεται αμελλητί) ότι 
ενημερώθηκε αποστέλλοντας σχετικό ΐαχ στο άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος .Η παραπάνω ενημέρωση πρέπει 
να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• Περιγραφή της εργασίας που πρόκειται να εκτε- 
λεσθεί 

• Ημερομηνία και ώρα έναρξης της εργασίας 

• Προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της εργα¬ 
σίας 

• Πιθανές επιπτώσεις στη παροχή λιανικών υπηρεσιών 
από τον ΟΤΕ 

• Πιθανές επιπτώσεις στην παροχή λιανικών υπηρεσι¬ 
ών από τον Τ.Π και των υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΤΕ 
στον Τ.Π μέσω της ΑΠΤΒ 

• Σχετική εργασία που πρέπει να πραγματοποιήσει 
και το άλλο μέρος, εφόσον απαιτείται 

• Πιθανά προτεινόμενα μέτρα προστασίας και δοκιμές 
που θα πρέπει να πραγματοποιήσει το άλλο μέρος» 

Η ως άνω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους πλη¬ 
ρότητας της διαδικασίας, αλλά κυρίως για την όσο το 
δυνατό αποτελεσματικότερη προστασία των κατανα¬ 
λωτών, προκειμένου αφενός ο χρόνος διακοπής των 
υπηρεσιών να μειώνεται στο ελάχιστο δυνατό, αφετέρου 
να δίνεται η δυνατότητα στον Τ.Π. έχοντας εγκαίρως 
την κατάλληλη πληροφόρηση να ενημερώσει τους συν¬ 
δρομητές του για τον ενδεχόμενο επιρεασμό των προς 
αυτών παρεχόμενων υπηρεσιών. Εξάλλου η διεξαγωγή 
των προγραμματισμένων ωρών σε διαστήματα εκτός 
ωρών αιχμής είναι καθόλα εύλογη δεδομένου ότι στα 
εν λόγω διαστήματα η κίνηση είναι περιορισμένη. 

37. Στην ενότητα 4.1.1. η πρώτη παράγραφος τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: «Οι παραδόσεις των χώρων φυσικής 
/ απομακρυσμένης / εικονικής /σύμμικτης συνεγκατά- 
στασης σε Α/Κ ΟΤΕ (νέων ή επεκτάσεων υφισταμένων) 
καθώς και των σχετικών ευκολιών θα παραδίδονται 
στους αιτηθέντες Τ.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κεφάλαιο 3.» 

Η ως άνω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους σα¬ 
φήνειας της διαδικασίας. 

38. Στην ενότητα 4.1.1 μετά την πρώτη παράγραφο 
προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής καθώς και Πί¬ 
νακας 6, μετά την προσθήκη του οποίου αλλάζει αντι- 
στοίχως η αρίθμηση των Πινάκων: 

«Στις περιπτώσεις 3ά Γιοο αιτημάτων, οι παραδόσεις 
των χώρων φυσικής / εικονικής /σύμμεικτης συνεγκατά- 
στασης σε Α/Κ ΟΤΕ (νέων ή επεκτάσεων υφισταμένων) 
και των σχετικών ευκολιών στους αιτηθέντες Τ.Π. θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον πίνακα 6. 


Πίνακας 6 - Χρόνοι Παράδοσης Διαμορφωμένου Χώ¬ 
ρου για αά άοο αιτήματα (νέου ή επέκτασης) 


Περιοχές του πίνακα 1 

Α,Β, Γ, Δ 

1 

Καταβολή σχετικής προκατα¬ 
βολής 

Χώρος Φυσικής Συνεγκατά- 
στασης 

75 ΕΗ από την επομένη ΕΗ 
του 1 

Επέκταση χώρου Φυσικής Συ- 
νεγκατάστασης 

50 ΕΗ από την επομένη ΕΗ 
του 1 

Χώρος / επέκταση Σύμμεικτης 
Συνεγκατάστασης 

15 ΕΗ από την επομένη ΕΗ 
του 1 

Χώρος / επέκταση Εικονικής 
Συνεγκατάστασης 

10 ΕΗ από την επομένη ΕΗ 
του 1 


Η παράγραφος προστίθεται για λόγους πληρότητας 
δεδομένου ότι στις διαδικασίες αιτημάτων συνεγκατά- 
στασης, όπως αυτές τροποποιούνται με την παρούσα 
συμπεριλαμβάνεται και η διαδικασία για υποβολή 3ά 
Γιοο αιτημάτων. 

39. Στην ενότητα 4.1.2 η πρώτη παράγραφος και οι 
Πίνακες 6, 6α και 6β που ακολουθούν τροποποιούνται 
ως εξής: «Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον ΟΤΕ 
των παραδοτέων χώρων συνεγκατάστασης (είτε βάσει 
του ετήσιου χρονοπρογραμματισμού, είτε βάσει αά Γιοο 
αιτημάτων), σε σχέση τους συμφωνημένους κατά την 
ανωτέρω διαδικασία χρόνους, καταπίπτει αυτοδικαίως 
σε βάρος του και υπέρ του ή των ΤΠ, ο/οι οποίοι έχουν 
επιβεβαιώσει δεσμευτικά (με την παροχή εγγυητικών 
επιστολών και προκαταβολών σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς) ποινική ρήτρα, 
η οποία υπολογίζεται ως ακολούθως: 


Πίνακας 7 - Παράδοση Διαμορφωμένου Χώρου (νέου 
ή επέκτασης) 


Περιοχές του πί¬ 
νακα 1 

Α,Β 

Γ,Δ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΡΗΤΡΑ* 

ΡΗΤΡΑ* 

Για κάθε ΕΗ 

1% του συνολικού 
κόστους διαμόρφω¬ 
σης του χώρου συνε- 
γκατάστασης 

0,8% του συνολι¬ 
κού κόστους διαμόρ¬ 
φωσης του χώρου 
συνεγκατάστασης 


*Το ποσόν της ρήτρας αφορά στο σύνολο των Τ.Π. οι 
οποίοι έχουν δεσμευθεί για την υλοποίηση του χώρου 
συνεγκατάστασης. Το ποσό της ρήτρας επιμερίζεται 
μεταξύ των εν λόγω παροχών . 


Πίνακας 7α - Παράδοση Χώρου στην Εικονική Συνε- 
γκατάσταση 


Περιοχές του πί¬ 
νακα 1 

Α,Β 

Γ,Δ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΡΗΤΡΑ* 

ΡΗΤΡΑ* 

Γ ια κάθε ΕΗ 

1% του συνολικού 
κόστους διαμόρφω¬ 
σης του χώρου συνε- 
γκατάστασης 

0,8% του συνολι¬ 
κού κόστους διαμόρ¬ 
φωσης του χώρου 
συνεγκατάστασης 


*Το ποσόν της ρήτρας αφορά στο σύνολο των Τ.Π. οι 
οποίοι έχουν δεσμευθεί για την υλοποίηση του χώρου 
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συνεγκατάστασης. Το ποσό της ρήτρας επιμερίζεται 
μεταξύ των εν λόγω παροχών. 


Πίνακας 7β - Παράδοση Χώρου στη Σύμμικτη Συνε- 
γκατάσταση 


Περιοχές του πί¬ 
νακα 1 

Α,Β 

Γ,Δ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΡΗΤΡΑ* 

ΡΗΤΡΑ* 

Για κάθε ΕΗ 

1% του συνολικού 
κόστους διαμόρφω¬ 
σης του χώρου συνε- 
γκατάστασης 

0,8% του συνολι¬ 
κού κόστους διαμόρ¬ 
φωσης του χώρου 
συνεγκατάστασης 


* Το ποσόν της ρήτρας αφορά στο σύνολο των Τ.Π. οι 
οποίοι έχουν δεσμευθεί για την υλοποίηση του χώρου 
συνεγκατάστασης. Το ποσό της ρήτρας επιμερίζεται 
μεταξύ των εν λόγω παρόχων.Οι ρήτρες υπολογίζονται 
σε ετήσια βάση.» 

Οι αλλαγές προτείνονται για λόγους αποσαφήνισης 
και πληρότητας της διαδικασίας σύμφωνα και με τα 
εό Γιοο αιτήματα που υποβάλλονται. Τα προτεινόμενα 
από τον ΟΤΕ σταθερά ποσά για τον υπολογισμό των 
ρητρών για κάθε μέρα καθυστέρησης είναι δυσανάλογα 
χαμηλά και δεν θεωρούνται επαρκή προκειμένου να 
επιτευχθεί ο σκοπός της διάταξης, δηλαδή να δοθεί 
επαρκές κίνητρο συμμόρφωσης σύμφωνα με τα αναφε- 
ρόμενα ανωτέρω στην αιτιολόγηση των τροποποιήσεων 
υπ’αριθ. 24 και 25.. 

Αντιθέτως θεωρείται εύλογο το ποσό της ρήτρας 
να υπολογίζεται ως ποσοστό του συνολικού κόστους 
διαμόρφωσης του χώρου, η ρήτρα δηλαδή να συνδέ¬ 
εται με το ποσό που έχει δεσμεύσει ο/οι Τ.Π. για την 
ολοκλήρωση των εργασιών της υλοποίησης του χώ¬ 
ρου συνεγκατάστασης. Αναφορικά με την διαγραφή του 
ανώτατου ορίου, αυτή επιβάλλεται για τους λόγους που 
αναφέρουμε ανωτέρω στην αιτιολόγηση της τροποποί¬ 
ησης υπ’αριθ. 24 και 31 του παρόντος Παραρτήματος 
στην οποία και παραπέμπουμε. 

Τέλος για λόγους πληρότητας ορίζεται το διάστημα 
παρακολούθησης των ρητρών. 

40. Ο τίτλος της ενότητα 4.2. τροποποιείται ως εξής: 
«Παράδοση / Επαυξήσεις Συνδετικών Καλωδίων» και 
ο τίτλος της ενότητας 4.2.1 τροποποιείται σε «Χρόνοι 
Παράδοσης / Επαυξήσεων». 

Η αλλαγή προτείνεται για λόγους σαφήνειας και ακρί¬ 
βειας προκειμένου να ο τίτλος να ανταποκρίνεται στο 
περιεχόμενο των παραγράφων. 

41. Στην ενότητα 4.2.1. ο ορισμός «Ανενεργός χρόνος 
παράδοσης Συνδετικού Καλωδίου (ρ3ΐ1<8ά Ιίπιβ) τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: 

«Ανενεργός χρόνος παράδοσης Συνδετικού Καλωδίου 
(ρ3ΓΚθά Ιίπιο): Είναι το άθροισμα των χρόνων καθυστέ¬ 
ρησης, μη υπαιτιότητας ΟΤΕ, όπως αυτοί αναφέρονται 
στην ενότητα 2 του παρόντος παραρτήματος» 

Οπ.π. τροποποίηση υπ’αριθ. 3 

42. Στην ενότητα 4.2.1 ο Πίνακας 7 γίνεται Πίνακας 8 
και τροποποιείται ως εξής: « 


Α/ 

Α 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ¬ 
ΔΟΣΗΣ ΣΕ ΕΗ 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟ¬ 
ΘΕΣΜΙΑΣ 

■ 

Αίτηση παρά¬ 
δοσης 

3ϋ(0 

Προς ΟΤΕ 

2 

Παράδοση Νέου 
ΕΣΚΤ-ΦΥΠ (για 
κέντρα >5.000) 

45 

Από την επόμε¬ 
νη ΕΗ του 1 

3 

Παράδοση Νέου 
ΕΣΚΤ σε Υφιστά¬ 
μενο ΦΥΠ (για 
κέντρα >5.000) 

25 

Από την επόμε¬ 
νη ΕΗ του 1 

4 

Σύνδεση ΕΞΣΚ- 
ΕΣΚΤ(για κέντρα > 
5.000 ) 

10 

Από την επόμε¬ 
νη ΕΗ του 1 

5 

Παράδοση Νέου 
ΕΣΚΤ (για κέντρα 
< 5000) 

25 

Από την επόμε¬ 
νη ΕΗ του 1 

6 

Σύνδεση ΕΞΣΚ- 
ΕΣΚΤ(για κέντρα 
<5.000) 

10 

Από την επόμε¬ 
νη ΕΗ του 1 

7 

Παράδοση ζευ¬ 
γών καλωδίου από 
υφιστάμενο ΕΣΚ 

10 

Από την επόμε¬ 
νη ΕΗ του 1 

8 

Παράδοση 
ζευγών καλωδίου 
στην περίπτωση 
όπου απαιτείται 
υλοποίηση νέου 
ΕΣΚ χωρίς επέ¬ 
κταση / σύμπτυξη 
ΓΚΟ 

20 

Από την επόμε¬ 
νη ΕΗ του 1 

9 

Παράδοση 
ζευγών καλωδίου 
στην περίπτωση 
όπου απαιτείται 
υλοποίηση νέου 
ΕΣΚ και επέκταση 
ΓΚΟ 

30 

Από την επόμε¬ 
νη ΕΗ του 1 

10 

Παράδοση 
ζευγών καλωδίου 
στην περίπτωση 
όπου απαιτείται 
υλοποίηση νέου 
ΕΣΚ και σύμπτυξη 
ΓΚΟ 

40 

Από την επόμε¬ 
νη ΕΗ του 1 

11 

Παροχή ΚΟΙ και 
σύνδεση ίνας 

15 

Από την επόμε¬ 
νη ΕΗ του 1 

12 

Σύνδεση Ίνας σε 
υφιστάμενο ΚΟΙ 

10 

Από την επόμε¬ 
νη ΕΗ του 1 

13 

Παροχή εσω¬ 
τερικού καλωδίου 
για ΒαοΚίιαυΙ 

10 

Από την επόμε¬ 
νη ΕΗ του 1 


Οι τροποποιήσεις της παρούσας παραγράφου γίνονται για 
λόγους πληρότητας έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι πε¬ 
ριπτώσεις συνδετικών καλωδίων. Οι προτεινόμενοι από τον 
ΟΤΕ χρόνοι κρίνονται υπερβολικοί λαμβάνοντας υπόψη τις 
πραγματικές εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για 
την παροχή κάθε μίας υπηρεσίας για αυτό το λόγο επιβάλ¬ 
λεται η μείωσή τους σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα. 
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43. Στην ενότητα 4.2.2 η πρώτη παράγραφος τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: 

«Σε περίπτωση υπέρβασης από τον ΟΤΕ του πραγ¬ 
ματικού χρόνου παράδοσης (πίν. 8) των υπηρεσιών του 
Πίνακα 8, καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και 
υπέρ του ΤΠ, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται, για 
κάθε Τ.Π., ανά ημέρα καθυστέρησης, σύμφωνα με το 
παρακάτω Πίνακα.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους πληρό¬ 
τητας έτσι ώστε η διαδικασία να συνάδει με τις 
αλλαγές του σημείου 42 και προκειμένου να είναι 
ξεκάθαρη η διαδικασία κατάπτωσης των ρητρών. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην τρο- 
ποποποίηση υπ’αριθ. 30 του παρόντος. 

44. Στην ενότητα 4.2.2 η δεύτερη παράγραφος τροποποι¬ 
είται ως εξής: «Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγμα¬ 
τικού χρόνου παράδοσης των αιτούμενων υπηρεσιών.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους αποσαφήνισης 
δεδομένου ότι τα συνδετικά καλώδια παρέχονται ως 
υπηρεσία από τον ΟΤΕ. 

46. Στην ενότητα 4.2.2 οι Πίνακες 8,910 και 11 καθώς και τα 
εδάφια που ακολουθούν μετά από αυτούς και μέχρι το τέλος 
της ενότητας 4.22 αντικαθίστανται από το ακόλουθο:« 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 



ΠΕΡΙΟΧΕΣ 


Α,Β 

Γ,Δ 

Α/Α 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Καθυστέ¬ 
ρηση σε 

ΕΗ 

ΡΗΤΡΕΣ 

ΡΗΤΡΕΣ 


Παράδοση 
Νέου ΕΣΚΤ- 
ΦΥΠ (για κέ¬ 
ντρα >5.000 ) 

Για κάθε 

ΕΗ 

1/11 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 

1/22 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 

2 

Παράδοση 
Νέου ΕΣΚΤ σε 
Υφιστάμενο 
ΦΥΠ (για κέ¬ 
ντρα >5.000 ) 

Γ ια κάθε 

ΕΗ 

1/11 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 

1/22 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 

3 

Σύνδεση ΕΞΣΚ- 
ΕΣΚΤ(για κέ¬ 
ντρα > 5000) 

Γ ια κάθε 

ΕΗ 

1/11 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 

1/22 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 


Παράδοση 
Νέου ΕΣΚΤ 
(για κέντρα < 
5000) 

Γ ια κάθε 

ΕΗ 

1/11 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 

1/22 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 


5 

Σύνδεση ΕΞΣΚ- 
ΕΣΚΤ(για κέ¬ 
ντρα <5000) 

Γ ια κάθε 

ΕΗ 

1/11 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 

1/22 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 

6 

Παράδοση ζευ¬ 
γών καλωδίου 
από υφιστάμε¬ 
νο ΕΣΚ 

Γ ια κάθε 

ΕΗ 

1/11 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 

1/22 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 


Παράδοση 
ζευγών κα¬ 
λωδίου στην 
περίπτωση 
όπου απαιτεί¬ 
ται υλοποίηση 
νέου ΕΣΚ χω¬ 
ρίς επέκταση / 
σύμπτυξη ΓΚΟ 

Γ ια κάθε 

ΕΗ 

1/11 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 

1/22 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 

8 

Παράδοση 
ζευγών κα¬ 
λωδίου στην 
περίπτωση 
όπου απαιτεί¬ 
ται υλοποίηση 
νέου ΕΣΚ και 
επέκταση / σύ¬ 
μπτυξη ΓΚΟ 

Γ ια κάθε 

ΕΗ 1/11 του 
γινομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 

1/22 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 

9 

Παροχή ΚΟΙ 
και σύνδεση 
ίνας 

Γ ια κάθε 

ΕΗ 

1/11 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 

1/22 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 

10 

ΣύνδεσηΊνας 
σε υφιστάμενο 
ΚΟΙ 

Γ ια κάθε 

ΕΗ 

1/11 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 

1/22 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 

11 

Παροχή ^ 
εσωτερικού 
καλωδίου για 
ΒεοΙΦιμυΙ 

Γ ια κάθε 

ΕΗ 

1/11 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 

1/22 του γι¬ 
νομένου του 
αριθμού των 
ΤοΒ που πα¬ 
ραδόθηκαν τον 
επόμενο μήνα 
επί το αντί¬ 
στοιχο μηνιαίο 
πάγιο τέλος 


Οι ρήτρες υπολογίζονται σε ετήσια βάση.» 

Οι τροποποιήσεις της παρούσας παραγράφου γίνονται 
για λόγους πληρότητας έτσι ώστε να υπάρχει αλγόριθ¬ 
μος υπολογισμού των ρητρών για όλες τις υπηρεσίες 
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του Πίνακα 8. Τα προτεινόμενα από τον ΟΤΕ ποσοστά 
για τον υπολογισμό των ρητρών είναι δυσανάλογα 
χαμηλά και δεν θεωρούνται επαρκή προκειμένου να 
επιτευχθεί ο σκοπός της διάταξης, δηλαδή να δοθεί 
επαρκές κίνητρο συμμόρφωσης σύμφωνα με τα αναφε- 
ρόμενα ανωτέρω στην αιτιολόγηση των τροποποιήσεων 
υπ’αριθ. 24, 25 και 39. Για αυτό το λόγο διπλασιάζονται. 
Αναφορικά με την διαγραφή του ανώτατου ορίου, αυτή 
επιβάλλεται για τους λόγους που αναφέρουμε ανωτέρω 
στην αιτιολόγηση των τροποποιήσεων υπ’αριθ. 24, 31 
και 39 του παρόντος Παραρτήματος στην οποία και 
παραπέμπουμε. 

46. Στην ενότητα 4.3.1 ο ορισμός «Ανενεργός χρόνος 
βλάβης» τροποποιείται ως εξής: «Ανενεργός χρόνος 
βλάβης (ουί οί εθΓνίοο): 

Το συνολικό χρονικό διάστημα καθυστέρησης άρσης 
της βλάβης «μη υπαιτιότητας ΟΤΕ» σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην ενότητα 2 του παρόντος παραρ¬ 
τήματος». 

Οπ.π. τροποποίηση υπ’αριθ. 3 

47. Στην ενότητα 4.3.1 οι Πίνακες 12α και 12β και τα 
εδάφια που ακολουθούν αυτούς τροποποιούνται ως 
εξής: 


Πίνακας 10: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
ΕΣΚΤ / ΕΣΚ 


Τοπικός Βρόχος 

Πραγματικοί Χρόνοι άρσης βλάβης 
στο 85% των αναγγελθεισών βλαβών 

Εσωτερικό Συνδετικό Καλώ¬ 
διο Τερματισμού / Εσωτερι¬ 
κό Συνδετικό Καλώδιο 

2 ΕΗ 


Στο ποσοστό 85%, περιλαμβάνονται και οι αναγγελ- 
θείσες βλάβες που διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε 
«υπαιτιότητα ΟΤΕ» 


Πίνακας 10α : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑ¬ 
ΒΗΣ ΚΟΙ / Καλώδιο Ασυρματικού Βαο^ίιαυΙ 


Τοπικός Βρόχος 

Πραγματικοί Χρόνοι άρσης βλά¬ 
βης στο 85% των αναγγελθεισών 
βλαβών 

Καλώδιο Οπτικών ινών 
συνεγκατάστασης- ΦΥΠ 

1 ΕΗ 


Στο ποσοστό 85%, περιλαμβάνονται και οι αναγγελ- 
θείσες βλάβες που διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε 
«υπαιτιότητα ΟΤΕ»». 

Οι τροποποιήσεις επιβάλλονται για λόγους πληρό¬ 
τητας της διαδικασίας ώστε να καλύπτονται οι πε¬ 
ριπτώσεις ρήτρας για άρση βλαβών σε όλα τα είδη 
συνδετικών καλωδίων. Οι προτεινόμενοι χρόνοι αποκα¬ 
τάστασης βλαβών δεν θεωρούνται εύλογοι για αυτό το 
λόγο και μειώνονται. Περαιτέρω, το ποσοστό 80% των 
αναγγελθεισών βλαβών τις οποίες ο ΟΤΕ δεσμεύεται 
να άρει εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν θεω¬ 
ρείται επαρκές προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός 
της διάταξης, δηλαδή να δοθεί επαρκές κίνητρο συμ¬ 
μόρφωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην 
αιτιολόγηση των τροποποιήσεων υπ’αριθ. 24 και 29. Για 
το λόγο αυτό το ποσοστό αυξάνεται σε 85% . 

48. Στην ενότητα 4.3.3 η πρώτη παράγραφος τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: 

«Σε περίπτωση υπέρβασης του πραγματικού χρόνου 
άρσης βλάβης (πίν. 10,10α) των ΕΣΚΤ/ΕΣΚ και ΚΟΙ/ Κα¬ 


λώδιο Ασυρματικού ΒποΙκίιπυΙ από τον ΟΤΕ, καταπίπτει 
αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του ΤΠ, ποινική 
ρήτρα, η οποία υπολογίζεται για κάθε Τ.Π., σύμφωνα 
με τους παρακάτω πίνακες 11 και 11α.» 

Η αλλαγή προτείνεται για λόγους πληρότητας έτσι 
ώστε η διαδικασία να συνάδει με τις αλλαγές του ση¬ 
μείου 47 και προκειμένου να είναι ξεκάθαρη η διαδικα¬ 
σία κατάπτωσης των ρητρών. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
τα αναφερόμενα στην τροποποποίηση υπ’αριθ. 30 του 
παρόντος. 

49. Στην ενότητα 4.3.3 οι Πίνακες 13α και 13β καθώς 
και τα εδάφια που ακολουθούν μετά από αυτούς και 
μέχρι το τέλος της ενότητας 4.3.3 αντικαθίστανται από 
το ακόλουθο: 


«Πίνακας 11α - ΕΣΚΤ / ΕΣΚ (στο 85% των αναγγελ- 
θεισών βλαβών με την μικρότερη καθυστέρηση) 


Υπέρβαση πραγ¬ 
ματικού χρόνου άρ¬ 
σης των αναγγελθει- 
σών βλαβών σε ΕΗ 

Ρήτρα* για τις 
περιοχές Α&Β του 
πίνακα 1 

Ρήτρα* για τις 
περιοχές Γ&Δ του 
πίνακα 1 

1η-4η 

1/11 για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

1/22 για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Γ ια την 5η και 
μετά 

1/6 για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

1/11 για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 


*Επί του μηνιαίου παγίου τέλους όλων των ΤοΒ που 
λειτουργούν πάνω στο ΕΣΚΤ / ΕΣΚ 


Πίνακας 11β -ΚΟΙ συνεγκατάστασης - ΦΥΠ / Καλώδιο 
Ασυρματικού ΒαοΚΙιαυΙ (στο 85% των αναγγελθεισών 
βλαβών με την μικρότερη καθυστέρηση) 


Υπέρβαση πραγμα¬ 
τικού χρόνου άρσης 
των αναγγελθεισών 
βλαβών σε ΕΗ 

Ρήτρα* για τις 
περιοχές Α&Β του 
πίνακα 1 

Ρήτρα* για τις 
περιοχές Γ&Δ του 
πίνακα 1 

1η-4η 

1/11 για κάθε ΕΗ κα¬ 
θυστέρησης 

1/22 για κάθε ΕΗ κα¬ 
θυστέρησης 

Γ ια την 5η και μετά 

1/6 για κάθε ΕΗ κα¬ 
θυστέρησης 

1/11 για κάθε ΕΗ κα¬ 
θυστέρησης 


*Επί του μηνιαίου παγίου τέλους όλων των ΤοΒ που 
εξυπηρετούνται από το ΚΟΙ / Καλώδιο Ασυρματικού 
ΒαοΚάαυΙ 

Ο υπολογισμός των ρητρών θα γίνεται σε ετήσια βάση 
(ετήσιο διάστημα παρακολούθησης).» 

Οι τροποποιήσεις της παρούσας παραγράφου γίνονται 
για λόγους πληρότητας έτσι ώστε να υπάρχει αλγόριθ¬ 
μος υπολογισμού των ρητρών για όλες τις υπηρεσίες του 
Πίνακα ΙΟ,ο οποίος να συνάδει με τα οριζόμενα στον 
Πίνακα 11. Τα προτεινόμενα από τον ΟΤΕ ποσοστά για 
τον υπολογισμό των ρητρών είναι δυσανάλογα χαμηλά 
και δεν θεωρούνται επαρκή προκειμένου να επιτευχθεί ο 
σκοπός της διάταξης, δηλαδή να δοθεί επαρκές κίνητρο 
συμμόρφωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω 
στην αιτιολόγηση των τροποποιήσεων υπ’αριθ. 24, 25, 
39 και 45. Για αυτό το λόγο διπλασιάζονται. Αναφορικά 
με την διαγραφή του ανώτατου ορίου, αυτή επιβάλλε¬ 
ται για τους λόγους που αναφέρουμε ανωτέρω στην 
αιτιολόγηση των τροποποιήσεων υπ’αριθ. 24, 31, 39 και 
45 του παρόντος Παραρτήματος στην οποία και παρα¬ 
πέμπουμε. Τέλος για λόγους πληρότητας ορίζεται το 
διάστημα παρακολούθησης των ρητρών. 
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50. Στην ενότητα 4.4.1 η πρώτη παράγραφος τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: «Η παρούσα συμφωνία αφορά σε 
βλάβες ϋδΙ-ΑΜ που είναι εγκατεστημένο σε Εικονική 
Συνεγκατάσταση.» 

Η αλλαγή προτείνεται προκειμένου ο ΟΤΕ να συμμορ¬ 
φωθεί με την υποχρέωσή του να καταβάλλει ρήτρες σε 
περίπτωση παροχής υπηρεσιών που δεν είναι σύμφωνη 
με την βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών. Η εν λόγω 
υποχρέωση δεν περιορίζεται στις πρωτεύουσες των 
νομών, αλλά ισχύει για το σύνολο της χώρας. Τονίζε¬ 
ται εξάλλου ότι το γεωγραφικό εύρος της ορισθείσας 
με την ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006 αγοράς, επί της οποίας 
εκτείνονται και οι σχετικές ρυθμιστικές υποχρεώσεις 
που επιβάλλονται στον ΟΤΕ με την εν λόγω απόφαση, 
είναι η Ελληνική Επικράτεια στο σύνολό της. 

51. Στην ενότητα 4.4.1 η δεύτερη παράγραφος τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: 

«Ο πραγματικός χρόνος άρσης βλάβης, ορίζεται ως: Η 
χρονική διάρκεια άρσης βλάβης μείον τη χρονική καθυ¬ 
στέρηση μη υπαιτιότητας ΟΤΕ σύμφωνα με τα αναφε- 
ρόμενα στην ενότητα 2 του παρόντος παραρτήματος» 

Οπ.π. τροποποίηση υπ’αριθ. 3 

52. Στην ενότητα 4.4.1 ο ορισμός «Κρίσιμες βλάβες» 
τροποποιείται ως εξής: «Κρίσιμες βλάβες: οι βλάβες οι 
οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την διακοπή των υπηρε¬ 
σιών που παρέχονται από τον Τ.Π προς τους τελικούς 
χρήστες. Για τις εν λόγω βλάβες η άρση τους (πραγμα¬ 
τικός χρόνος άρσης της βλάβης) πραγματοποιείται 

• εντός 6 ωρών από την αναγγελία της βλάβης, όταν 
η αναγγελία γίνεται σε εργάσιμες ώρες 

• εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, όταν η αναγ¬ 
γελία γίνεται σε μη εργάσιμες ώρες.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους σαφήνειας και 
πληρότητας της διαδικασίας άρσης βλαβών. 

53. Στην ενότητα 4.4.1 ο ορισμός «Δευτερεύουσας ση¬ 
μασίας βλάβες» τροποποιείται ως εξής: «Δευτερεύουσας 
σημασίας βλάβες (όλες οι υπόλοιπες βλάβες πλην των 
κρίσιμων βλαβών). Γ ια τις εν λόγω βλάβες η άρση τους 
(πραγματικός χρόνος άρσης της βλάβης) πραγματο¬ 
ποιείται 

• εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας (1 ΕΗ) από 
την αναγγελία της βλάβης, όταν η αναγγελία γίνεται 
σε εργάσιμες ώρες 

• εντός των επόμενων δύο (2) εργάσιμων ημερών, όταν 
η αναγγελία γίνεται σε μη εργάσιμες ώρες. 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους σαφήνειας και 
πληρότητας της διαδικασίας άρσης βλαβών. Η σε κάθε 
περίπτωση και ανεξάρτητα από το χρόνο αναγγελίας, 
αποκατάσταση των βλαβών εντός 48 ωρών που προ- 
τείνεται από τον ΟΤΕ δεν θεωρείται εύλογη. 

54. Στην ενότητα 4.4.1 η τέταρτη παράγραφος τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: «Επίσης ισχύουν τα παρακάτω: 

(10) Ασκοπη μετακίνηση και απασχόληση προσωπικού 
του ΟΤΕ θα βαρύνει τον Πάροχο. 

(11) Οι προαναφερόμενοι χρόνοι δεν ισχύουν στην πε¬ 
ρίπτωση συμβάντων που εμπίπτουν στην έννοια της 
ανωτέρας βίας.» 

Η κατηγοροιοποίηση των βλαβών γίνεται με βάση 
τους ορισμούς και συνεπώς δεν απαιτείται επιπλέον 
συμφωνία μεταξύ του ΟΤΕ και του Τ.Π. Κατά τα λοιπά 
διαγράφονται ασαφείς διατάξεις ή τροποποιούνται εφό¬ 
σον είναι εφικτό προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος 
εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής από τα μέρη. 


55. Στην ενότητα 4.4.2 η πρώτη παράγραφος τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: «Σε περίπτωση που υπάρξει υπέρβαση 
από τον ΟΤΕ του συμφωνημένου χρόνου άρσης βλάβης, 
καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του ΤΠ, 
ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται, για κάθε Τ.Π. ως 
ακολούθως (πίνακες 12 - 13).» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για τους λόγους που ανα¬ 
φέρουμε ανωτέρω στην αιτιολόγηση της τροποποίησης 
υπ’αριθ. 30 του παρόντος Παραρτήματος στην οποία 
και παραπέμπουμε. 

56. Στην ενότητα 4.4.2 οι Πίνακες 14 και 15 και τα εδά¬ 
φια που ακολουθούν μετά από αυτούς αντικαθίστανται 
από τους Πίνακες 12 και 13 που έχουν ως εξής: 


ΠΙΝΑΚΑΣ 12 - ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 


Υπέρβαση πραγμα¬ 
τικού χρόνου άρσης 
των αναγγελθεισών 
βλαβών 

Ρήτρα* για τις 
περιοχές Α&Β του 
πίνακα 1 

Ρήτρα* για τις 
περιοχές Γ&Δ του 
πίνακα 1 

6 έως 30 ώρες 

1/11 για κάθε 6 ώρες 
καθυστέρησης 

1/22 για κάθε 6 ώρες 
καθυστέρησης 

μεγαλύτερη των 30 
ωρών 

1/6 για κάθε ΕΗ κα¬ 
θυστέρησης 

1/11 για κάθε ΕΗ κα¬ 
θυστέρησης 


*Επί του μηνιαίου παγίου τέλους όλων των λειτουρ- 
γούντων ΤοΒ που επηρεάζονται από τη βλάβη 


ΠΙΝΑΚΑΣ 13 - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΒΛΑΒΕΣ 


Υπέρβαση πραγ¬ 
ματικού χρόνου άρ¬ 
σης των αναγγελθει- 
σών βλαβών σε ΕΗ 

Ρήτρα* για τις 
περιοχές Α&Β του 
πίνακα 1 

Ρήτρα* για τις 
περιοχές Γ&Δ του 
πίνακα 1 

1η-4η 

1/11 για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

1/22 για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Γ ια την 5η και 
μετά 

1/6 για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

1/11 για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 


*Επί του μηνιαίου παγίου τέλους όλων των λειτουρ- 
γούντων ΤοΒ που επηρεάζονται από τη βλάβη 

Ο υπολογισμός των ρητρών θα γίνεται σε ετήσια βάση 
(ετήσιο διάστημα παρακολούθησης).» 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω, το γεωγραφι¬ 
κό εύρος της ορισθείσας με την ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006 
αγοράς, επί της οποίας εκτείνονται και οι σχετικές ρυθ¬ 
μιστικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον ΟΤΕ με 
την εν λόγω απόφαση, είναι η Ελληνική Επικράτεια στο 
σύνολό της. Ως εκ τούτου συμπληρώνεται αλγόριθμος 
υπολογισμού των ρητρών για όλες τις περιοχές της 
Ελλάδος. Περαιτέρω, τα προτεινόμενα από τον ΟΤΕ 
ποσοστά για τον υπολογισμό των ρητρών είναι δυσα¬ 
νάλογα χαμηλά και δεν θεωρούνται επαρκή προκειμέ¬ 
νου να επιτευχθεί ο σκοπός της διάταξης, δηλαδή να 
δοθεί επαρκές κίνητρο συμμόρφωσης σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα ανωτέρω στην αιτιολόγηση των τροπο¬ 
ποιήσεων υπ’αριθ. 24,25, 39 και 45. Για αυτό το λόγο 
διπλασιάζονται. Αντιθέτως θεωρείται εύλογο το ύψος 
των ρητρών να συνδέεται με τον αριθμό των ΤοΒ που 
επηρεάζονται από την βλάβη και όχι από το μηνιαίο 
μίσθωμα συντήρησης. Αναφορικά με την διαγραφή του 
ανώτατου ορίου, αυτή επιβάλλεται για τους λόγους 
που αναφέρουμε ανωτέρω στην αιτιολόγηση των τρο¬ 
ποποιήσεων υπ’αριθ. 24, 31, 39 και 45 του παρόντος 
Παραρτήματος στην οποία και παραπέμπουμε. Τέλος 
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για λόγους πληρότητας της διαδικασίας ορίζεται το 
διάστημα παρακολούθησης των ρητρών. 

57. Ο τίτλος της ενότητας 5 τροποποιείται σε «ΤΑΚΤΟ¬ 
ΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΡΗΤΡΩΝ» προκειμένου να αντα- 
ποκρίνεται καλύτερα στο περιεχόμενο της ενότητας. 

58. Η πρώτη παράγραφος της ενότητας 5 τροποποι¬ 
είται ως εξής: 

«Η τακτοποίηση των ρητρών γίνεται μέσω περιοδικών 
εκκαθαρίσεων (πίστωση), και πιστώνεται στο λογαρια¬ 
σμό του Τ.Π για το αντίστοιχο προϊόν.» 

Η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους αποσαφήνισης 
προκειμένου η διαδικασία να είναι ξεκάθαρη. 

59. Στην ενότητα 5 η δεύτερη παράγραφος αντικαθί¬ 
σταται από το εξής: 

«Τα μέρη συμφωνούν ότι οι ποινικές ρήτρες που προ- 
βλέπονται στην παρούσα είναι εύλογες και δίκαιες. Η 
καταβολή των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στην 
παρούσα δεν περιορίζει σε τίποτα τα δικαιώματα του 
Τ. Π να επιδιώξει αποκατάσταση τυχόν επιπλέον ζημίας 
την οποία υπέστη από την μη προσήκουσα εκπλήρωση 
(μη τήρηση των όρων της παρούσας), σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.» 

Η παρούσα τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νο¬ 
μικής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαι¬ 
ωμάτων και υποχρεώσεων προκειμένου να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής τους 
από τα μέρη. Όπως ήδη ειπώθηκε στην τροποποποί- 
ηση υπ’αριθ. 7 και 30 του παρόντος Παραρτήματος, 
σύμφωνα με το γράμμα, αλλά και το πνεύμα της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 388/012/2006 η πρόβλεψη ποινικών ρητρών γίνεται 
προκειμένου να εξασφαλίσει την προσήκουσα, ιδίως 
τη χρονικά έγκαιρη εκπλήρωση της παροχής από τον 
ΟΤΕ. Για το λόγο αυτό ο Τ.Π. δικαιούται σύμφωνα με το 
άρθρο 407 ΑΚ, σε περίπτωση κατάπτωσης της ποινικής 
ρήτρας, να απαιτήσει και την εκπλήρωση της παροχής, 
καθώς και τυχόν επιπλέον αποδεικνυόμενη ζημία από τη 
μη προσήκουσα εκπλήρωση. Σε περίπτωση μη συμμόρ¬ 
φωσης του ΟΤΕ με τις υποχρεώσεις του ως Οργανισμός 
με ΣΙΑ στη σχετική αγορά, ο πάροχος διατηρεί όλα τα 
δικαιώματά του από την κείμενη εν ισχύ νομοθεσία και 
τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, ιδίως το δικαίωμά του 
να υποβάλλει καταγγελία στην ΕΕΤΤ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 63 επ. του ν. 3431/2006, η δε ΕΕΤΤ 
δύναται σε κάθε περίπτωση να παρέμβει αυτεπαγγέλτως 
για την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων. 

60. Στην ενότητα 5 στην τρίτη παράγραφο σημείο 
ί.1 τροποποιείται ως εξής: «ί.1. Συγκεντρωτικό πίνακα 
στον οποίο θα περιέχονται ο υπολογισμός των βρόχων 
εκτός 3ΕΑ (Α), καθώς και το ύψος των τυχόν ρητρών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Παράρτημα, που 
ζητάει από τον ΟΤΕ. Επίσης στον ίδιο πίνακα θα πε- 
ριέχεται ο αναλυτικός υπολογισμός του Α, το ύψους 
των ρητρών, όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται 
στο παρόν παράρτημα και χρησιμοποιήθηκαν για τον 
υπολογισμό του Α και του ύψους των ρητρών καθώς 
επίσης και όλα τα απαιτούμενα σχετικά στοιχεία που 
εισήχθησαν στο Π.Σ. ΟΤΕ.» 

Η παρούσα τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νο¬ 
μικής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαι¬ 
ωμάτων και υποχρεώσεων προκειμένου να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής τους 
από τα μέρη. 

61. Στην ενότητα 5 στην τρίτη παράγραφο σημείο 


ί.2 τροποποιείται ως εξής: ί.2. Συγκεντρωτικό πίνακα 
βλαβών (όλων των βλαβών για τις οποίες δίδεται με 
την παρούσα προσφορά 3ΕΑ) που ήρθησαν από τον 
ΟΤΕ και οι οποίες αναγγέλθηκαν στον ΟΤΕ το προη¬ 
γούμενο έτος και στην άρση των οποίων διαπιστώθη¬ 
κε υπέρβαση του συμφωνημένου πραγματικού χρόνου 
άρσης βλάβης (όπως αυτός ορίζεται στην παρούσα). 
Στον συγκεντρωτικό πίνακα θα εμφανίζονται όλα τα 
απαιτούμενα στοιχεία που εισήχθησαν στο Π.Σ. ΟΤΕ 
και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την 
υπέρβαση. Επίσης στον πίνακα θα περιέχεται αναλυ¬ 
τικός υπολογισμός ρητρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο παρόν Παράρτημα.» 

Η παρούσα τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νο¬ 
μικής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαι¬ 
ωμάτων και υποχρεώσεων προκειμένου να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής τους 
από τα μέρη. 

62. Στην ενότητα 5 στην τρίτη παράγραφο σημείο ϋ 
τροποποιείται ως εξής: 

«ϋ. Ο Τ.Π. θα αποστέλλει στον ΟΤΕ, μέχρι και την τε¬ 
λευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα κάθε ημερο¬ 
λογιακού έτους συγκεντρωτικό πίνακα όλων των τύπων 
των συνεγκαταστάσεων και συναφών υπηρεσιών συνε- 
γκατάστασης (συνδετικών καλωδίων, ΦΥΠ κ.α) που πα¬ 
ραδόθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους 
και για τα οποία διαπιστώθηκε υπέρβαση του συμφω¬ 
νημένου πραγματικού χρόνου παράδοσης τους (όπως 
αυτός ορίζεται στην παρούσα). Στον συγκεντρωτικό 
πίνακα θα εμφανίζονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία 
που εισήχθησαν στο Π.Σ. ΟΤΕ και οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο που αποδεικνύει την υπέρβαση. Επίσης στον 
πίνακα θα περιέχεται αναλυτικός υπολογισμός ρητρών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Παράρτημα.» 

Η παρούσα τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νο¬ 
μικής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαι¬ 
ωμάτων και υποχρεώσεων προκειμένου να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής τους 
από τα μέρη. 

63. Στην ενότητα 5 στην τρίτη παράγραφο σημείο 
νϋ τροποποιείται ως εξής: «Εντός του πέμπτου μήνα 
κάθε ημερολογιακού έτους, ο ΟΤΕ θα ολοκληρώνει τον 
έλεγχο των πινάκων που αφορούν στις συνεγκαταστά- 
σεις, και των συναφών υπηρεσιών συνεγκατάστασης 
που απεστάλησαν στον ΟΤΕ τον τρίτο μήνα του έτους 
και τους οποίους υπέβαλε ως το ανωτέρω σημείο Ν ο 
Τ.Π.» 

Η παρούσα τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νο¬ 
μικής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαι¬ 
ωμάτων και υποχρεώσεων προκειμένου να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής τους 
από τα μέρη. 

64. Στην ενότητα 5 στην τρίτη παράγραφο το σημείο 
ιχ τροποποιείται ως εξής: «Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. 
και ο ΟΤΕ συμφωνήσουν ως προς τον υπολογισμό των 
ρητρών: Θα πιστώνεται ο επόμενος λογαριασμός του 
Τ.Π., με το αντίστοιχο ποσό της εκκαθάρισης και θα 
ενημερώνεται ο Τ.Π.» 

Η παρούσα τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νο¬ 
μικής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαι¬ 
ωμάτων και υποχρεώσεων προκειμένου να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής τους 
από τα μέρη. 
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65. Στην ενότητα 5 στην τρίτη παράγραφο το σημείο 
χ τροποποιείται ως εξής: «χ. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. 
και ο ΟΤΕ δεν συμφωνήσουν ως προς τον υπολογισμό 
των ρητρών τότε για τα ποσά των ρητρών που δεν 
αμφισβητούνται πιστώνεται άμεσα ο επόμενος λογα¬ 
ριασμός του Τ.Π. Για τα ποσά των ρητρών που δεν 
υπάρχει συμφωνία: 

Θα ενημερώνεται ο Τ.Π. εγγράφως εντός των πρώτων 
δεκαπέντε (15) ημερών του πέμπτου μήνα του ημερολο¬ 
γιακού έτους για τα ποσά των περιπτώσεων ί.1, ί.2 και 
εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών του έκτου 
μήνα του ημερολογιακού έτους για τα ποσά της περί¬ 
πτωσης μ. και η διαφορά θα παραπέμπεται στην Μικτή 
επιτροπή Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην τρίτη παράγραφο της ενότητας 4.4. 

Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Δια¬ 
φορών επιλύσει την διαφορά, η επίλυση θα βεβαιώνεται 
εγγράφως και από τα δύο μέρη και θα ακολουθείται η 
διαδικασία σύμφωνα με το ανωτέρω υπό ίχ. 

Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Δι¬ 
αφορών επιλύσει την διαφορά, εις βάρος του Τ.Π., η 
επίλυση θα βεβαιώνεται εγγράφως και από τα δύο μέρη 
και θα πραγματοποιείται η λογιστική τακτοποίηση της 
διαφοράς. 

Σε περίπτωση μη επίλυσης της Διαφοράς, ισχύουν 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.10 της Προσφοράς 
Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης.» 

Η παρούσα τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους νο¬ 
μικής πληρότητας και σαφήνειας των επιμέρους δικαι¬ 
ωμάτων και υποχρεώσεων προκειμένου να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής τους 
από τα μέρη. Περαιτέρω η διαδικασία πρέπει να είναι 
ξεκάθαρη και συμβατή με την διαδικασία επίλυσης δι¬ 
αφορών που έχει ορισθεί στο κεφάλαιο 4 της Προσφο¬ 
ράς, όπως αυτό τροποποιείται με την παρούσα. 

Παράρτημα 16 

1. Η πρώτη πρόταση της 3ης παραγράφου, της ενότη¬ 
τας 16.1, του Παραρτήματος 16 τροποποιείται ως εξής: 

«Στην ιδανική περίπτωση, η συνολική τυπική επιφάνεια του 
χώρου Φ.Σ. είναι 50 πι2 στα Α/Κ Αττικής και Θεσσαλονίκης 
και 30 πι2 στα Α/Κ της υπόλοιπης χώρας και θα λαμβάνεται 
μέριμνα για δυνατότητα επέκτασης του χώρου.» 

Η τροποποίηση αφορά στην πρόβλεψη της υποχρέω¬ 
σης του ΟΤΕ, κατά την επιλογή του χώρου, να λαμβάνει 
μέριμνα για δυνατότητα επέκτασης του χώρου φυσικής 
συνεγκατάστασης έτσι ώστε να αποτρέπονται περι¬ 
πτώσεις μη παροχής από τον ΟΤΕ της ως άνω βασικής 
ευκολίας και να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή του με τα 
προβλεπόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006. Σε κάθε 
περίπτωση οι λόγοι μη παροχής της ως άνω ευκολίας 
οφείλουν να είναι “αντικειμενικά αιτιολογημένοί από τον 
υπόχρεο Οργανισμό σύμφωνα και με τα αναφερόμενα 
στην Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ανακοίνωση 
για την εφαρμογή των κανόνων του Ανταγωνισμού σε 
συμφωνίες πρόσβασης στον τομέα των τηλεπικοινωνι¬ 
ών» [Επίσημη Εφημερίδα Αριθ. Ο 265 της 22.8.1998]. 

2. Στην 3η παράγραφο, της ενότητας 16.1, αναλύεται 
η σύντμηση Τ.Π. σε ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ για κα¬ 
λύτερη κατανόηση του Παραρτήματος ως αυτοτελούς 
κειμένου. Για τους ίδιους λόγους προτείνονται και οι 
υπόλοιπες φραστικές αλλαγές στη δεύτερη πρόταση 
της εν λόγω παραγράφου. Η τελική διαμόρφωση αυτής 
μετά τις τροποποιήσεις είναι: 


«Ως ελάχιστος χώρος, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει 
έναν ή περισσότερους ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ (ΤΠ), 
ορίζονται τα 20 πι2, με τη μικρότερη διάσταση του 
χώρου Φ.Σ.. τουλάχιστον τα 2,80πι.». 

3. Στην τελευταία παράγραφο της ενότητας 16.1 με- 
ταφέρεται η τρίτη πρόταση, «θα πρέπει να εισέρχονται 
στο χώρο με τρόπο που να διευκολύνει τη γενική ερ¬ 
γονομία», σαν δευτερεύουσα πρόταση της πρώτης για 
καλύτερη κατανόηση του κειμένου. 

4. Στην πρώτη πρόταση της ενότητας 16.5 προστίθε¬ 
νται οι διαστάσεις του τυποποιημένου ικριώματος για 
λόγους πληρότητας του κειμένου. Στην ίδια παράγραφο 
η απόσταση των ικριωσειρών περιορίζεται στους 80οπι 
δεδομένου ότι δεν κρίνεται εύλογη η τοποθέτηση των 
ικριωμάτων σε μεγαλύτερη απόσταση. 

5. Στην τελευταία πρόταση της ενότητας 16.5 προστί¬ 
θεται η φράση: «σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΤΕ», 
για λόγους πληρότητας της αναφοράς σε συγκεκριμένες 
προδιαγραφές αντισεισμικής στήριξης στο κείμενο. 

6. Στην πρώτη παράγραφο της ενότητας 16.6 προ¬ 
στίθεται η φράση: «με ένδειξη του πλήθους του προς 
εγκατάσταση αριθμού οπτικών ινών και του τύπου του 
οπτικού οοηηβοΙΟΓ.». Η προαναφερθείσα προσθήκη γί¬ 
νεται για λόγους πληρότητας των προδιαγραφών του 
οπτικού κατανεμητή. 

7. Η αναφορά, στο σημείο 2 της ενότητας 16.6, σε 
ενδιάμεσο κατανεμητή (ΗϋΡ) έχει απαλειφθεί δεδομέ¬ 
νου ότι δεν κρίνεται ότι είναι απαραίτητος στο σύνολο 
των χώρων φυσικής συνεγκατάστασης. Δεδομένης της 
διαγραφής αυτής, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη 
η ύπαρξη απαρίθμησης των διαφορετικών τύπων κα¬ 
τανεμητών στην ενότητα 16.6. Στην ίδια παράγραφο 
γίνεται η προσθήκη των προτάσεων: «Η κατασκευή του 
ΦΥΠ είναι υπευθυνότητας του ΟΤΕ και θα παραδίδεται 
ταυτόχρονα με την παράδοση του χώρου της Φυσικής 
Συνεγκατάστασης. 

Ο αρχικός αριθμός των ζευγών που θα είναι τερ¬ 
ματισμένα στον Γενικό κατανεμητή του ΟΤΕ για τους 
χώρους ΦΣ και το βήμα επέκτασης αυτών περιγράφεται 
αναλυτικά στην παράγραφο 3.8.1α του παρόντος.», για 
λόγους πληρότητας του κειμένου. 

8. Στην ίδια παράγραφο της ενότητας 16.6, στην ανα¬ 
φορά για όδευση καλωδίων εναλλασσόμενου και συ¬ 
νεχούς ρεύματος (ΑΟ & ΩΟ) προστίθεται η απαίτηση, 
να υφίσταται ικανή απόσταση από τα τηλεπικοινωνιακά 
καλώδια προς αποφυγή προβλημάτων από επαγωγικά 
ρεύματα. 

9. Στην ενότητα 16.7.1 προστίθεται η απαίτηση τρο¬ 
φοδοσίας του ανορθωτικού συστήματος από το κύριο 
δίκτυο της ΔΕΗ και διαγράφεται η αναφορά σε επι¬ 
φυλάξεις τροφοδοσίας σε περίπτωση διακοπής από 
το Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος, για λόγους 
αναγκαίων εφεδρειών, διότι κρίνεται ασαφής. 

10. Στην ενότητα 16.7.1 διαγράφεται η αναφορά σε 
κοστολογικά θέματα που σχετίζονται με το ΕΗΖ, διότι 
κρίνεται ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν σχετίζεται 
με το περιεχόμενο του εν λόγω Παραρτήματος, αφού 
δεν αποτελεί τεχνική προδιαγραφή του χώρου φυσικής 
συνεγκατάστασης. 

11. Στις ηλεκτρικές προδιαγραφές του χώρου φυσικής 
συνεγκατάστασης, στην τελευταία παράγραφο της ενό¬ 
τητας 16.7.1 προστίθεται η απαίτηση για ύπαρξη μετρητή 
συνολικής ΑΟ κατανάλωσης. 
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12. Οι τρεις πρώτες παράγραφοι της ενότητας 16.7.3 
τροποποιούνται ως εξής: 

«Το σύνολο του ενεργού εξοπλισμού θα ηλεκτροδο¬ 
τείται με αδιάλειπτη παροχή συνεχούς ρεύματος ϋΟ 
με τάση -54ν (ονομαστικό -48\/).Για το σκοπό αυτό 
θα κατασκευαστεί πίνακας διανομής ϋΟ, ο οποίος θα 
τροφοδοτείται από ανεξάρτητο για τους παρόχους 
ανορθωτικό συγκρότημα και αντίστοιχων συστοιχιών 
μπαταριών με ανεξάρτητη αναχώρηση σε κατάλληλο 
χώρο περιλαμβανόμενου και του χώρου φυσικής συνε- 
γκατάστασης καθώς επίσης θα υποστηρίζεται και μέσω 
ζεύγους (ΕΗΖ). 

Οι αναχωρήσεις θα είναι διακριτές ανά πάροχο. Συ¬ 
γκεκριμένα ο κάθε Τ.Π. θα λαμβάνει μια παροχή από 
τον πίνακα διανομής ϋΟ, με την ασφάλεια που έχει 
ζητήσει, την οποία είτε θα οδηγεί απ’ ευθείας στα ικρι- 
ώματά του, είτε θα τροφοδοτεί δικό του υποπίνακα 
που θα τοποθετεί επί των ικριωμάτων του. Για κάθε 2 
ικριώματα, ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος θα δικαιούται 
δύο (2) ανεξάρτητες θέσεις ασφαλειών στον πίνακα ΩΟ 
διανομής, ελάχιστης (τυπικής για την πρότυπη μελέτη) 
συνολικής χωρητικότητας ενδιάμεσου πίνακα ΩΟ 24 
ασφαλειών για τα Α/Κ Αττικής και Θεσσαλονίκης και 16 
ασφαλειών για τα Α/Κ της υπόλοιπης χώρας. 

Στην πρότυπη μελέτη ΟΤΕ, θα περιλαμβάνεται η πα¬ 
ροχή 24Κ\Λ/ μέσω ανορθωτικού συγκροτήματος και συ¬ 
στοιχιών μπαταριών καθώς και θα προβλέπεται, παροχή 
ΕΗΖ.». 

Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη για 
λόγους πληρότητας αλλά και σαφήνειας των σχετικών 
ηλεκτρικών προδιαγραφών. Ειδικότερα για το θέμα της 
τροποποίησης της προδιαγραφής για την διατιθέμενη 
ισχύ από 15 Κ\Λ/ στα 24 Κ \Ν, στο επίπεδο της πρότυπης 
μελέτης, κρίνεται ότι η εν λόγω αύξηση συνάδει με τις 
απαιτήσεις της αγοράς βοηθώντας την γρήγορη ανά¬ 
πτυξη της αγοράς. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24 

Στο Παράρτημα 24 στην ενότητα «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙ¬ 
ΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΤΕ¬ 
ΣΤΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α00Ε33 ΟΟΝΤΒΟί» το σημείο ίν 
τροποποιείται ως εξής: 

«Αποτελεί υποχρέωση του ΟΤΕ η τήρηση διαδικασιών 
χρονοπαρουσίας του προσωπικού του Τηλεπ. Παρόχου 
στην υπόψη εγκατάσταση.» 

Η εν λόγω τροποποίηση αποσκοπεί στη διαφύλαξη 
της ασφάλειας των χώρων και εγκαταστάσεων του 
ΟΤΕ την οποία ο ίδιος έχει πρωτίστως συμφέρον να 
ελέγχει. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25 

Διαγράφεται ο Δεύτερος Πίνακας (λογιστικό φύλλο) 
της ενότητας 25.2 διότι προκαλεί σύγχυση. Ενδεχομέ¬ 
νως, εκ παραδρομής του ΟΤΕ, τα εκεί αναφερόμενα 
στοιχεία είναι ανακριβή. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26 

1. Στο Παράρτημα 26 με τίτλο «Υπόδειγμα Εγγυητικής 
Επιστολής» η πρώτη παράγραφος τροποποιείται ως 

εξής: 

«Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυόμαστε 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαι¬ 
ώματος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέ- 
τες, υπέρ της εταιρίας ΟΤΕ Α.Ε. μέχρι του ποσού των 
Ευρώ .για την από αυτόν προς εσάς ομαλή 


εξόφληση οφειλών που απορρέουν από την υπ’ αριθμόν 

./(ημερομηνία).μεταξύ σας Σύμβαση Πλήρως 

Αδεσμοποίητης ή / και Μεριζόμενης Πρόσβασης στον 
Τοπικό Βρόχο / ή Συνεγκατάστασης {συμπληρώνεται 
κατά περίπτωση ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρε¬ 
σία}.» 

2. Η Τρίτη παράγραφος του Παραρτήματος 26 τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: 

«Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε με επι¬ 
στολή σας, που θα μας απευθύνετε, συνοδευόμενη από 
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου σας ότι οι 
οφειλές της πρωτοφειλέτριας, για τις οποίες καταπίπτει 
η παρούσα προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από 
την ως άνω σύμβαση {προσδιορίζεται κατά περίπτωση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1} να κηρύσσετε την κατά¬ 
πτωση της παρούσας, οπότε εμείς υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά εντός τριών (3) ημερών 
χωρίς από μέρους μας καμία αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, το 
ποσό που δηλώνεται ότι καταπίπτει τοις μετρητοίς.» 

Οι ως άνω τροποποιήσεις επιβάλλονται προκειμένου 
το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής να συνάδει με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 4.5 (ήδη 4.6) του Κε¬ 
φαλαίου 4, όπως αυτή τροποποιείται με την παρούσα. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα εκεί αναφερόμενα, τα οποία 
συνάδουν με την πρόταση του ΟΤΕ η εγγυητική επιστο¬ 
λή, η οποία ζητείται από τον ΟΤΕ, εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 4.6.1 της Προ¬ 
σφοράς (μετά την τροποποίησή του με την παρούσα), 
αφορά την παροχή εγγυήσεων αναφορικά με την εξό¬ 
φληση οφειλών του Τ.Π. από υπηρεσίες Τοπικού Βρόχου 
(Πλήρως Αδεσμοποίητου ή / και Μεριζόμενου) ή / και από 
υπηρεσίες Συνεγκατάστασης κατά περίπτωση και ως 
εκ τούτου θα συνδέεται κάθε φορά με την αντίστοιχη 
Σύμβαση. Η αναφορά στο Υπόδειγμα του ΟΤΕ μόνο σε 
Σύμβαση «Μεριζόμενης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο», 
έγινε κατά πάσα πιθανότητα εκ παραδρομής. 

Β. Ορίζει τις κάτωθι διατάξεις: 

Αρθρο 1 
Γ ενικές Αρχές 

1. Στην παροχή των υπηρεσιών πρόσβασης που περι- 
γράφονται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς Πλή¬ 
ρως και Μεριζόμενης Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον 
Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, ο ΟΤΕ δεν 
δύναται να εγείρει ζητήματα ανυπαρξίας υποδομής και 
τεχνολογικής ανεπάρκειας από μέρους του, παρά μόνο 
στην έκταση που δικαιολογείται εξαιρετικά και περιο¬ 
ριστικά από την κείμενη νομοθεσία. 

2. Ο ΟΤΕ κατά την υλοποίηση της Πλήρως και Με¬ 
ριζόμενης Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 
Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες τηρεί την αρχή της 
μη - διάκρισης, εφαρμόζοντας ισοδύναμους όρους, σε 
ισοδύναμες περιστάσεις, στις δικαιούχες επιχειρήσεις, 
και παρέχοντας υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους 
υπό τους ίδιους όρους και της ιδίας ποιότητας με αυτές 
που παρέχει και στο λιανικό του άκρο (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των θυγατρικών του και των συνδεδεμένων 
με αυτόν επιχειρήσεων). Κατά την παροχή υπηρεσιών 
αδεσμοποίητης τοπικής πρόσβασης, δεν επιτρέπεται να 
υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, σύζευξη υπη¬ 
ρεσιών ή ευκολιών (εκτός και εάν αυτή δικαιολογείται 
με βάση τεχνικούς λόγους), καθώς και αδικαιολόγητα 
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επαχθείς συμβατικοί όροι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές 
υποχρεώσεις, περίπτωση (ϋ), παράγραφος (1). 

3. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να τίθενται από 
τον ΟΤΕ αδικαιολόγητοι περιορισμοί, οι οποίοι δύνα- 
νται να τον οδηγούν σε κατάχρηση της δεσπόζουσας 
θέσης του. 

4. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές υπο¬ 
χρεώσεις, περίπτωση (ϊ), παράγραφος (4) της ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/2006, «ο ΟΤΕ δεν δύναται να ανακαλεί την ήδη 
χορηγηθείσα πρόσβαση στον τοπικό βρόχο ή / και σε 
συναφείς ευκολίες». 

5. Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
αποτελούν εξειδίκευση των υποχρεώσεων που έχουν 
επιβληθεί στον ΟΤΕ δυνάμει του ορισμού του ως Ορ¬ 
γανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Εθνική Αγορά Χονδρι¬ 
κής Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και 
μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και 
υποβρόχους και αποτελούν το ελάχιστο υποχρεωτικό 
περιεχόμενο των δικαιωμάτων του Τ.Π το οποίο πρέπει 
να εξασφαλίζεται πάντα. Εκτός αν ρητά προβλέπεται 
διαφορετικά στην παρούσα, επιτρέπεται διαφοροποίηση 
από το παρόν εφόσον είναι ευνοϊκότερη για τον Τ.Π, 
και με την επιφύλαξη της υποχρέωσης αμεροληψίας 
του ΟΤΕ. 

Αρθρο 2 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι υφιστάμενες συμφωνίες Αδεσμοποίητης Πρόσβα¬ 
σης στον Τοπικό Βρόχο οι οποίες υπογράφηκαν δυνάμει 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 217/29/2001, (όπως ισχύει τροποποιηθείσα) 
(ΦΕΚ 751/Β/2001) και της ΑΠ ΕΕΤΤ 238/95/2001 (ΦΕΚ 1781/ 
Β/2001), παραμένουν σε ισχύ, και εφαρμόζονται από τα 
μέρη, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται σε διατάξεις 
της παρούσας, μέχρι την σχετική προσαρμογή τους από 
τα μέρη στις διατάξεις αυτής. Η εν λόγω προσαρμογή 
πραγματοποιείται υποχρεωτικά, με επιμέλεια του ΟΤΕ, 
εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη θέση αυτής 
σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. Για 
το σκοπό αυτό ΟΤΕ υποχρεούται να αποστείλει στους 
αντισυμβαλλόμενους παρόχους, κοινοποιώντας στην 
ΕΕΤΤ, Σχέδιο Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας, εντός δεκαπέντε ημερών (15) από τη θέση 
αυτής σε ισχύ. 

2. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου για την συμμόρφωση 
του ΟΤΕ με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης απαι¬ 
τείται τροποποίηση υφισταμένων ή κατασκευή νέων 
πληροφοριακών συστημάτων, ο ΟΤΕ οφείλει να έχει 
ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την 
πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών που επιβάλλονται 
δυνάμει της παρούσας, εντός σαράντα πέντε (45) ημε¬ 
ρών από τη θέση αυτής σε ισχύ. 

3. Μέχρι την ολοκλήρωση από τον ΟΤΕ των απαιτού- 
μενων ενεργειών σύμφωνα με την παράγραφο 2 της 
παρούσας διάταξης, ισχύουν μεταβατικά τα εξής: 

3.1. Αιτήματα παροχής φυσικής και απομακρυσμένης 
συνεγκατάστασης υποβάλλονται στον ΟΤΕ εγγράφως ή 
μέσω αποστολής τηλεομοιοτυπίας και διεκπεραιώνονται 
από τον ΟΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, 
αλλά χωρίς τη χρήση πληροφοριακού συστήματος, όπου 
και για όσο χρονικό διάστημα αυτή δεν είναι άμεσα 
εφικτή. 


3.2. Η ικανοποίηση αιτημάτων παροχής τοπικού βρό¬ 
χου από τον ΟΤΕ γίνεται σύμφωνα με το σχετικό κανονι¬ 
στικό πλαίσιο το οποίο ισχύει πριν από τη θέση σε ισχύ 
της παρούσας κατά το μέρος που αυτό δεν αντίκειται 
στις διατάξεις του παρόντος. 

4. Η εφαρμογή της διαδικασίας επιμέτρησης και κατα¬ 
βολής ρητρών για καθυστερημένη παράδοση ή και άρση 
βλάβης, όπως αυτή προβλέπεται στο Παράρτημα 14 της 
παρούσας, εκκινεί συγχρόνως με την ολοκλήρωση από 
τον ΟΤΕ των πληροφοριακών του συστημάτων σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και πάντως 
το αργότερο μετά την πάροδο σαράντα πέντε (45) ημε¬ 
ρών από τη θέση της παρούσας σε ισχύ. 

5. Οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ για παροχή πλήρως 
αδεσμοποίητης και μεριζόμενης πρόσβασης και αντί¬ 
στοιχα η υποχρέωση πρόβλεψης οικονομικών ρητρών 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις 
των Βασικών Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρεσιών ισχύουν 
και στην περίπτωση πλήρως και μεριζόμενης πρόσβα¬ 
σης στον τοπικό υποβρόχο, δεδομένου ότι η ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/2006 δεν διακρίνει, ούτε εξαιρεί τη σχετική υπη- 
ρεσία.Ο ΟΤΕ δεν υπέβαλε βασική/ελάχιστη ποιότητα 
των παραμέτρων των υπηρεσιών καθώς και σχετικές 
οικονομικές ρήτρες για την παροχή πλήρους και μεριζό¬ 
μενης πρόσβασης στον υποβρόχο, και για το λόγο αυτό 
η σχετική πρόταση που υπέβαλε για τον τοπικό βρόχο 
εφαρμόζεται προσωρινά, δυνάμει της παρούσας και για 
την περίπτωση του υποβρόχου, μέχρι την υποβολή από 
τον ΟΤΕ και έγκριση από την ΕΕΤΤ ειδικών διατάξεων 
για τον υποβρόχο. Ειδικότερα, ο ΟΤΕ καλείται να υπο¬ 
βάλει στην ΕΕΤΤ Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών για την 
περίπτωση παροχής πλήρως και μεριζόμενης πρόσβα¬ 
σης στον τοπικό υποβρόχο εντός αποκλειστικής προ¬ 
θεσμίας τριών (3) μηνών από τη θέση της παρούσας σε 
ισχύ. Σε περίπτωση μη υποβολής ειδικής πρότασης για 
τον υποβρόχο στην ως άνω προθεσμία, θα συνεχίσουν 
να ισχύουν και να εφαρμόζονται κανονικά οι προϋποθέ¬ 
σεις και οι οικονομικές ρήτρες που προβλέπονται στην 
παρούσα αναφορικά με την παροχή πλήρως και μερι¬ 
ζόμενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο. 

Άρθρο 3 

Καταργούμενες Διατάξεις / Τελικές Διατάξεις 

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
και με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του 
άρθρου 2, καταργείται η ΑΠ ΕΕΤΤ 217/29/2001 «Προ¬ 
σφορά Αναφοράς Πλήρως Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
στον Τοπικό Βρόχο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» (ΦΕΚ 751/Β/2001), όπως 
τροποποιήθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 228/23/2001 «Τροπο¬ 
ποίηση της απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 217/29/2001 «Προσφορά 
Αναφοράς Πλήρως Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον 
Τοπικό Βρόχο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της 
Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)», (ΦΕΚ 1261/Β/28.9.2001), η ΑΠ 
ΕΕΤΤ 238/95/2001 «Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποί¬ 
ητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.).Μέρος 2ο 
: Μεριζόμενη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο», (ΦΕΚ 1781/ 
Β/2001), η ΑΠ ΕΕΤΤ 420/33/2.2.2007 «Υποχρέωση ΟΤΕ για 
ικανοποίηση αιτημάτων μετάβασης από τις υπηρεσίες 
Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην Αδεσμοποίητη 
Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο / Μεταβατική Εφαρμογή 
Διαδικασιών Μετάβασης», (ΦΕΚ 218/Β/22.2.2007), καθώς 
και κάθε άλλη απόφαση της ΕΕΤΤ, ή γενική ή ειδική 
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διάταξη απόφασης της ΕΕΤΤ, που αντίκειται στις δι¬ 
ατάξεις της παρούσας ή κατά το μέρος που ρυθμίζει 
κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται από την 
παρούσα. 

2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται όπως κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ 
κάθε συμφωνία αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπι¬ 
κό βρόχο που υπογράφει με άλλους παρόχους επί τη 
βάσει της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς, καθώς και 
κάθε Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (πέρα του βασικού) 
(αάναποθά 81_Α) το οποίο παρέχει στους εναλλακτικούς 
παρόχους επί τη βάσει εμπορικής διαπραγμάτευσης, 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α, Κανονιστικές Υποχρε¬ 
ώσεις, περίπτωση (ϋί), παράγραφος (5) της ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/2006. 

3. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να κοινοποιήσει στην ΕΕΤΤ 
Σχέδιο Σύμβασης Τοπικού Βρόχου και Συνεγκατάστασης 
για κάθε μία από τις μορφές που προβλέπονται σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εντός δεκαπέντε 
ημερών (15) από τη θέση αυτής σε ισχύ. 

4. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ Συμ¬ 
φωνία Επιπέδου Υπηρεσιών για την περίπτωση παροχής 
πλήρως και μεριζόμενης πρόσβασης στον τοπικό υπο- 
βρόχο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών 
από τη θέση της παρούσας σε ισχύ. Σε περίπτωση μη 
υποβολής ειδικής πρότασης για τον υποβρόχο στην ως 
άνω προθεσμία, θα συνεχίσουν να ισχύουν και να εφαρ¬ 
μόζονται κανονικά οι προϋποθέσεις και οι οικονομικές 
ρήτρες που προβλέπονται στην παρούσα αναφορικά με 
την παροχή πλήρως και μεριζόμενης πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο και υποβρόχο. 

5. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση στην 
ΕΕΤΤ αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την 
υλοποίηση Εικονικής, Σύμμικτης και Απομακρυσμένης 
Συνεγκατάστασης εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών 
από τη θέση της παρούσας σε ισχύ. Ειδικά στην περί¬ 
πτωση της Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης, ο ΟΤΕ 
καλείται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ, εντός της προθεσμίας 
του προηγούμενου εδαφίου, τεχνικές προδιαγραφές 
υλοποίησης του Φρεατίου Υποδοχής Παροχών κατα¬ 
σκευής ΟΤΕ, καθώς και του Φρεατίου Υποδοχής Τ.Π. 
(ΦΥΤΠ). Οι υποβληθείσες Τεχνικές Προδιαγραφές μετά 
την έγκριση της ΕΕΤΤ θα αποτελέσουν Παράρτημα της 
παρούσας Προσφοράς Αναφοράς. 

6. Ο ΟΤΕ καλείται να υποβάλει ΤΕΛΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, σύμφωνα με τα ανα- 
φερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006 καθώς και τα 
μοντέλα ΒοΙΙοηη-υρ βάσει των οποίων υπολογίζονται. 

7. Ο ΟΤΕ καλείται να καταρτίσει και να κοινοποιήσει 
στην ΕΕΤΤ κατάλογο με τους Ανεξάρτητους Οργανι¬ 
σμούς Αξιολόγησης Οικονομικής Φερεγγυότητας της 
αποδοχής του, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνάς από 
τη θέση της παρούσας σε ισχύ. 

8. Αναφορικά με την Ενότητα 2.1.2 “Παροχή Πληροφορι¬ 
κών από τον ΟΤΕ' του Κεφαλαίου 2, ο ΟΤΕ, υποχρεούται 
ανεξάρτητα από αιτήματα Τ.Π., να ενημερώσει τη βάση 
ειδικών πληροφοριών για την περιοχή της Αττικής εντός 
του 2007 και για την υπόλοιπη Ελλάδα εντός του 2008 
αναφορικά με τις πληροφορίες του Παραρτήματος 2Β 
της παρούσας. 

9. Αναφορικά με την Ενότητα 2.3.2 “Μετατροπή Παρε¬ 
χόμενων Υπηρεσιών’ του Κεφαλαίου 2 της παρούσας, 
ο ΟΤΕ υποχρεούται: 


9.1. Να υποβάλλει πρόταση για την διαδικασία μετα¬ 
τροπής της πλήρους αδεσμοποίητης πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο σε χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση (ΧΕΠ), 
ίδιου ή άλλου παρόχου, εντός προθεσμίας τριών (3) 
μηνών από τη θέση της παρούσας σε ισχύ. 

9.2. Να υποβάλλει πρόταση για την διαδικασία μετα¬ 
τροπής της μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβασης 
στον τοπικό βρόχο σε χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση 
(ΧΕΠ) ίδιου ή άλλου παρόχου, εντός προθεσμίας τριών 
(3) μηνών από τη θέση της παρούσας σε ισχύ. 

9.3. Να υποβάλλει πρόταση για την διαδικασία μετα¬ 
τροπής της πλήρους αδεσμοποίητης πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο σε μεριζόμενη πρόσβαση ίδιου ή άλλου 
παρόχου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη θέση 
της παρούσας σε ισχύ. 

9.4. Να υποβάλλει πρόταση για την διαδικασία μετα¬ 
τροπής της πλήρους αδεσμοποίητης πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο σε πλήρη πρόσβαση άλλου παρόχου με 
παράλληλο αίτημα φορητότητας εντός προθεσμίας τρι¬ 
ών (3) μηνών από τη θέση της παρούσας σε ισχύ. 

10. Αναφορικά με την Ενότητα 2.2.4 Έπιλεξιμότητα 
Βρόχου/Λόγοι Απόρριψης αιτημάτων ΤοΒ’ ο ΟΤΕ κα¬ 
λείται να προχωρήσει άμεσα, σε συνεργασία με τους 
ενδιαφερομένους Δικαιούχους, στην εκπόνηση Σχεδί¬ 
ου Διαχείρισης Φάσματος προσκομίζοντας στην ΕΕΤΤ, 
εντός ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσας 
σχετικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών που απαιτούνται 
για την ολοκλήρωσή του. 

11. Αναφορικά με την Ενότητα 2.8.4 “Δείκτες Αποδοτι- 
κότητας’, ο ΟΤΕ υποχρεούται όπως υποβάλει στην ΕΕΤΤ 
αναλυτική αναφορά σχετικά με Δείκτες Αποδοτικότητας, 
με το περιεχόμενο της παρούσας εντός προθεσμίας δύο 
(2) μηνών από τη θέση αυτής σε ισχύ, σύμφωνα με τα ανα- 
φερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, Κεφάλαιο Α, Κανο¬ 
νιστικές υποχρεώσεις, περίπτωση (ϋί), παράγραφος 4. 

12. Αναφορικά με το Παράρτημα 11, ενότητα “ΔΙΑΔΙ¬ 
ΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, Α1 , Α2, Β1, Γ1, Γ2, Δ1 και Ε1 ο ΟΤΕ 
υποχρεούται όπως προσδιορίσει τα σχετικά κόστη για 
κάθε περίπτωση και να τα υποβάλει στην ΕΕΤΤ προς 
έγκριση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/2006. 

13. Για την εφαρμογή του Παραρτήματος 11, ενότητα 
“ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, εδάφιο ΣΤ “Διαδικασία υπο¬ 
βολής αιτήσεων από τον συνδρομητή 1 της παρούσας 
ισχύουν τα κάτωθι: 

13.1. Ο συνδρομητής έχει δικαίωμα μετάβασης μεταξύ 
παροχών ευρυζωνικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών ακόμη 
και αν συνδέεται με τους εν λόγω παρόχους με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου. Το δικαίωμα αυτό δεν περιορίζει στο 
ελάχιστο τις υποχρεώσεις του συνδρομητή από απορρέ¬ 
ουν από τις εν λόγω συμβάσεις (κατά περίπτωση). 

13.2. Οι πάροχοι που είναι αποδέκτες των αντίστοιχων 
ως άνω αιτήσεων, οφείλουν να τηρούν αρχείο με τις 
πρωτότυπες και αυθεντικές, κατά περίπτωση, αιτήσεις 
καθώς και όλα τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, 
σε όποια μορφή (έγγραφη ή ηλεκτρονική) έχουν γίνει 
ή καταγραφεί αντίστοιχα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει 
για διάστημα ενός (1) έτους από την υποβολή κάθε ως 
άνω αίτησης. Εάν στο ανωτέρω διάστημα ανακύψουν 
διαφορές ενώπιον οιασδήποτε αρμόδιας Αρχής ή Δικα¬ 
στηρίου, τα αρχεία που αφορούν στις διαφορές αυτές 
θα πρέπει να διατηρούνται με ευθύνη του παρόχου 
μέχρι την αμετάκλητη επίλυσή τους. 
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13.3. Οι πάροχοι που είναι αποδέκτες των αντίστοιχων 
ως άνω αιτήσεων, φροντίζουν ώστε όλα τα ανωτέρω 
στοιχεία να είναι διαθέσιμα, και σε περίπτωση που ζη¬ 
τηθούν από την ΕΕΤΤ, να παραδίδονται σε αυτήν εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών 
από την λήψη του σχετικού αιτήματος. 

13.4. Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υποβάλλει αιτιολογημέ¬ 
νο αίτημα υποβολής ακριβών αντιγράφων των αιτήσεων 
μετατροπής ΧΕΠ σε ΠΤοΒ καθώς και των ενδεχομένων 
συνοδευτικών δικαιολογητικών, ο ΤΠ2 είναι υποχρεωμέ¬ 
νος να τα υποβάλλει στον ΟΤΕ χωρίς αυτό να επηρεάζει 
την διεκπεραίωση της αίτησης. 

Αρθρο 4 

Κωδικοποιημένο κείμενο Προσφοράς ΑΠΤΒ ΟΤΕ 

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας το κωδικοποιημένο κείμενο της «Προσφοράς 
Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρό¬ 
χο ΟΤΕ», όπως τροποποιείται με βάση την παρούσα. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ο.Τ.Ε . 

ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 
& ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
2007 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. ΣΚΟΠΟΣ 

Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και υπό-βρόχο, η οποία 
εξειδικεύει την υποχρέωση του ΟΤΕ να παρέχει Πλή¬ 
ρως Αδεσμοποίητη και Μεριζόμενη Πρόσβαση στον 
Τοπικό Βρόχο & υπο-βρόχο και τις συναφείς ευκολί¬ 
ες, (εφεξής Προσφορά), με βάση την αρχή της δια¬ 
φάνειας, αμεροληψίας και κοστοστρέφειας, εκδίδεται 
σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 388/012/31.5.2006 ΑΠ ΕΕΤΤ 
(ΦΕΚ 932/Β/18.7.2006), του ν. 3431/2006, των Οδηγιών 
2002/21/ΕΚ και 2002/19/ΕΚ και αποτελεί αναθεώρηση της 
ισχύουσας Προσφορά Αναφοράς Πλήρως Αδεσμοποί¬ 
ητης και Μεριζόμενης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, 
όπως αυτή εγκρίθηκε από την ΕΕΤΤ με τις 217/29/18-5- 
2001, 228/23/6.9.2001, 238/95/14.12.2001, 253/87/21.5.2002, 
277/63/28.2.2003 αποφάσεις της 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Λέξεις ή φράσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην 
παρούσα Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβα¬ 
σης στον Τοπικό Βρόχο, έχουν την έννοια η οποία τους 
αποδίδεται στον Κανονισμό 2887/2000/ΕΚ, ή στην περί¬ 
πτωση που δεν υπάρχουν σ’ αυτόν, στο ν. 3431/2006 και 
εν γένει στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ελλείψει δε 
αυτών, στο σχετικό δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ιδίως στις Οδηγίες 2002/21/ΕΚ και 2002/19/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Τοπικός βρόχος : Το φυσικό κύκλωμα συνεστραμμένου 
ζεύγους μεταλλικών καλωδίων, που συνδέει το τερμα¬ 
τικό σημείο {υπάρχοντα κατανεμητή κτιρίου (βεοαίίί) 
ή το κουτί διακλάδωσης (χαλύβδινο) μετά τον ακραίο 
διακλαδωτή (όοχ)} του Δημόσιου σταθερού τηλεφωνικού 
δικτύου του ΟΤΕ στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή 
με τον Γενικό Κατανεμητή του ΟΤΕ (τμήμα Α-Β-Γ του 
σχήματος 1). 


Τοπικός υπο-βρόχος : Το τμήμα του τοπικού βρόχου 
που συνδέει το τερματικό σημείο {υπάρχοντα κατανε¬ 
μητή κτιρίου (οεοαίίί) ή το κουτί διακλάδωσης (χαλύβδι¬ 
νο) μετά τον ακραίο διακλαδωτή (όοχ)} του δημόσιου 
σταθερού τηλεφωνικού δικτύου του ΟΤΕ στις εγκατα¬ 
στάσεις του συνδρομητή, με τον Υπαίθριο Κατανεμητή 
(Κν ή ΟΝΨ) στο Δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο 
ΟΤΕ (τμήμα Α-Β του σχήματος 1). 

Ενεργός τοπικός βρόχος: Ο τοπικός βρόχος που χρη¬ 
σιμοποιείται από τον ΟΤΕ για την παροχή υπηρεσιών 
Ρ5ΤΝ/Ι3ϋΝ σε συνδρομητή. 

Ανενεργός τοπικός βρόχος : Ο τοπικός βρόχος που 
δεν χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών σε συν¬ 
δρομητή. 

Πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο: 
Η παροχή σε Τ.Π. πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον 
τοπικό υπο-βρόχο του ΟΤΕ, η οποία επιτρέπει χρήση 
του πλήρους φάσματος συχνοτήτων του συνεσταμμέ- 
νου ζεύγους μεταλλικών αγωγών. 

Μεριζόμενη Πρόσβαση στον τοπικό βρόχο: Η παροχή 
σε Τ.Π. πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή υπο-βρόχο του 
ΟΤΕ, η οποία επιτρέπει χρήση της μη- φωνητικής περι¬ 
οχής του φάσματος συχνοτήτων του στρεπτού ζεύγους 
μεταλλικών αγωγών. Ο τοπικός βρόχος συνεχίζει να 
χρησιμοποιείται από τον ΟΤΕ, για την παροχή τηλεφω¬ 
νικής υπηρεσίας Ρ3ΤΝ ή Ι3ϋΝ στον συνδρομητή. 

Σχετικές υπηρεσίες Τοπικού Βρόχου : Η παροχή υπη¬ 
ρεσιών πρόσβασης σε συναφείς ευκολίες οι οποίες είναι 
αναγκαίες για την αποτελεσματική υλοποίηση της πλή¬ 
ρους και μεριζόμενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, 
όπως η Συνεγκατάσταση και τα Συνδετικά καλώδια. 

Παράδοση - Παραλαβή (ΠΠ) : Η υπογραφή του πρω¬ 
τοκόλλου παράδοσης-παραλαβής : 

• του χώρου και των σχετικών υπηρεσιών στη φυσική 
συνεγκατάσταση, 

• του ικριώματος και των σχετικών υπηρεσιών στην 
εικονική συνεγκατάσταση, 

• του χώρου και των σχετικών υπηρεσιών στη σύμμι- 
κτη συνεγκατάσταση 

• της σύνδεσης του ΕΣΚΤ με το ΕΞΣΚ στην απομα¬ 
κρυσμένη συνεγκατάσταση, 

• της σύνδεσης του ΚΟΙ ΟΤΕ με το ΚΟΙ Παρόχου στο 
ΦΥΠ-ΟΤΕ. 

Σημείο Οριοθέτησης (ΣΟ) : Το σημείο σύνδεσης των 
δικτύων του Τ.Π. και του ΟΤΕ. 

Κοινό Φρεάτιο Υποδοχής Τ.Π. (ΦΥΠ-ΟΤΕ) Τυποποιημέ¬ 
νο φρεάτιο ΟΤΕ, κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών 
ΟΤΕ για την σύνδεση & διαχείριση των ΕΞΣΚ - ΕΣΚΤ 
και του ΚΟΙ Φυσικής Συνεγκατάστασης. 

Φρεάτιο Υποδοχής Τ.Π. (ΦΥΤΠ.) Τυποποιημένο φρεά¬ 
τιο κατασκευασμένο από τον Τ.Π. βάσει προδιαγραφών 
ΟΤΕ για την σύνδεση & διαχείριση των ΕΞΣΚ - ΕΣΚΤ 
στην περίπτωση απομακρυσμένης συνεγκατάστασης σε 
κέντρα με λιγότερους από 5000 συνδρομητές. 

Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο (ΕΞΣΚ) Το Πολυζευγικό 
καλώδιο συνεστραμμένων χάλκινων διπλαγωγών, το 
οποίο συνδέει τις εγκαταστάσεις του Τ.Π. με το Σημείο 
Οριοθέτησης (ΦΥΠ ΟΤΕ/ΦΥΠ Τ.Π.). 

Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο (ΕΣΚ): Το Πολυζευγικό 
καλώδιο συνεστραμμένων χάλκινων διπλαγωγών που 
συνδέει τον Γεν. Κατανεμητή ΟΤΕ με τον ενδιάμεσο 
κατανεμητή του Τ.Π. που βρίσκεται στο χώρο συνεγκα- 
τάστασης εντός του Αστικού κέντρου. 
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Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο Τερματισμού (ΕΣΚΤ) 
: Το Πολυζευγικό καλώδιο συνεστραμμένων χάλκινων 
διπλαγωγών που συνδέει τον Γεν. Κατανεμητή ΟΤΕ με 
το ΕΞΣΚ των Τ.Π. μέσω συνδέσμου (μούφας) εντός του 
ΦΥΠ. 

Σύνδεσμος (Μούφα): Η φυσική ένωση που υλοποιεί ο 
ΟΤΕ αποκλειστικά για την επίτευξη της λειτουργικής 
σύνδεσης του ΕΞΣΚ με το ΕΣΚΤ 
Αστικό Κέντρο (ΑΚ): Τα κέντρα του ΟΤΕ στα οποία 
είναι εγκατεστημένοι οι κατανεμητές ΟΤΕ 

1.3. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 


ΑΚ 

Αστικό Κέντρο 

ΓΚΟ 

Γ ενικός Κατανεμητής ΟΤΕ 

ΕΚ 

Ενδιάμεσος Κατανεμητής 

ΕΣΚ 

Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο 

ΕΞΣΚ 

Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο 

ΕΣΚΤ 

Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο Τερματισμού 

ΦΥΠ 

Φρεάτιο Υποδοχής Τ.Π. 

ΣΟ 

Σημείο Οριοθέτησης 

κν 

Υπαίθριος Κατανεμητής Δικτύου Χαλκού 

ΟΝυ 

Υπαίθριος Κατανεμητής Οπτικού Δικτύου Πρόσβα¬ 
σης 

κοι 

Καλώδιο οπτικών Ινών 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΡΙ τεχνική μελέτη, ο προϋπολογισμός & το σκαρίφη¬ 
μα ή σχέδιο 

ΠΠΠ 

Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής 

ΕΜΤοΒ 

Ενεργός τοπικός βρόχος 

ΑΜΤοΒ 

Ανενεργός τοπικός βρόχος 

ΓΤΤοΒ 

Πλήρης τοπικός βρόχος 

ΜΤοΒ 

Μεριζόμενος τοπικός βρόχος 

ΤοΥΒ 

Τοπικός υπο-βρόχος 

ΕΝΤοΥΒ 

Ενεργός τοπικός υπο -βρόχος 

ΑΝΤοΥΒ 

Ανενεργός τοπικός υπο-βρόχος 

Ρ0Ρ5 

ΡίΓδί ΟΟΠΠΘ ίίΓδΙ δθΓνθά 

ΤΣ 

Τηλεφωνική σύνδεση 

ΔΑ 

Δείκτης αποδοτικότητας υπηρεσίας 

ΧΕΠ 

Χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση 


1.4. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
Σημαντικό μέρος των πληροφοριών που αφορούν 
το δίκτυο αμφοτέρων των μερών, ΟΤΕ και Τ.Π. είναι 
«εμπιστευτικού χαρακτήρα», τόσο για εμπορικούς, αλλά 
κυρίως για λόγους ασφάλειας και ακεραιότητας του 
δικτύου. 

Συνεπώς, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη το προ¬ 
σωπικό τους, και γενικότερα οι εξωτερικοί συνεργά¬ 
τες τους που χρησιμοποιούνται από αυτούς κατά την 
εκτέλεση των εργασιών τους δεσμεύονται ρητά και 
εγγράφως για τη μη γνωστοποίηση σε τρίτους ή τις 
συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, όλων των κοινο- 
ποιηθεισών πληροφοριών, εγγράφων ή στοιχείων, που 
χαρακτηρίζονται εγγράφως από το κάθε μέρος ως εμπι- 


στευτικές και απόρρητες, και τις οποίες ανταλλάσσουν, 
ή περιέρχονται σε γνώση τους πριν, κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ΑΠΤΒ 
ή και Συνεγκατάστασης και λοιπών συναφών υπηρεσιών, 
δυνάμει της παρούσας Προσφοράς, κατά την εκτέλεση 
αυτής και μετά τη λύση της εν λόγω συμφωνίας. Σε 
εκπλήρωση της ως άνω δέσμευσής τους τα συμβαλλό¬ 
μενα μέρη υποχρεούνται να διασφαλίζουν την τήρηση 
των ανωτέρω υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν και από 
κάθε ένα από τα στελέχη, υπαλλήλους, εργολάβους και 
λοιπούς συνεργάτες τους. 

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους αρχι¬ 
κά διατέθηκαν ή/και για να επιτρέψουν στα Συμβαλλό¬ 
μενα μέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο 
πλαίσιο της Προσφοράς ή/και της μεταξύ τους σύμ¬ 
βασης ή/και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους από 
τη σύμβαση. Για την αποτελεσματική εξασφάλιση των 
ανωτέρω υπογράφεται συμφωνία εμπιστευτικότητας 
μεταξύ του ΟΤΕ και του Τ.Π. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Ειδικά ο 
ΟΤΕ εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται 
από τον ίδιο στα πλαίσια παροχής ΑΠΤΒ στον Τ.Π., δεν 
χρησιμοποιούνται (με οποιονδήποτε τρόπο) από το λι¬ 
ανικό άκρο του ΟΤΕ. Η εν λόγω συμφωνία υπογράφεται 
εφάπαξ, περιλαμβάνει κάθε είδους υπηρεσία ΑΠΤΒ ή και 
Συνεγκατάστασης και λοιπών συναφών υπηρεσιών, την 
οποία λαμβάνει ο Τ. Π. δυνάμει της παρούσας Προσφο¬ 
ράς και περιλαμβάνει ρητή δέσμευση αναφορικά με τις 
υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου. 

Η υποχρέωση εχεμύθειας των μερών από το παρόν 
άρθρο εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της 
μεταξύ τους σύμβασης συμπεριλαμβανομένου και κάθε 
τυχόν διαστήματος ανανέωσης της ισχύος της, και για 
δύο (2) έτη μετά την για οποιοδήποτε λόγο λύση ή 
λήξη αυτής. Ειδικά δε, τα στοιχεία που αφορούν την 
ακεραιότητα του δικτύου οιουδήποτε των συμβαλλο- 
μένων μερών, δεν γνωστοποιούνται οποτεδήποτε μετά 
την καθ’οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση 
να καταβάλουν στον αντισυμβαλλόμενό τους αποζημί¬ 
ωση για κάθε θετική ζημία που αυτός υπέστη εξ αιτίας 
της ως άνω παραβίασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, 
από το προσωπικό τους ή τους εν γένει συνεργάτες 
τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας . 

1.5. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Με εξαίρεση τα δικαιώματα που του παρέχονται σύμ¬ 
φωνα με την παρούσα ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο Τ.Π. δεν αποκτά 
κανένα εμπράγματο δικαίωμα, τίτλο ιδιοκτησίας ή/ και 
βάρος επί των ακινήτων και κινητών ιδιοκτησίας, νομής 
ή/και χρήσης του ΟΤΕ, εκτός αν άλλως ορίζεται από την 
κείμενη νομοθεσία και τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δύνανται να εκχωρήσουν 
ολικώς ή μερικώς απαιτήσεις που απορρέουν από την 
σύμβαση η οποία θα υπογράφει με βάση την παρούσα 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ή να μεταβιβάσουν ολικώς ή μερικώς δικαι¬ 
ώματα ή υποχρεώσεις, ή να αναθέσουν την εκτέλεση 
αυτών, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντισυμβαλ¬ 
λομένου μέρους, άλλως παρέχεται δικαίωμα έγγραφης 
καταγγελίας της σύμβασης μεταξύ παρόχου και ΟΤΕ. 

Κατ' εξαίρεση οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα 
μέρη δύναται να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης των 
απαιτήσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση η 
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οποία θα υπογράφει με βάση το παρόν, σε αναγνωρι¬ 
σμένο πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδος ή/ και του Εξωτε¬ 
ρικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε μορφή εκχώρησης 
απαίτησης από τον ΟΤΕ, καθώς και ολική ή μερική μετα¬ 
βίβαση δικαιώματος, ή ανάθεση εκτέλεσης υποχρέωσης 
με βάση την Παρούσα Προσφορά, ισχύει με την επιφύλαξη 
των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που αυτός φέρει, ως Πά- 
ροχος με Σημαντική Ισχύ στην εθνική αγορά χονδρικής 
παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης (πλήρως και μεριζό¬ 
μενης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους. 

1.6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Σε περίπτωση που ένα Συμβαλλόμενο μέρος δεν τη¬ 
ρεί υπαίτια τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
παρούσα Προσφορά, τότε το άλλο μέρος δύναται με 
έγγραφη ειδοποίηση να τάξει προθεσμία ενός (1) μηνάς 
για συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του. 

Η παράγραφος 1 της παρούσας διάταξης δεν περιορί¬ 
ζει σε τίποτα τα δικαιώματα του Τ.Π από την κείμενη εν 
ισχύ νομοθεσία και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, 
ιδίως το δικαίωμά του να υποβάλλει καταγγελία στην 
ΕΕΤΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του 
ν. 3431/2006, σε περίπτωση παράβασης από τον ΟΤΕ 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα 
προσφορά. 

Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων που 
προβλέπονται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς, η 
καταγγελία της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα προ- 
βλεπόμενα στην κείμενη εν ισχύ νομοθεσία. 

1.7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλει να μην 
αναφέρει ή χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο τα 
εμπορικά σήματα, τα λογότυπο ή σήματα παρεχόμενων 
υπηρεσιών του άλλου Μέρους και/ή των συνδεδεμένων 
Εταιριών του ή γλωσσικούς όρους που να εμπεριέχουν, 
να υποδηλώνουν ή αναφέρουν τα ονόματα άλλου Μέ¬ 
ρους και/ή των συνδεδεμένων Εταιριών του χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του. Επίσης, συμφω- 
νείται να μην προβεί επιπλέον στην έκδοση ή την χρήση 
υλικού διαφήμισης, προώθησης πωλήσεων, ανακοινώσε¬ 
ων στον Τύπο ή άλλου υλικού δημοσιότητας στα οποία 
αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο 
τα Σήματα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 
άλλου Μέρους. 

1.8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν καθίσταται 
υπαίτιο για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή μη 
προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που 
προβλέπονται από την παρούσα Προσφορά, στην πε¬ 
ρίπτωση που αυτή η αποτυχία οφείλεται σε γεγονότα 
ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, 
κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, κάθε γε¬ 
γονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής 
των μερών και το οποίο αντικειμενικά δεν θα μπορούσε 
να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρως εξειδιασμέ- 
νης επιμέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειμενική 
αδυναμία του πληττόμενου μέρους προς εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του. 

Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας 
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών που απορ¬ 
ρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς με 
την ανωτέρω βία αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια 
ισχύος των γεγονότων αυτών. 


Εμφανιζομένου λόγου ανωτέρας βίας που δεν θα είναι 
κοινώς γνωστός, το πληττόμενο Μέρος υποχρεούται, 
εντός πέντε (5) ημερών από της εμφανίσεως του, να 
τον γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος. Ενόσω 
υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά 
τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση να λαμ¬ 
βάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό 
των ζημιών που ήθελε προκύψουν και να πραγματοποι¬ 
ούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να άρουν 
χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα οποιοσδήποτε 
κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν 
εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για την επίτευξη ισο¬ 
δύναμων αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη Σύμβαση και 
την παρούσα Προσφορά. 

Στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα ανωτέρας 
βίας συνεχιστούν για χρονική περίοδο τουλάχιστον τρι¬ 
άντα (30) ημερών, τότε τα Μέρη θα συνεννοηθούν με 
καλή πίστη προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία 
για τις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τις περι¬ 
στάσεις ή για να τροποποιήσουν (εφ’ όσον είναι επαρ- 
κώς δικαιολογημένο) τους όρους της Σύμβασης και της 
παρούσας Προσφοράς συνεπεία της εξακολούθησης 
της ανωτέρας βίας, και να καθορίσουν ταυτόχρονα τις 
περαιτέρω σχέσεις τους. 

Αν τα Μέρη δεν κατορθώσουν να συμφωνήσουν να 
αναλάβουν δράση ή να τροποποιήσουν τους όρους 
της Σύμβασης ή να λύσουν τη Σύμβαση κατόπιν αμοι¬ 
βαίας συμφωνίας, τότε, σε περίπτωση διάρκειας των 
γεγονότων ανωτέρας βίας μεγαλύτερης από ενενήντα 
(90) εργάσιμες ημέρες (εκτός εάν με βάση διάταξη 
της παρούσας προβλέπεται συντομώτερη προθεσμία), 
οποιοδήποτε των Μερών έχει το δικαίωμα να λύσει 
μονομερώς τη Σύμβαση, ειδοποιώντας εγγράφως το 
άλλο Μέρος, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώμα¬ 
τα και οι υποχρεώσεις που υφίσταντο πριν από την 
εν λόγω λύση της Σύμβασης, δηλαδή κάθε Μέρος θα 
εκπληρώσει όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις του που 
είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες πριν την εμφάνιση του 
γεγονότος ανωτέρας βίας. 

Το δικαίωμα καταγγελίας του ΟΤΕ τελεί υπό την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται 
δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006. 

1.9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΕΥΘΥΝΗ 

Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ευθύνεται έναντι 
του αντισυμβαλλομένου του και υποχρεούται να απο- 
καταστήσει αυτόν πλήρως: 

• για οποιαδήποτε καταστροφή, απώλεια, φθορά ή 
ζημιά προκαλέσει οποιοδήποτε εξ αυτών, και η οποία 
οφείλεται σε υπαιτιότητά του, υπαλλήλων του, προστη- 
θέντων ή βοηθών εκπλήρωσης αυτού, ή οποιαδήποτε 
εν γένει πρόσωπο χρησιμοποιεί αυτό προς εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της παρούσης κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του επί της περιουσίας, 
κινητής και ακίνητης του αντισυμβαλλομένου του,. 

• για οποιαδήποτε περίπτωση θανάτου ή σωματικής 
βλάβης ή βλάβης της υγείας προσώπων, η οποία οφεί¬ 
λεται σε υπαιτιότητά του, υπαλλήλων, προστηθέντων 
ή βοηθών εκπλήρωσης αυτού ή οποιουδήποτε εν γένει 
προσώπου χρησιμοποιεί αυτό προς εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του στο πλαίσιο της παρούσης. 

• για κάθε θετική ζημία του προερχόμενη από αξίωση 
τρίτου και η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε παρα¬ 
βίαση των υποχρεώσεων του δυνάμει του παρόντος 
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ή σε προσβολή δικαιωμάτων εχεμύθειας/ απορρήτου 
τρίτων. 

Ο ΟΤΕ φέρει την ευθύνη των εργασιών στα ΑΚ του 
προκειμένου να ενεργοποιηθεί Μεριζόμενη Πρόσβαση. 

Αντίστοιχα, ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τις ερ¬ 
γασίες στο χώρο του Τ.Π. (συμπεριλαμβανομένης της 
φυσικής συνεγκατάστασης) ή του Τελικού Χρήστη, οι 
οποίες γίνονται από τον Τηλεπ. Πάροχο ή από οποιον- 
δήποτε τρίτο (ο οποίος δεν ανήκει στο προσωπικό του 
ΟΤΕ ούτε άλλως συνδέεται με αυτόν, ιδίως με σχέση 
προστήσεως). 

Ο Τ.Π. οφείλει να γνωστοποιεί στον ΟΤΕ με την 
υπογραφή της συμβάσεως- πλαίσιο τα ονόματα του 
εξουσιοδοτημένου για την υπογραφή των αιτήσεων του 
προς τον ΟΤΕ προσωπικού ή συνεργατών του καθώς 
και για κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών. 

Ο Τ.Π. οφείλει να γνωστοποιεί στον ΟΤΕ με την υπο¬ 
γραφή της συμφωνίας για φυσική/ σύμμικτη συνεγκα- 
τάσταση, τα αιτούμενα από τον ΟΤΕ στοιχεία (ονομα¬ 
τεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ ή διαβατηρίου, πρόσφατη 
φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή) των εξουσιοδοτη¬ 
μένων εκπροσώπων του για την πρόσβαση στο χώρο 
φυσικής / σύμμικτης συνεγκατάστασης. 

1.10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ 

Τα Συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέ¬ 
ωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την επίλυση τυχόν διαφορών και τυχόν διαφωνιών που 
προκύπτουν από την ερμηνεία και την υλοποίηση της 
παρούσας Προσφοράς. 

Η παρούσα Προσφορά θα διέπεται από το ελληνικό 
και κοινοτικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για την 
επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από αυτήν ορί¬ 
ζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

1.11. ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 

Οι επικεφαλίδες των άρθρων και των παραγράφων 
που χρησιμοποιούνται στην παρούσα είναι μόνο προς 
διευκόλυνση και δεν αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
όρους αυτής. 


1.12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Τα παραρτήματά της παρούσας Προσφοράς αποτε¬ 
λούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, και καλύπτουν πλήρως 
όλα όσα αναφέρονται σ’ αυτήν. 

2. ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟ¬ 
ΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟ 

2.1. ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

2.1.1. Στοιχεία δικτύου του ΟΤΕ που εξασφαλίζουν την 
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο: 

Γενικός Κατανεμητής ΟΤΕ (ΓΚΟ) 

Υπαίθριος Κατανεμητής (Κ\/ ή ΟΝΙΙ) 

Πριν από την κατάθεση αιτήματος παροχής Τοπικού Βρό¬ 
χου (Τ οΒ) από Γ ενικό Κατανεμητή ΟΤΕ (ΓΚΟ) ο Τ.Π. θα πρέπει 
να έχει υλοποιήσει Συνεγκατάσταση (Απομακρυσμένη, ή Φυ¬ 
σική ή Εικονική ή Σύμμικτη) με σύνδεση στον ΓΚΟ, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας. 

Πριν από την κατάθεση αιτήματος για παροχή υπο- 
βρόχου από υπαίθριο κατανεμητή ΟΤΕ (Κ\/ ή ΟΝΙΙ) ο 
Τ.Π. θα πρέπει να έχει υλοποιήσει απομακρυσμένη συ- 
νεγκατάσταση με σύνδεση στον αντίστοιχο υπαίθριο 
κατανεμητή ΟΤΕ ο οποίος εξυπηρετεί τον αντίστοιχο 
υπο-βρόχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφά¬ 
λαιο 3 της παρούσας. 

Η διάθεση βρόχου ή υπο-βρόχου σε Τ.Π. είναι δυνατή 
εάν δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους μη δια¬ 
θεσιμότητας όπως αυτοί αναφέρονται στην παραγρ. 
2.2.4. της παρούσας 

Η δυνατότητα παροχής πρόσβασης στον τοπικό υπό-βρό- 
χο καθώς και ο μέγιστος δυνατός αριθμός αυτών θα προ¬ 
κύπτει μόνο μετά την εκπόνηση σχετικής τεχνικής μελέτης 
για το συγκεκριμένο Υπαίθριο Κατανεμητή, την οποία θα 
αιτείται ο Τ.Π., σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες 
στην ενότητα 3.7 της παρούσας προσφοράς. 

Τα αιτήματα παροχής βρόχου / υπο-βρόχου υπο¬ 
βάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΤΕ (Π.Σ. 
ΟΤΕ) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που 
περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο καθώς και στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. 

















11366 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2.1.2. Παροχή Πληροφοριών από τον ΟΤΕ 

Ο ΟΤΕ είναι υπεύθυνος για την δημιουργία, λειτουρ¬ 
γία και τακτική ενημέρωση βάσης γενικών και ειδικών 
πληροφοριών σχετικά με την υπηρεσία Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤοΒ). Η βάση πλη¬ 
ροφοριών παρέχει στους Τ.Π. επαρκή πληροφόρηση, σε 
στοιχεία που διαμορφώνουν την παροχή της υπηρεσίας 
της αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο. Ο 
ΟΤΕ αναρτά στον ιστότοπο του νννννν.οίθννίτοίθεαίθ.ρΐ' 
πίνακες με τις διαθέσιμες γενικές πληροφορίες σύμ¬ 
φωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.Α, οι οποίες είναι δημοσίως 
διαθέσιμες. 

Οι γενικές πληροφορίες του Παραρτήματος 2Β είναι 
προσβάσιμες μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ από τους Τ.Π. οι οποίοι 
έχουν υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών ΑΠΤοΒ 
με τον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να κρατά επικαιροποι- 
ημένες τις πληροφορίες του Παραρτήματος 2Β. Στην 
περίπτωση όπου οι πληροφορίες των περιπτώσεων 5 
και 6 του Παρατήματος 2Β δεν είναι διαθέσιμες από 
το Π.Σ. ΟΤΕ τότε ο Τ.Π. υποβάλει εγγράφως στον ΟΤΕ 
σχετική αίτηση δηλώνοντας τα κέντρα για τα οποία επι¬ 
θυμεί τις συγκριμένες πληροφορίες. Ο ΟΤΕ υποχρεούται 
το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από 
την υποβολή της ανωτέρω αίτησης όπως ενημερώσει 
σχετικά το Π.Σ. ΟΤΕ. 

Οι ειδικές πληροφορίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2Γ θα 
παρέχονται στον Τ.Π. που έχει υπογράψει συμφωνία 
ΑΠΤΒ και ζητά υπηρεσίες τοπικού υπο-βρόχου για τον 
αντίστοιχο υπαίθριο κατανεμητή. Οι ειδικές πληροφο¬ 
ρίες εφόσον δεν είναι διαθέσιμες, θα παρέχονται το 
αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, από 
την υποβολή σχετικής επιστολής από τον Τ.Π. στον 
ΟΤΕ. Ολοι οι Τ.Π. οι οποίοι έχουν υπογράψει συμφωνίες 
ΑΠΤΒ θα έχουν πρόσβαση στις ειδικές πληροφορίες τις 
οποίες οι ίδιοι ή κάποιος άλλος Τ.Π. έχει αιτηθεί. 

Η επικαιροποίηση των πληροφοριών των παραρτημά¬ 
των 2Α, 2Β και 2Γ του παραρτήματος θα γίνεται άμεσα, 
πλην αλλαγών που περιλαμβάνουν έργα πολιτικού μηχα¬ 
νικού, οι οποίες θα πρέπει να ανακοινώνονται τουλάχι¬ 
στον δύο (2) μήνες νωρίτερα. Απρόβλεπτες αλλαγές θα 
πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μόλις εμφανιστεί η 
αντίστοιχη ανάγκη για τις αλλαγές αυτές. 

Για πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προσφορά, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 

ΟΤΕ Α.Ε. 

Δ/νση Εμπορικής Ανάπτυξης Παροχών 

Υποδ/νση Ανάπτυξης Υπηρεσιών Πρόσβασης & Ευ- 
ρυζωνικότητας 

Δ.Μ. ΟΤΕ, Κηφισίας 99,151 25 Μαρούσι, 

Τηλέφ : 210 611 5596 

Ραχ : 210 611 7899 

2.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ 

2.2.1. Είδη αιτήσεων 

• Αίτηση παροχής ΕΝΤοΒ, η οποία αφορά το συνε¬ 
στραμμένο ζεύγος μεταλλικών καλωδίων μέσω του 
οποίου παρέχονται τηλεφωνικές ή Ι3ΩΝ υπηρεσίες σε 
υφιστάμενους συνδρομητές του ΟΤΕ (με ή χωρίς φο- 
ρητότητα αριθμού). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) 

• Αίτηση παροχής ΑΝΤοΒ, η οποία αφορά το συ¬ 
νεστραμμένο ζεύγος μεταλλικών καλωδίων μέσω του 
οποίου δεν παρέχονται τηλεφωνικές ή ΙδϋΝ υπηρεσίες 
σε υφιστάμενους συνδρομητές του ΟΤΕ, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
4). 


• Αίτηση παροχής ΜΤοΒ, η οποία αφορά την πρό¬ 
σβαση σε ενεργό συνεστραμμένο ζεύγος μεταλλικών 
καλωδίων μέσω του οποίου παρέχονται σε συνδρομητές 
του ΟΤΕ υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας (ΡΟΤ3), ή 
και υπηρεσίες Ι5ΩΝ βασικής πρόσβασης (ΒΒΑ) (ΠΑΡΑΡ¬ 
ΤΗΜΑ 5). 

• Αίτηση παροχής ΕΝΤοΥΒ, η οποία αφορά το συ¬ 
νεστραμμένο ζεύγος μεταλλικών καλωδίων (το οποίο 
συνδέεται στο Κ\/ ή ΟΝΨ) μέσω του οποίου παρέχονται 
τηλεφωνικές ή Ι3ϋΝ υπηρεσίες σε υφιστάμενους συν¬ 
δρομητές του ΟΤΕ (με ή χωρίς φορητότητα αριθμού) 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6). 

• Αίτηση παροχής ΑΝΤοΥΒ, η οποία αφορά το ανε¬ 
νεργό συνεστραμμένο ζεύγος μεταλλικών καλωδίων (το 
οποίο συνδέεται στο Κν ή ΟΝΙΙ) μέσω του οποίου δεν 
παρέχονται υπηρεσίες σε υφιστάμενους συνδρομητές 
του ΟΤΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7) 

• Αίτηση μετάβασης σε ΠΤοΒ με κατάργηση ανά πε¬ 
ρίπτωση ΠΤοΒ, ΜΤοΒ, σύνδεσης Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης (ΧΕΠ), υπηρεσιών επιλογής/προεπιλογής 
φορέα (με ή χωρίς φορητότητα αριθμού) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
8 ) 

• Αίτηση μετάβασης σε ΜΤοΒ με κατάργηση ανά 
περίπτωση ΜΤοΒ, σύνδεσης Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης (ΧΕΠ), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13) 

Γ ια τις ανωτέρω υπηρεσίες, ισχύουν αντίστοιχα αιτή¬ 
σεις ακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9) και κατάργησής τους 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10). 

Όλα τα αιτήματα σχετικά με την παροχή του ΤοΒ 
υποβάλλονται από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο μέσω 
του Π.Σ. ΟΤΕ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγρά- 
φονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. 

Τα αιτήματα σχετικά με την παροχή ΤοΒ πρέπει να 
προωθούνται από τον Τ.Π. στον ΟΤΕ εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος το οποίο δε δύναται να υπερ¬ 
βαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημε¬ 
ρομηνία υποβολής της εξουσιοδότησης/δήλωσης του 
καταναλωτή. 

2.2.2.Έλεγχος πρωτότυπων αιτήσεων & εξουσιοδότη¬ 
σης συνδρομητή 

Η πρωτότυπη αίτηση παροχής ΜΤοΒ που υποβάλλε¬ 
ται από τον συνδρομητή προς τον Τ.Π., περιλαμβάνει 
την εξουσιοδότηση του συνδρομητή προς τον Τ.Π. για 
την υποβολή του σχετικού αιτήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. 
Η εξουσιοδότηση-δήλωση του συνδρομητή ισοδυναμεί 
ανά περίπτωση, με καταγγελία των συμβάσεων που 
αφορούν στη λήψη υπηρεσιών μέσω Μεριζόμενης Πρό¬ 
σβασης ή μέσω πρόσβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης (ΧΕΠ). 

Η πρωτότυπη αίτηση παροχής ΕΝΤοΒ ή ΕΝΤοΥΒ που 
υποβάλλεται από τον συνδρομητή προς τον τηλεπικοι¬ 
νωνιακό πάροχο περιλαμβάνει εξουσιοδότηση-δήλωση 
του συνδρομητή προς τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο για 
την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Η εξουσιοδότη- 
ση-δήλωση του συνδρομητή ισοδυναμεί με καταγγελία 
των συμβάσεων που αφορούν στην λήψη τηλεφωνικών 
(Ρ3ΤΝ/Ι30Ν) υπηρεσιών από τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση, 
ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω Μεριζόμενης Πρόσβασης 
ή μέσω ΧΕΠ, ή/καί υπηρεσιών επιλογής / προεπιλογής 
φορέα από τον πάροχο δέκτη ή/και υπηρεσιών προεπι¬ 
λογής φορέα από οποιοδήποτε άλλο Τ.Π, και ταυτόχρο¬ 
να αποτελεί αίτημα για να λαμβάνει υπηρεσίες μέσω 
του βρόχου αυτού από τον εν λόγω πάροχο. 
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Σε κάθε περίπτωση, τα έννομα αποτελέσματα των εν 
λόγω καταγγελιών εκκινούν από την ημερομηνία παρά¬ 
δοσης του τοπικού βρόχου . 

Οι πρωτότυπες αιτήσεις με την υπογραφή του συν¬ 
δρομητή και την εξουσιοδότηση (όπου αυτή απαιτείται 
σύμφωνα με την παρούσα ΠΡΟΣΦΟΡΑ), παραμένουν 
στον Τ.Π.. 

Ο Τ.Π. ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
ακρίβεια και την εγκυρότητα των στοιχείων των αιτή¬ 
σεων, υποχρεούται να τις διατηρεί τουλάχιστον ένα (1) 
έτος από την ημερομηνία υποβολής τους στο ΟΤΕ. 

Σε κάθε περίπτωση , ο Τ.Π. υποχρεούται να κοινοποιεί 
στην ΕΕΤΤ, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΕΤΤ, τις 
πρωτότυπες αιτήσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία που ζητήθηκαν. 

Ο Τ.Π. πριν από την υποβολή των σχετικών αιτήσεων 
στο Π.Σ. ΟΤΕ υποχρεούται να έχει στη κατοχή του τις 
σχετικές αιτήσεις / εξουσιοδοτήσεις από τους τελι¬ 
κούς χρήστες, οι οποίες ακολουθούν το πρότυπο του 
Παραρτήματος 12. Οι εν λόγω αιτήσεις των τελικών 
χρηστών υποβάλλονται στον Τ.Π. με τους ακόλουθους 
τρόπους: 

ιν. εγγράφως, με την επισύναψη φωτοτυπίας ταυτό¬ 
τητας, ή 

ν. με τηλεομοιοτυπία, με την επισύναψη και αποστολή 
φωτοτυπίας ταυτότητας, ή 

νί. ηλεκτρονικά, μόνο με χρήση ηλεκτρονικής υπο¬ 
γραφής. 

2.2.3. Ακύρωση Αίτησης 

Διακρίνεται σε : 

• Οίκοθεν : Ακύρωση της αίτησης από ΟΤΕ, σύμφωνα 
με το άρθρο 2.2.4. 

• Με αίτηση του Τ.Π. Ο Τ.Π υποχρεούται να καταθέ¬ 
τει αιτήματα ακύρωσης τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την προβλεπόμενη (από το Π.Σ. ΟΤΕ) ή 
συμφωνημένη μ’ άλλον τρόπο ημερομηνία υλοποίησης 
της αίτησης παροχής του ΤοΒ. Σε αντίθετη περίπτωση 
η αίτηση ακύρωσης ενδεχομένως να μην είναι δυνατόν 
να υλοποιηθεί. 

2.2.4. Επιλεξιμότητα Βρόχου / Λόγοι απόρριψης αιτη¬ 
μάτων ΤοΒ 

Μετά την κατάθεση του αιτήματος παροχής τοπικού 
βρόχου από τον Τ.Π. και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την παρούσα προσφορά διαδικασίες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
11), ο ΟΤΕ οφείλει να ενημερώσει, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, 
τον Τ.Π. σχετικά με την απόρριψη ή όχι του αιτήματος. 
Ο βρόχος θεωρείται επιλέξιμος όταν δεν συντρέχει πε¬ 
ρίπτωση απόρριψης της σχετικής αίτησης σύμφωνα με 
τα κατωτέρω: 

Α. Λόγοι απόρριψης αίτησης παροχής τοπικού βρό¬ 
χου. 

Οι λόγοι απόρριψης του αιτήματος τοπικού βρόχου 
είναι περιοριστικά οι κάτωθι: 

Για Ανενεργό βρόχο: 

• Έλλειψη κυρίου ή απερχόμενου δικτύου (τμήμα Β-Γ 
ή Β-Α του σχήματοςΐ) 

• Δ/νση εκτός ορίου Α/Κ συνεγκατάστασης 

• Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή σε μη 
ολοκληρωμένη οικοδομή 

• Μη εξεύρεση εξουσιοδοτημένου ατόμου από τον αι- 
τούντα τελικό χρήστη στις περιπτώσεις που απαιτείται, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην 
παρούσα προσφορά. 


• Πλημμελή ή ανακριβή στοιχεία αίτησης 

Γ ια Ενεργό ή μεριζόμενο βρόχο : 

• Ανακριβή στοιχεία αίτησης (π.χ διαφορετικό επώνυ¬ 
μο ή επωνυμία συνδρομητή ή αριθμός τηλεφώνου από 
αυτά της αίτησης), 

• Έλλειψη δικτύου χαλκού στο τμήμα Β-Γ του σχή¬ 
ματος 1 

• Αδυναμία δικτύου σύνδεσης (ΡΟΜ ή Φ/Σ) και έλλειψη 
δικτύου χαλκού 

• Διεπιλογική σύνδεση (για ΒΒΑ ΟϋΙ, ΡΗΑ Ι3ϋΝ, 02Β) 

• Πολλαπλός συνδρομητικός αριθμός (Μ8Ν) 

• Ειδική φύση σύνδεσης (κοινόχρηστη σύνδεση, κλπ) 

• Διεύθυνση λειτουργίας σύνδεσης εκτός ορίων Α/Κ 
συνεγκατάστασης 

Γ ια Ενεργό βρόχο με παράλληλη αίτηση φορητότη- 
τας: 

• Μη κατάθεση αίτησης φορητότητας στο ζητούμενο 
χρονικό διάστημα 

• Μη κατάθεση Αποδεκτής αίτησης φορητότητας στο 
ζητούμενο χρονικό διάστημα 

• Ακύρωση της Αίτησης Φορητότητας Αριθμού 

Γ ια κάθε είδους αίτημα (ενεργό ή ανενεργό): 

• Μη ολοκληρωμένη προγενέστερη αίτηση από άλλον 
Τ.Π. 

• Έλλειψη ελεύθερου ζεύγους στο ΕΣΚ ή ΕΣΚΤ του 
Τ.Π. 

Σε κάθε περίπτωση απόρριψης ο ΟΤΕ οφείλει να ενη¬ 
μερώνει εγγράφως τον Τ.Π. για τους λόγους απόρριψης 
και για τυχόν εναλλακτικές δυνατότητες υλοποίησης 
του αιτήματος του το αργότερο εντός 3 εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία απόρριψης του σχετικού 
αιτήματος. Οι λόγοι απόρριψης του ΟΤΕ οφείλουν δε 
όπως είναι «αντικειμενικά αιτιολογημένοι» σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επι¬ 
τροπής για την εφαρμογή των κανόνων Ανταγωνισμού 
σε Συμφωνίες πρόσβασης στον τομέα των τηλεπικοι¬ 
νωνιών. 

Β. Η αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο δεν 
είναι δυνατή για τις ακόλουθες περιπτώσεις : 

• Για υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας ή και έκτακτης 
ανάγκης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΟΤΕ θα ενημερώνει 
εγγράφως την ΕΕΤΤ για τους λόγους απόρριψης των 
σχετικών αιτημάτων. 

2.3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

2.3.1. Κατάργηση Λειτουργούντων Τοπικών Βρόχων 

Λόγοι κατάργησης λειτουργούντων ΤοΒ: 

• Κατάργηση συνεγκατάστασης (μαζική επιλογή μετά 
από αίτημα του Τ.Π.) 

• Αίτηση κατάργησης του ΤοΒ από τον Τ.Π. 

2.3.2. Μετατροπή Παρεχομένων Υπηρεσιών 

Δεδομένου ότι οι Τ.Π. λαμβάνουν από τον ΟΤΕ προϊό¬ 
ντα χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (ΧΕΠ.), δύνανται 
δε να ιδιοπαρέχουν τα προϊόντα αυτά και μέσω αδε- 
σμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (πλήρη ή 
μεριζόμενο), τον οποίο επίσης λαμβάνουν από τον ΟΤΕ 
και προκειμένου να δίδεται η δυνατότητα στον τελικό 
καταναλωτή να επιλέγει μεταξύ των προσφερομένων 
υπηρεσιών, δύνανται να εκδηλωθούν οι ακόλουθες με¬ 
τατροπές: 

1. Μετατροπή της υπηρεσίας ΧΕΠ σε αδεσμοποίητη 
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (πλήρη ή μεριζόμενο) του 
ίδιου ή άλλου Τ.Π. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες περι- 
γράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 (διαδικασίες 
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Α1, Α2 και Β1, σύμφωνα με την αρίθμηση του συγκεκρι¬ 
μένου παραρτήματος). 

2α. Μετατροπή της πλήρους αδεσμοποίητης πρόσβα¬ 
σης στον τοπικό βρόχο σε χονδρική ευρυζωνική πρό¬ 
σβαση (ΧΕΠ): Η μετατροπή αυτή συνίσταται σε κατάρ¬ 
γηση του αδεσμοποίητου βρόχου παρόχου (Π.Σ. ΟΤΕ), 
παροχή υπηρεσιών ΡδΤΝ/ΙδϋΝ από τον ΟΤΕ (με ή χωρίς 
φορητότητα) και παροχή υπηρεσιών μέσω ΧΕΠ στον 
συνδρομητή από τον ίδιο ή άλλο πάροχο. 

2β. Μετατροπή της μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρό¬ 
σβασης στον τοπικό βρόχο σε υπηρεσία ΧΕΠ: Η μετα¬ 
τροπή αυτή συνίσταται σε κατάργηση του μεριζόμενου 
βρόχου παρόχου και παροχή της υπηρεσίας ΑΡΥΣ στον 
ίδιο συνδρομητή από τον ίδιο ή άλλο πάροχο. 

3. Μετατροπή μεριζόμενης πρόσβασης σε πλήρως 
αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και υπο- 
βρόχο, ίδιου ή διαφορετικού παρόχου. Οι συγκεκριμένες 
διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
11 (διαδικασίες Γ1 και Γ2 σύμφωνα με την αρίθμηση του 
συγκεκριμένου παραρτήματος). 

4. Μετατροπή πλήρως αδεσμοποίητης πρόσβασης το¬ 
πικού βρόχου σε μεριζόμενη πρόσβαση τοπικού βρόχου: 
Η μετατροπή συνίσταται στην κατάργηση του αδεσμο¬ 
ποίητου τοπικού βρόχου παρόχου, στην παροχή υπηρε¬ 
σιών ΡδΤΝ/ΙδϋΝ από τον ΟΤΕ (με ή χωρίς φορητότητα 
αριθμού) και στη παροχή μεριζόμενης πρόσβασης στον 
συνδρομητή από τον ίδιο ή άλλο πάροχο. 

5. Μετατροπή πλήρους αδεσμοποίητης πρόσβασης 
τοπικού βρόχου σε πλήρη πρόσβαση τοπικού βρόχου 
άλλου Τ.Π.: Η συγκεκριμένη διαδικασία περιγράφεται 
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 (διαδικασία Ε1 σύμφωνα 
με την αρίθμηση του συγκεκριμένου παραρτήματος). 

6. Μετατροπή μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβασης 
τοπικού βρόχου σε μεριζόμενη πρόσβαση τοπικού βρό¬ 
χου άλλου Τ.Π.: Η συγκεκριμένη διαδικασία περιγράφεται 
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 (διαδικασία Δ1 σύμφωνα 
με την αρίθμηση του συγκεκριμένου παραρτήματος). 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύουν τα ακό¬ 
λουθα: 

α. Τα αιτήματα παροχής εισάγονται στο Π.Σ. ΟΤΕ βά¬ 
σει του τηλεφωνικού αριθμού του συνδρομητή ή άλλου 
κατάλληλου πεδίου, το οποίο ορίζει μονοσήμαντα το 
βρόχο για τον οποίο υπεβλήθη η αίτηση. 

β. Τα αιτήματα παροχής βρόχου/ΑΩδί εξυπηρετούνται 
σύμφωνα με τη σειρά εισαγωγής τους στα αντίστοιχα 
πληροφορικά συστήματα. 

γ. Τα αιτήματα κατάργησης βρόχου/ΑϋδΕ υλοποιού¬ 
νται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της 
παρούσας προσφοράς. 

ε. Όλες οι παροχές και διακοπές υπηρεσιών γίνονται 
σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις που προβλέ- 
πονται για κάθε υπηρεσία με την επιφύλαξη των δια¬ 
τάξεων της κείμενης νομοθεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ λαμβάνει όλα εκείνα τα 
μέτρα και προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που 
απαιτούνται και είναι εφικτό να υλοποιηθούν, ώστε η 
μετάβαση αυτή από την μία υπηρεσία στην άλλη να 
γίνεται με τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο, με- 
ριμνώντας για την ελαχιστοποίηση της διακοπής υπη¬ 
ρεσιών τηλεφωνίας ή/και ευρυζωνικών υπηρεσιών στον 
Τελικό Χρήστη. 

2.4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

2.4.1 Παράδοση Τοπικού Βρόχου 


Η παράδοση του ΤοΒ, περιλαμβάνει: 

Α. Στην περίπτωση του ΕΝΤοΒ, την απομικτονόμισή 
του από την οριζόντια οριολωρίδα του ΓΚΟ και τη σύν¬ 
δεσή του στην αντίστοιχη θέση (όριο) της οριολωρίδας 
του Τ.Π. στο Γ ενικό Κατανεμητή του ΟΤΕ. 

Β. Στην περίπτωση του ΑΝΤοΒ, τον τερματισμό του 
στον κατανεμητή ή στο κουτί διακλάδωσης (χαλύβδινο) 
μετά τον ακραίο διακλαδωτή (όοχ) του κτιρίου της δι¬ 
εύθυνσης του τελικού χρήστη και τη σύνδεσή του στην 
αντίστοιχη θέση (όριο) της οριολωρίδας του Τ.Π. στο Γ ε¬ 
νικό Κατανεμητή του ΟΤΕ και επιπλέον τις απαιτούμενες 
εργασίες γεφύρωσης μεταξύ κυρίου και απερχόμενου 
δικτύου στον υπαίθριο κατανεμητή. Ο Τ.Π. ενημερώνε¬ 
ται μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την ημερομηνία μετάβασης 
του συνεργείου στη διεύθυνση του τελικού χρήστη και 
δύναται να παρευρίσκεται για τη δοκιμή/παραλαβή του 
ζεύγους. Μετά το κλείσιμο του ραντεβού με τον Τ.Π. και 
εάν ο Τ.Π. δεν προσέλθει στο ραντεβού για την παρα¬ 
λαβή του ζεύγους, ο ΟΤΕ εφόσον είναι εφικτό, κάνει τη 
σύνδεση - δοκιμή, αφήνει σημείωμα πάνω στο ζεύγος, 
ότι είναι εντάξει. Εάν το συνεργείο δεν μπορέσει να 
μπει στο κτίριο, τότε αφήνει σημείωμα στην είσοδο 
του κτιρίου αναφέροντας τα ονόματα των τεχνικών 
και την ώρα και ημερομηνία επίσκεψης και επιστρέφει 
το δελτίο κατασκευής με την ένδειξη «κλειστό». Σε πε¬ 
ρίπτωση εκ νέου μετάβασης του συνεργείου στην ίδια 
διεύθυνση του τελικού χρήστη, για τη δοκιμή/σύνδεση 
του ζεύγους, ο Τ.Π. χρεώνεται τέλος άσκοπης μετάβα¬ 
σης συνεργείου. 

Γ. Στην περίπτωση του ΜΤοΒ, την απομικτονόμησή 
του από την οριζόντια οριολωρίδα του ΓΚΟ, τη σύνδεση 
του στον διαχωριστή και την δρομολόγηση, αφενός 
του ζεύγους φωνής στο ψηφιακό κέντρο και αφετέρου 
του ζεύγους των δεδομένων είτε στον Ενδιάμεσο κα¬ 
τανεμητή (φυσική, εικονική, σύμμικτη συνεγκατάσταση), 
είτε στην αντίστοιχη θέση (όριο) της οριολωρίδας του 
Τ.Π. στο ΓΚΟ. 

Δ. Στην περίπτωση του ΕΝΤοΥΒ, τη διακοπή του στον 
ΓΚΟ, την απομικτονόμησή του στον ΥΚ ΟΤΕ και τη σύν¬ 
δεσή του στο καλώδιο του Τ.Π. 

Ε. Στην περίπτωση του ΑΝΤοΥΒ, τον τερματισμό του 
στον κατανεμητή ή στο κουτί διακλάδωσης (χαλύβδινο) 
μετά τον ακραίο διακλαδωτή (όοχ) του κτιρίου της δι¬ 
εύθυνσης του τελικού χρήστη και τη σύνδεσή του στην 
αντίστοιχη θέση (όριο) της οριολωρίδας του ΥΚ ΟΤΕ. 

Ο ΟΤΕ και ο Τ.Π. λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, 
για την ελαχιστοποίηση της διακοπής των τηλεπικοινω¬ 
νιακών υπηρεσιών που παρέχονται στον χρήστη, μέσω 
του ζεύγους στο οποίο παρέχεται αδεσμοποίητη πρό¬ 
σβαση. 

2.4.2. Μετρήσεις 

Ο ΟΤΕ πριν την παράδοση του ΕΝΤοΒ, ΜΤοΒ, καθώς 
και ΑΝΤοΒ πραγματοποιεί τις εξής μετρήσεις, από το 
ΓΚΟ έως το σημείο τερματισμού τους: 

• Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεταξύ α αγω¬ 
γού - γης. 

• Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεταξύ β αγω¬ 
γού - γης. 

• Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεταξύ α αγωγού 
- β αγωγού. 

Τις ίδιες μετρήσεις πραγματοποιεί ο ΟΤΕ, μεταξύ των 
αντίστοιχων σημείων τερματισμού, και κατά την παρά¬ 
δοση του ΤοΥΒ. 
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Για τον ΑΝΤοΒ ο ΟΤΕ επιπλέον πραγματοποιεί δοκι¬ 
μές κουδουνισμού. 

Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΤΕ δεσμεύεται να πραγματο¬ 
ποιεί πριν την παράδοση ενός ΕΝΤοΒ/ ΜΤοΒ/ ΑΝΤοΒ τις 
ίδιες μετρήσεις που πραγματοποιεί και στην περίπτωση 
ενεργοποίησης δικών του συνδρομητών. 

2.5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΒΡΟΧΟΥ 

Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας μεταξύ 
ΟΤΕ και Τ.Π., ελάχιστος χρόνος παροχής των υπηρεσιών 
που περιλαμβάνονται στην παρούσα Προσφορά είναι 
ένα (1) μήνας, μετά το πέρας των οποίων η σύμβαση 
ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται πλέον αορίστου χρό¬ 
νου, λύεται δε με καταγγελία σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Με την επιφύλαξη διαφορετικής έγγραφης συμφωνίας 
μεταξύ των μερών, ο Τ.Π., μετά τη λήξη του ελάχιστου 
χρόνου, έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση κατό¬ 
πιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης κοινοποιούμε¬ 
νης προς τον ΟΤΕ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών πριν 
την επιθυμητή ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης. 

2.6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

2.6.1. Γενικά 

Ο ΟΤΕ στα πλαίσια της συντήρησης του δικτύου δι¬ 
ατηρεί τους βρόχους του δικτύου πρόσβασης στην κα¬ 
τάσταση που απαιτείται για την υποστήριξη υπηρεσιών 
στα πλαίσια της υποχρέωσής του να παρέχει Καθολική 
υπηρεσία. 

Σε περίπτωση βλάβης στη λειτουργία του δικτύου του 
ΟΤΕ, η οποία οφείλεται αποδεδειγμένα σε υπαιτιότητα 
του Τ.Π., ο ΟΤΕ θα αποζημιωθεί πλήρως για τις δαπάνες 
αποκατάστασης της εν λόγω βλάβης και για κάθε ζημιά 
του που θα προέρχεται από την εν λόγω βλάβη και θα 
έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή των υπηρεσιών του 
και την πρόκληση ζημιών στις εγκαταστάσεις του ή/και 
σε τρίτους. 

Σε περίπτωση βλάβης στη λειτουργία του εξοπλισμού 
του Τ.Π., η οποία οφείλεται αποδεδειγμένα σε υπαιτι¬ 
ότητα του ΟΤΕ ο Τ.Π. θα αποζημιωθεί πλήρως για τις 
δαπάνες αποκατάστασης της εν λόγω βλάβης και για 
κάθε ζημιά του που θα προέρχεται από την εν λόγω 
βλάβη και θα έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή των 
υπηρεσιών του και την πρόκληση ζημιών στις εγκατα¬ 
στάσεις του ή/και σε τρίτους. 

2.6.2. Αναγγελία - άρση βλάβης τοπικού βρόχου 

Η αναγγελία, καθώς και η άρση βλάβης, περιγράφο- 
νται αναλυτικά στην παράγραφο 3.2.3 του ΠΑΡΑΡΤΗ¬ 
ΜΑΤΟΣ 14. 

2.6.3. Συνεργασία ΟΤΕ και Δικαιούχων 

Σε κάθε περίπτωση τα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέ¬ 
ωση συνεργασίας για την ελαχιστοποίηση του χρόνου 
αποκατάστασης της βλάβης. 

Στην περίπτωση Μεριζόμενης Πρόσβασης, η συμφωνία 
μεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π. στηρίζεται στην βασική αρχή ότι η 
υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας δεν θα επηρεάζεται 
από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Τ.Π. μέσω 
του ΜΤοΒ στον οποίο παρέχεται η Μεριζόμενη Πρό¬ 
σβαση, καθώς και το αντίστροφο με την επιφύλαξη 
εξασφάλισης της Καθολικής Υπηρεσίας. 

2.6.4. Προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες 

Οι προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες περι- 
γράφονται στην παράγραφο 3.2.4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
14. 


2.7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

Η πρόσβαση που παρέχεται στον πάροχο έχει την ίδια 
ποιότητα με τις τηλεφωνικές γραμμές του ΟΤΕ και είναι 
σύννομη με τους συνήθεις κανονισμούς στους οποίους 
υπόκειται ο ΟΤΕ για την παροχή της τηλεφωνικής υπη¬ 
ρεσίας στο κοινό. 

Οι συσκευές μετάδοσης και τα σήματα που μεταφέ- 
ρονται για τη λειτουργία του τοπικού βρόχου, πρέπει 
να είναι κατά ΕΤ5Ι. 

Τα εφικτά χαρακτηριστικά της γραμμής εξαρτώνται 
από τις ήδη εγκατεστημένες τεχνολογίες στο συγκεκρι¬ 
μένο καλώδιο και από την ποιότητα του συγκεκριμένου 
συνεστραμμένου ζεύγους. 

Αναλυτικότερα είναι πιθανό, στην παρούσα φάση οι 
τεχνολογίες που ήδη έχουν εγκατασταθεί να αποδίδουν 
βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών τους 
ενώ η μελλοντική εγκατάσταση εξοπλισμού ενός νεοει- 
σερχόμενου να προκαλέσει προβλήματα όχι μόνο στον 
νεοεισερχόμενο, αλλά και στις υπηρεσίες που δίδονται 
από τον ΟΤΕ και από τους υπόλοιπους Τ.Π. 

Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός εκείνος ο οποίος 
αποδεδειγμένα δημιουργεί πρόβλημα θα πρέπει να απο¬ 
μακρυνθεί και να αντικατασταθεί με εξοπλισμό που δεν 
δημιουργεί προβλήματα. 

Ο Τ.Π., θα χρησιμοποιήσει το ζεύγος στο οποίο πα¬ 
ρέχεται Αδεσμοποίητη Πρόσβαση, σύμφωνα με τους 
κανόνες που αφορούν την πιστοποίηση και την καλή 
λειτουργία της γραμμής. 

Ο Τ.Π. υποχρεούται να αποφεύγει τις παρενοχλήσεις 
στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ ή/και των άλλων Τ.Π. 

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την αρχή της μη- 
διάκρισης, ο ΟΤΕ παρέχει στους Τ.Π. το ίδιο επίπεδο 
ποιότητας γραμμής και με τους ίδιους όρους που ισχύ¬ 
ουν για τις δικές του αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Για την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού των 
Τ.Π. στο δίκτυο πρόσβασης προβλέπεται ότι θα απαιτη¬ 
θεί η προσκόμιση πιστοποιητικών των κατασκευαστών 
του εξοπλισμού για τη συμμόρφωσή του με τα εγκε¬ 
κριμένα Ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα. 

Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγ¬ 
χους και μετρήσεις που αφορούν την συμβατότητα του 
εξοπλισμού του Τ.Π. με τις υπηρεσίες που παρέχει ο 
ΟΤΕ, μέσω του ΜΤοΒ και ιδιαίτερα των Διαχωριστών 
στην πλευρά του χρήστη, επωμιζόμενος ο ίδιος το σχε¬ 
τικό κόστος, χωρίς να παρεμποδίζει τις παρεχόμενες 
από τον Τ.Π. υπηρεσίες. 

Ο έλεγχος, σε ότι αφορά τη παροχή υπηρεσιών ΡΟΤδ 
& ΙδϋΝ, περιλαμβάνει τυπικές μετρήσεις στη γραμμή 
(μόνωση, δυναμικό), ως και μετρήσεις στους Διαχωρι¬ 
στές για την καλή λειτουργία και καταλληλότητά τους 
για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών 

Η πραγματοποίηση από τον ΟΤΕ μετρήσεων, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω, δεν πρέπει να έχει ως άμεσο ή έμμεσο 
αποτέλεσμα την απόκλιση από την προβλεπόμενη στο 
παρόν διαδικασία παροχής υπηρεσιών ΑΠΤοΒ. 

Ο ΟΤΕ δύναται να διενεργεί δοκιμαστική εγκατάστα¬ 
ση του εξοπλισμού σε εργαστηριακό περιβάλλον για 
διάστημα δύο εβδομάδων, εφόσον αυτός δεν εμπίπτει 
στην κατηγορία των συσκευών που συμμορφώνονται 
προς τις παραπάνω απαιτήσεις. 

2.8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

2.8.1. Σκοπός συστήματος 

Η κατάθεση αιτήσεων Τ.Π. για Συνεγκατάσταση & Το- 
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πικό Βρόχο γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφορια¬ 
κού συστήματος του ΟΤΕ (Π.Σ. ΟΤΕ). Σε κάθε αίτημα Τ.Π. 
που υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα, καθώς 
και σε κάθε απάντηση μέσω του ίδιου συστήματος, το 
πληροφοριακό σύστημα αποδίδει αυτόματα μοναδικό 
αριθμό ταυτοποίησης του ηλεκτρονικού εντύπου και 
καταγράφει την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του. 
Ο . Τ.Π θα έχει τη δυνατότητα μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ να 
εκτυπώνει την σχετική αίτηση / απάντηση στην οποία 
θα φαίνονται ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης και η 
σχετική ημερομηνία και ώρα, τα οποία και αποτελούν 
αποδεικτικό στοιχείο σε περιπτώσεις διαφωνίας. Ο υπο¬ 
λογισμός των ρητρών που περιγράφονται αναλυτικά 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 του παρόντος γίνεται βάσει των 
στοιχείων που αφορούν την διεκπεραίωση κάθε αίτησης, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην 
παρούσα προσφορά αναφοράς, και τηρούνται από το 
πληροφοριακό σύστημα του ΟΤΕ. Τα εν λόγω στοιχεία 
είναι διαθέσιμα μέσω του πληροφοριακού συστήματος 
σε κάθε Τ.Π. στο μέτρο που αφορούν αιτήματά του 
και συνολικά στην ΕΕΤΤ. Ο ΟΤΕ οφείλει να ενημερώνει 
με κάθε πρόσφορο τρόπο τους Τ.Π. αναφορικά με την 
χρήση του Π.Σ. ΟΤΕ. 

Μέσω του συγκεκριμένου συστήματος, οι Τ.Π. έχουν 
την δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης των 
αιτήσεών τους. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση άμεσης 
ενημέρωσης σχετικά με τις αιτήσεις των Τ.Π., ώστε να 
επιταχυνθεί η διαδικασία. 

Οι αιτήσεις συνεγκατάστασης & βρόχου θα κατατίθε¬ 
νται από τον πάροχο ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΟΤΕ και μετά 
την επεξεργασία τους θα ενημερώνεται η κατάσταση 
της αίτησης στον χώρο στον οποίο θα έχει πρόσβαση 
ο Τ.Π.. Ο ΟΤΕ οφείλει να ενημερώνει το Π.Σ. ΟΤΕ για 
κάθε αλλαγή κατάστασης των αιτήσεων άμεσα και σε 
κάθε περίπτωση εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας. Η 
πληροφορία θα αφορά μόνο τον συγκεκριμένο Τ.Π. που 
έχει συνδεθεί με το σύστημα. 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εξασφαλίζει για το εν λόγω 
πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ. ΟΤΕ): 

• Διαθεσιμότητα Εφαρμογής:99.95% ανά έτος, μη συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του χρόνου συντήρησης. 

• Χρόνος απόκρισης σε αίτηση Τ.Π. ή της ΕΕΤΤ: Το 
95% των αιτήσεων θα πρέπει να τυγχάνει επεξεργασίας 
σε λιγότερο από δύο (2) δεύτερα. 

• Προγραμματισμένη διακοπή υπηρεσίας (απλή): Το 
πολύ 8 ώρες το μήνα, μόνο Κυριακή ή επίσημες αργίες 
και μόνο για τις ώρες 06:00 έως 14:00, ή καθημερινές 
και μόνο για τις ώρες 00:00 έως 08:00. Απαραίτητη η 
ειδοποίηση της ΕΕΤΤ και των Τ.Π. τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες πριν την πραγματοποίηση της διακοπής. 

• Προγραμματισμένη διακοπή υπηρεσίας (εκτεταμένη): 
Το πολύ 18 ώρες το μήνα, μόνο Κυριακή και μόνο για τις 
ώρες 06:00 έως 24:00. Απαραίτητη η ειδοποίηση των Τ.Π. 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση 
της διακοπής. 

Ο ΟΤΕ οφείλει να δημιουργήσει λογαριασμό ηλεκτρο¬ 
νικού ταχυδρομείου μέσω του οποίου οι πάροχοι θα 
αποστέλλουν αναφορές προβλημάτων και ερωτήματα 
σχετικά με την λειτουργία του Π.Σ. ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ οφείλει 
να απαντάει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος. 

2.8.2. Σύνδεση με το σύστημα 

Το σύστημα είναι διαθέσιμο σε όλους τους διαπι¬ 


στευμένους Τ.Π. που έχουν υπογράψει συμφωνία εμπι¬ 
στευτικότητας με τον ΟΤΕ μέσω της ιστοσελίδας ίιΐΐρ:// 
νννννν.οΙθννΙιοΙθεαΙθ.ρΓ. Για την εισαγωγή κάποιου χρήστη 
στο σύστημα, απαιτείται η χρήση ονόματος χρήστη 
(υδοπταπίθ) και κωδικού πρόσβασης (ραεεννοΓά) που θα 
έχει δοθεί από τον ΟΤΕ στους Τ.Π. 

Αν ο Τ.Π. δεν έχει υδθίτιαπίθ/ραδδννοΐ'ά, το σύστημα 
μέσω του συνδέσμου Έγγραφή”, θα τον παραπέμπει 
στην φόρμα αίτησης διάθεσης κύριου υδοηταπιο/ 
ραδδννοΓά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15). Στην αίτηση αυτή ο Τ.Π. θα 
πρέπει να συμπληρώνει τα στοιχεία του και ταυτόχρονα 
θα του παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει 
να πληρούνται. Η αρχική αυτή αίτηση θα αναφέρεται 
πάντα στο κύριο υδθΓπβπΐθ του Τ.Π. και θα αντιστοιχεί 
στον υπεύθυνο της υπηρεσίας κάθε Τ.Π. 

Η ημερομηνία Αίτησης θα συμπληρώνεται αυτόματα 
από το σύστημα. Όταν η αίτηση εγκριθεί από τους 
υπεύθυνους του ΟΤΕ, ο Τ.Π. πρέπει να παραλάβει από 
τον ΟΤΕ, αντίστοιχο κωδικό Πρόσβασης, υπογράφοντας 
το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Η 
παραλαβή κωδικού πρόσβασης (ρθδδννοΓά) και η χρήση 
του Π.Σ. ΟΤΕ τεκμαίρει αναγνώριση, από πλευράς του 
Τ.Π., των αιτήσεων που στη συνέχεια θα κατατεθούν 
από τον/τους λογαριασμούς της εταιρείας του. 

2.8.3. Πληροφοριακά Στοιχεία 

Το σύστημα, πέραν όλων των πληροφοριών που είναι 
απαραίτητες για την παρακολούθηση των ρητρών, θα 
παρέχει τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία: 

• Λειτουργούσες Συνεγκαταστάσεις 

Το σύνολο των συνεγκαταστάσεων που λειτουργούν 
την δεδομένη στιγμή ανά ΑΚ, Τηλεπ. Πάροχο, μήνα λει¬ 
τουργίας και είδος συνεγκατάστασης: 

• Εκκρεμείς αιτήσεις 

Το σύνολο των αιτήσεων που εκκρεμούν την δεδομένη 
στιγμή ανά ΑΚ, Τηλεπ. Πάροχο, ημερομηνία αίτησης και 
είδος συνεγκατάστασης. 

• Υλοποιημένες αιτήσεις 

Όλες οι αιτήσεις που έχουν υλοποιηθεί έως την δεδο¬ 
μένη στιγμή ανά ΑΚ, Τηλεπ. Πάροχο, ημερομηνία υλοποί¬ 
ησης, είδος συνεγκατάστασης και είδος αίτησης. 

• Λειτουργούντες Βρόχοι 

Το σύνολο των βρόχων που λειτουργούν την δεδομένη 
στιγμή ανά ΑΚ, Τηλεπ. Πάροχο, είδος συνεγκατάστασης, 
μήνα λειτουργίας και είδος βρόχου. 

• Εκκρεμείς αιτήσεις 

Το σύνολο των αιτήσεων που εκκρεμούν την δεδομένη 
στιγμή ανά ΑΚ, Τηλεπ. Πάροχο, είδος συνεγκατάστασης, 
ημερομηνία αίτησης και είδος βρόχου. 

• Υλοποιημένες αιτήσεις 

Όλες οι αιτήσεις που έχουν υλοποιηθεί έως την δε¬ 
δομένη στιγμή ανά ΑΚ, Τηλεπ. Πάροχο, είδος συνεγκα- 
τάστασης, μήνα λειτουργίας και είδος βρόχου. 

2.8.4. Δείκτες Αποδοτικότητας (ΔΑ) 

Πέραν των ανωτέρω πληροφοριών, ο ΟΤΕ θα δημο¬ 
σιοποιεί στο Π.Σ. ΟΤΕ ανά τρίμηνο, εξάμηνο και έτος 
τους δείκτες αποδοτικότητας της υπηρεσίας «Αδεσμο- 
ποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και τις σχετικές 
Υπηρεσίες», συνολικά για την ΕΕΤΤ και ανά Τ. Π. για 
κάθε Τ. Π.. 

Οι ΔΑ θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τα εξής στοι¬ 
χεία : 

χν. Αριθμός αιτούμενων ΤοΒ για πλήρη Αδεσμοποίητη 
Πρόσβαση ανά Πάροχο, ανά μήνα. 
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χνί. Αριθμός αιτούμενων ΤοΒ για Μεριζόμενη Πρόσβα¬ 
ση ανά Πάροχο, ανά μήνα. 

χνϋ. Αριθμός ΤοΒ για Πλήρη Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 
που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα ανά Πάροχο σε τριμη¬ 
νιαία βάση. 

χνϋί. Αριθμός ΤοΒ για Μεριζόμενη Πρόσβαση που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα ανά Πάροχο σε τριμηνιαία 
βάση. 

χιχ. Παραδόσεις βρόχων (Πλήρως και Μεριζόμενης 
πρόσβασης) ανά ΑΚ και ανά ημέρα. 

χχ. Μέσο χρόνο παράδοσης βρόχων (Πλήρως και Μερι¬ 
ζόμενης πρόσβασης) ανά Πάροχο σε τριμηνιαία βάση. 

χχί. Αριθμός απορρκρθέντων αιτήσεων τοπικών βρό¬ 
χων ανά αιτιολογία της απόρριψής τους ανά πάροχο 
σε τριμηνιαία βάση. 

χχϋ. Αριθμός ενεργών αδεσμοποίητων τοπικών βρόχων 
(πλήρης αδεσμοποίητη πρόσβαση και μεριζόμενη) ανά 
Πάροχο και ανά Α/Κ. 

χχϋί. Αριθμός καταργηθέντων βρόχων ανά Πάροχο σε 
τριμηνιαία βάση. 

χχίν. Αριθμός αναφερόμενων βλαβών (ανά προτεραιό¬ 
τητα, χωριστά για πλήρη και μεριζόμενη αδεσμοποίητη 
πρόσβαση) ανά Πάροχο. 

χχν. Αριθμός βλαβών που αποκαταστάθηκαν εντός του 
χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στο συμφωνημέ- 
νο δΙΑ ανά Πάροχο σε τριμηνιαία βάση. 

χχνί. Αριθμός υποβληθέντων αιτήσεων για συνεγκα- 
τάσταση (για κάθε τύπο συνεγκατάστασης). 

χχνϋ. Αριθμός υλοποιημένων συνεγκαταστάσεων (για 
κάθε τύπο συνεγκατάστασης) εντός των προβλεπόμε- 
νων χρονοδιαγραμμάτων. 

χχνίϋ. Αριθμός υλοποιημένων συνεγκαταστάσεων (για 
κάθε τύπο συνεγκατάστασης) εκτός των προβλεπόμε- 
νων χρονοδιαγραμμάτων. 

2.9. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ 

Η παροχή προβλέψεων από τους Τ.Π. προς τον ΟΤΕ, διευ¬ 
κολύνει την παράδοση σε αυτούς των απαιτούμενων πόρων 
από πλευράς ΟΤΕ για την υλοποίηση του αδεσμοποίητου 
τοπικού βρόχου και υπο-βρόχου. Τα στοιχεία που θα πρέπει 
να παρέχονται για τον τοπικό βρόχο αναψέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 της παρούσας Προσφοράς. 

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

3.1.1. Μορφές παρεχόμενης συνεγκατάστασης 

Οι μορφές της Συνεγκατάστασης που παρέχει ο ΟΤΕ 
είναι: 

• Φυσική Συνεγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει: 

Τη συνεγκατάσταση εξοπλισμού του παρόχου σε δω¬ 
μάτια παροχών ξεχωριστά από το χώρο εγκατάστασης 
του εξοπλισμού του ΟΤΕ, (εφεξής ΦΣ) καθώς και 

Τη συνεγκατάσταση του εξοπλισμού του παρόχου στον 
ίδιο χώρο με τον εξοπλισμό του ΟΤΕ, χωρίς την ύπαρξη χω¬ 
ρισμάτων και χωρίς την ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού δω¬ 
ματίου παρόχου (Σύμμικτη Συνεγκατάσταση, εφεξής ΣΣ) 

• Εικονική Συνεγκατάσταση (εφεξής ΕΣ) 

• Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση (εφεξής ΑΣ) σε 
περίπτωση που η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση παρέχεται 
σε επίπεδο Τοπικού Βρόχου 

• Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση στην περίπτωση 
που η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση παρέχεται σε επίπεδο 
Υπο-βρόχου (με σύνδεση στον Υπαίθριο Κατανεμητή 
(Κν ή ΟΝϋ)) 


Στις περιπτώσεις ΦΣ, ΕΣ και ΣΣ, η δυνατότητα της συ- 
νεγκατάστασης προκύπτει από την τεχνική προμελέτη, 
βάση της οποίας ορίζεται η διαθεσιμότητα/καταλληλό¬ 
τητα του ελεύθερου χώρου. 

3.1.2. Προϋποθέσεις παροχής συνεγκατάστασης 

Ο ΟΤΕ παρέχει την αιτηθείσα συνεγκατάσταση στα 
αστικά κέντρα που διαθέτει, πλην περιπτώσεων όπου 
αντικειμενικοί λόγοι που αφορούν το τεχνικώς εφικτό ή 
την ανάγκη προστασίας της ακεραιότητας του δικτύου 
ΟΤΕ- δεν επιτρέπουν την παροχή της συγκεκριμένης 
υπηρεσίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της πα¬ 
ρούσας, το είδος της παρεχόμενης συνεγκατάστασης 
καθορίζεται από το αίτημα του Τ.Π. 

Ως λόγοι απόρριψης αιτημάτων συνεγκατάστασης, 
ανά τύπο συνεγκατάστασης δύνανται να προτείνονται 
από τον ΟΤΕ αποκλειστικά οι ακόλουθοι: 

Α. ΦΥΣΙΚΗ, ΕΙΚΟΝΙΚΗ και ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ (ΦΣ, ΕΣ και ΣΣ) 

5. Περίπτωση μισθωμένων κτιρίων τα οποία δεν ανή¬ 
κουν στον όμιλο του ΟΤΕ (όπου υπάρχει έλλειψη χώρου 
ή δεν επιτρέπεται από το μισθωτήριο συμβόλαιο, μόνο 
εφόσον ο εκμισθωτής απορρίψει αίτημα ΟΤΕ για την 
σχετική τροποποίηση του μισθωτηρίου συμβολαίου). 

6/Ελλειψη διαθέσιμου χώρου στα ΑΚ ΟΤΕ, κατάλληλου 
για την αιτηθείσα συνεγκατάσταση. 

7. Διαφύλαξη της ακεραιότητας δικτύου ΟΤΕ μόνο 
κατόπιν πλήρους αιτιολόγησης. 

8. Αδυναμία λήψης των απαιτούμενων αδειών και 
εγκρίσεων των Δημοσίων, Δημοτικών Αρχών και Νο¬ 
μικών Προσώπων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, για 
την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών για την 
παροχή των υπηρεσιών συνεγκατάστασης, η οποία δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ. 

Β. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΣ) 

3. Διατήρηση της ακεραιότητας δικτύου ΟΤΕ μόνο 
κατόπιν πλήρους αιτιολόγησης. 

4. Αδυναμία λήψης των απαιτούμενων αδειών και 
εγκρίσεων των Δημοσίων, Δημοτικών Αρχών και Νο¬ 
μικών Προσώπων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, για 
την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών για την 
παροχή των υπηρεσιών συνεγκατάστασης, η οποία δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ. 

Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω λόγοι οφείλουν να είναι 
αντικειμενικά αιτιολογημένοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
εφαρμογή των κανόνων του Ανταγωνισμού σε Συμφωνί¬ 
ες πρόσβασης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών [Αοοσεε 
ηοίίοθ, (265/2, 22.8.1998, παρ. 91(ε)]. 

Σε περίπτωση κατά την οποία, δεν δύναται να παρά¬ 
σχει τον τύπο συνεγκατάστασης που αιτείται ο Τ.Π. για 
κάποιον από τους ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενους 
λόγους, ο ΟΤΕ υποχρεούται όπως ενημερώσει εγγράφως 
τον Τ.Π. που έχει αιτηθεί την σχετική υπηρεσία, αιτιολο¬ 
γώντας την άρνησή του με αναφορά στους συγκεκριμέ¬ 
νους λόγους για τους οποίους δεν είναι εφικτή η παροχή 
του συγκεκριμένου τύπου συνεγκατάστασης, εντός δέκα 
(10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης 
του σχετικού αιτήματος. Η σχετική ενημέρωση κοινοποι¬ 
είται και στην ΕΕΤΤ εντός της ίδιας προθεσμίας. 

Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση των λόγων απόρ¬ 
ριψης, ο ΟΤΕ οφείλει να προτείνει εναλλακτικό τύπο 
συνεγκατάστασης, προκειμένου να ικανοποιήσει το αί¬ 
τημα του Τ.Π. 
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Συγκεκριμένα, σε περίπτωση όπου δεν είναι τεχνικά 
εφικτή η παροχή φυσικής συνεγκατάστασης ή η επέκτα¬ 
ση χώρου σε κτίρια όπου ήδη παρέχεται ΦΣ σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.3.3, θα εξετάζεται 
από τον ΟΤΕ η περίπτωση παροχής Σύμμικτης Συνεγκα- 
τάστασης, η οποία να καλύπτει τις απαιτήσεις του Τ.Π. 
Σε περίπτωση όπου, για τεχνικούς λόγους και σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο, δεν 
είναι δυνατή ούτε η Παροχή ΣΣ, ο ΟΤΕ θα εξετάζει την 
περίπτωση παροχής ΕΣ. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την διαθε¬ 
σιμότητα ΦΣ, ΣΣ και ΕΣ, ο Τ.Π. μπορεί να αιτείται οπο¬ 
τεδήποτε ΑΣ. 

3.1.3. Συνδετικά Καλώδια 

Τα Συνδετικά Καλώδια αποτελούνται από συνεστραμ¬ 
μένα ζεύγη μεταλλικών καλωδίων, μεταξύ του Γενικού 
ή του Υπαίθριου Κατανεμητή ΟΤΕ και του Σημείου 
Οριοθέτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.4 της 
παρούσας. 

Η παροχή συνδετικών καλωδίων από τον ΟΤΕ περι¬ 
λαμβάνει την τοποθέτηση, τον τερματισμό τους στο Ση¬ 
μείο Οριοθέτησης, τη συντήρηση και τη δοκιμή τους. 

Στην περίπτωση της φυσικής ή της εικονικής ή και 
της Σύμμικτης συνεγκατάστασης του Τ.Π. με τον ΟΤΕ, 
το Συνδετικό Καλώδιο παραμένει στο κτίριο του ΟΤΕ 
(Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο). Στις περιπτώσεις όπου 
ο ΟΤΕ κρίνει απαραίτητο, εγκαθιστά Ενδιάμεσο Κατα¬ 
νεμητή προκειμένου να συνδέεται ο εξοπλισμός του 
Τ.Π. με τον ΓΚΟ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Συνδετικό 
καλώδιο συνδέει το Γενικό Κατανεμητή ΟΤΕ με τον 
εξοπλισμό του ΤΠ ή τον Ενδιάμεσο Κατανεμητή στο 
χώρο της φυσικής και κατά περίπτωση της εικονικής ή 
της Σύμμικτης συνεγκατάστασης. 

Στην περίπτωση της απομακρυσμένης συνεγκατάστα- 
σης το Συνδετικό Καλώδιο από τον Γενικό Κατανεμητή 
ΟΤΕ υπογειώνεται, έλκεται και διοδεύεται μέσω των υφι¬ 
στάμενων σωληνώσεων για να οδηγηθεί εκτός κτιρίου 
στο Φρεάτιο Υποδοχής Παροχών (ΦΥΠ) και ονομάζεται 
Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο Τερματισμού (ΕΣΚΤ) 
για να διακρίνεται/αντιδιαστέλλεται από το συνδετικό 
καλώδιο (ΕΣΚ) που χρησιμοποιείται στη φυσική στην 
εικονική ή και την Σύμμικτη συνεγκατάσταση. 

Στην περίπτωση της απομακρυσμένης συνεγκατά- 
στασης στον Υπαίθριο Κατανεμητή ΟΤΕ, η σύνδεση 
υλοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 3.7. 

3.1.4. Σημείο Οριοθέτησης 

Σημείο οριοθέτησης μεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ και 
των Τηλεπ. Παροχών, ανά τύπο συνεγκατάστασης εί¬ 
ναι: 

Α. ΦΥΣΙΚΗ & ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• Η πλευρά τερματισμού του ΕΣΚ στο ικρίωμα του 
Τ.Π. ή στον Ενδιάμεσο Κατανεμητή 

• Η μούφα (εκφυλισμένο σημείο) της οπτικής ίνας στο 
ΦΥΠ, στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ενσύρματου 
όαοΙ<ΐΊ3υΙ 

Β. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• Η πλευρά τερματισμού του ΕΣΚ στο ικρίωμα του 
Τ.Π. ή στον Ενδιάμεσο Κατανεμητή 

• Η μούφα (εκφυλισμένο σημείο) της οπτικής ίνας 
στο ΦΥΠ 

Γ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ 


• Η μούφα (εκφυλισμένο σημείο) του ΕΣΚΤ - Ε=ΣΚ 
στο ΦΥΠ / ΦΥΤΠ 

Δ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΒΡΟΧΟΥ 

• Η βάση του ΥΚ ΟΤΕ, όπου πραγματοποιείται η ένωση 
του Συνδετικού Καλωδίου του Υπαίθριου Κατανεμητή 
ΟΤΕ με το καλώδιο που ενώνει τον Υπαίθριο Κατανε¬ 
μητή ή κυτίο του παρόχου 

Ο ΟΤΕ συντηρεί τα συνδετικά καλώδια μέχρι και του 
σημείου οριοθέτησης αυτών. 

3.1.5. Τεχνική μελέτη / προμελέτη 

Στις περιπτώσεις ΦΣ, ΕΣ και ΣΣ, είναι απαραίτητη η 
εκπόνηση τεχνικής μελέτης/ προμελέτης. Στην περίπτω¬ 
ση της ΑΣ εκπονείται μόνο τεχνική μελέτη. Ανάλογα 
με τις απαιτούμενες εργασίες, δύναται να απαιτείται 
εκπόνηση τεχνικής μελέτης/προμελέτης και για την 
επαύξηση στοιχείων της συνεγκατάστασης. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ΦΣ, ΣΣ και ΕΣ, η τεχνική 
μελέτη/προμελέτη εκπονείται στη βάση των τεχνικών 
προδιαγραφών της συνεγκατάστασης (όπως αυτές προ- 
βλέπονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 16, 21 & 22, παράγραφοι 
3.4 και 3.5) και εξειδικεύει/ ποσοτικοποιεί ανά κέντρο και 
ανά τύπο συνεγκατάστασης τις απαραίτητες εργασίες 
για την παροχή της υπηρεσίας. 

Σημειώνεται ότι ο ΟΤΕ αναλαμβάνει για κάθε ΦΣ , 
ΕΣ και ΣΣ την κατασκευή και ενός Φρεατίου υποδοχής 
Παροχών (ΦΥΠ) για την πρόσβαση των δικτύων των ΤΠ 
στον χώρο ΦΣ, ΕΣ ή ΣΣ μέσω ΚΟΙ. 

Το ΦΥΠ αποτελεί φρεάτιο κοινής υποδοχής χαλκού 
και οπτικής ίνας, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες: 

• σύνδεσης ΕΣΚΤ - ΕΞΣΚ στην περίπτωση της Απο¬ 
μακρυσμένης Συνεγκατάστασης, 

• της υπηρεσίας Σύνδεσης & Μετάδοσης (όαοΚΙτβυΙ 
εθΓνίοθδ) στην περίπτωση φυσικής, σύμμικτης και εικονικής 
συνεγκατάστασης με Καλώδιο Οπτικών Ινών του Τ.Π., 

• παροχής συναφών υπηρεσιών για την υλοποίηση 
της διασύνδεσης δικτύων φωνής. 

Ειδικά στην περίπτωση της ΑΣ, το ΦΥΠ δύναται να 
κατασκευαστεί είτε από τον ΟΤΕ (ΦΥΠ-ΟΤΕ), είτε από 
τους Τ.Π. (ΦΥΠ-ΤΠ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 3.6 του παρόντος. 

Στην περίπτωση ΦΣ, ΕΣ και ΣΣ, ο ΟΤΕ εκπονεί Τεχνική 
Προμελέτη (ΤΠΜ) από την οποία προκύπτει ενδεικτικός 
προϋπολογισμός (Προσφορά) που αποστέλλεται στον 
Τ.Π., ώστε ο τελευταίος να γνωρίζει σε τάξη μεγέθους 
το κόστος του έργου. Η ΤΠΜ περιλαμβάνει, ανάλογα 
με τον τύπο συνεγκατάστασης, εκτός του προϋπολο¬ 
γισμού και: 

7. σχηματικό διάγραμμα του χώρου συνεγκατάστασης 
με τις θέσεις των ικριωμάτων, των Α/Ο και ϋΟ πινάκων, 
οπών διέλευσης καλωδίων, κλπ 

8. την προβλεπόμενη ισχύ ανά ικρίωμα, 

9. σχηματικό διάγραμμα που απεικονίζει την θέση του 
ΦΥΠ καθώς και τις πιθανές εισόδους των εκάστοτε 
καλωδίων, στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών εν¬ 
σύρματου 03θΙ<ΐΊ3υΙ, 

10. τον αριθμό των διαθέσιμων ζευγών στον ΓΚΟ που 
αντιστοιχούν στον υπό κατασκευή/διαμόρφωση χώρο 
συνεγκατάστασης. 

11. την θέση και τα χαρακτηριστικά των κλιματιστικών 
μονάδων, 

12. την θέση και τα χαρακτηριστικά των κατανεμη¬ 
τών, 
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Μετά την αποδοχή της Προσφοράς, το έργο υλοποιεί¬ 
ται βάσει των διαδικασιών των παραγράφων 3.3 - 3.7. 

Στην εικονική και στη Σάμμικτη συνεγκατάσταση, η 
τεχνική προμελέτη και μελέτη θα πρέπει να προσδιο¬ 
ρίζουν επιπλέον τις υφιστάμενες συνθήκες του χώρου 
στον οποίο αναφέρεται η προμελέτη/μελέτη. 

Στην απομακρυσμένη συνεγκατάσταση εκπονούνται 
δύο (2) τεχνικές μελέτες, ήτοι: 

Α. Η τεχνική μελέτη, που αφορά στην κατασκευή του 
ΦΥΠ-ΟΤΕ / ΦΥΤΠ σύμφωνα με τις εκάστοτε προδια¬ 
γραφές (Παράρτημα 22, για ΦΥΠ-ΟΤΕ) την τοποθέτηση 
συνδετικού καλωδίου (ΕΣΚΤ) και στην επέκταση/επαύ- 
ξησή τους (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17). Η εν λόγω 
Τεχνική Μελέτη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σχηματι¬ 
κό σχεδιάγραμμα θέσης και κατασκευής του ΦΥΠ με 
ένδειξη της εισόδου που θα χρησιμοποιήσει ο Τ.Π. και 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών 
κατασκευής, και 

Β. Η τεχνική μελέτη, που αφορά, στη σύνδεση του 
ΕΞΣΚ ιδιοκτησίας Τ.Π. με το ΕΣΚΤ του ΟΤΕ σε σύνδεσμο 
εντός του ΦΥΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18). 

Στην απομακρυσμένη συνεγκατάσταση με σύνδεση 
του ΕΞΣΚ Τ.Π. στον Υπαίθριο Κατανεμητή ΟΤΕ, εκπο¬ 
νείται τεχνική μελέτη, που αφορά στη διαθεσιμότητα 
του χώρου στον Υ.Κ. ΟΤΕ καθώς και οδηγίες για την 
υλοποίησή της. 

3.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙ¬ 
ΟΥΧΩΝ 

Ο εξοπλισμός των Τηλεπ. Παροχών για όλες τις μορ¬ 
φές συνεγκατάστασης, θα πρέπει να πληροί τις προϋ¬ 
ποθέσεις που ορίζονται από τα ισχύοντα πρότυπα ή/και 
προδιαγραφές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 
66 του ν. 3431/2006, με ενδεικτική αναφορά στα παρα¬ 
κάτω, όπως ισχύουν: 

3.2.1. Προδιαγραφές 

3.2.1.1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΕΤ5Ι 

Αϋ31 

• ΤΒ 101 728 νΐ.1.1(2000-12), ΕΤδΙ ΤΒ 101 728 VI2.1 (2002- 
06) 

ΤίίΙβ: Αοοοεε βηά ΤβπτιίηβΙδ (ΑΤ) ; δΐυάγ ίοΓ ίίιβ 
δρβοίίίοβίίοη οί ίίιβ Ιονν ρβδδ εοοίίοη οί ΡΟΤδ/Αϋδί δρίίΙΙθΓδ: 
Προδιαγραφές για Διαχωριστές (ΡΟΤδ δρΙιΙΙοή 

• ΤΒ 102 139 VI .1.1(2000-06), 

ΤίίΙβ: ΘοπιρβΙίόίΙίίγ οί ΡΟΤδ ΙβΓπιίηβΙ βρυίρπιβηί ννίίίι 
χϋδί βγδίβπιβ 

• ΕΤΒ 328 οά.1 (1996-11), 

ΤίΙΙθ: ΤΓβηδπιίδδίοη βηά ΜυΙΐίρΙοχίης (ΤΜ) ; Αδγπιπιβίπο 
ΩρίαΙ δυάδΟΓίδοΓ ϋηο (ΑΟδΕ);ΒθρυίΓθπιβηΙδ βηά 
ρβΓίοΓπιβηοβ 

• ΕΤδΙ Τδ 101 388 VI. 1.1 (1998-11), ΕΤδΙ Τδ 101 388 νΐ.2.1 
(2001-10), ΕΤδΙ Τδ 101 388 νΐ.3.1 (2002-05) 

ΤίΙΙθ: ΤΓβηδπιίδδίοη βηά ΜυΙΙίρΙθχίης (ΤΜ) ; Αοοβδδ 
ίΓβηδπιίδδίοη δγδίβπΐδ οη πιβΙβΙΙίο βοοβδδ οβάίβδ; 

Αδγπιπιβίπο ϋίς)ίΐ3ΐ δυάδοπάθΐ" ϋηβ (Αϋ3Ι_) - ΟοθχίδΙθηαβ 
οί ΑϋδΕ βηά ΙδϋΝ-ΒΑ οη ΙΙίθ 33ηηθ ρβίΓ [ΑΝδΙ Τ1.413 - 
1998, πιοάίίίθά]: Προδιαγραφές για Διαχωριστές (ΙδϋΝ 
δρΙίΙΙθΓδ) 

ΤίΙΙθ: ΤΓβηδπιίδδίοη αηά ΜυΙΙίρΙβχίης (ΤΜ) ; Αοοβδδ 
ίΓβηδπιίδδίοη δγδίβπΐδ οη ηπβίαΙΙίο θοοβδδ οβάίβδ; 

Αδγπιπιβίπο ΟίρίίαΙ δυάδοπάβΓ Ι_ίηβ (Αϋδί) - ΕυΓβρββη 
δρβοίίίο ΓβρυίΓθηηβηΙδ;(ΙΤυ-Τ Θ.992.1 πιοάίίίθά) 

ΤίΙΙθ: ΤΓβηδπιίδδίοη βηά ΜυΙίίρΙθχίης (ΤΜ) ; Αοοβδδ 
ίΓβηδπιίδδίοη δγδίβπΐδ οη πιβΙβΙΙίο βοοβδδ οβάίβδ; 


ΑδγπιπίθίΓίο ΩρίβΙ δυάδΟΓίάθΓ ϋηβ (ΑϋδΕ) - ΕυΓορββη 
δρθοίίίο ΓβρυίΓβπίθηίδ [ΙΤΙΙ-Τ ΒβοοπιπίθηάβΙίοη Θ.992.1 
πιοάίίίθά] 

ΗϋδΙ-, δϋδί 

• ΕΤΒ 152 βά.1(1995-02), ΕΤΒ 152 βά.2(1995-06), ΕΤΒ 152 
βά.3(1996-12) 

Εά.1 ΤίΙΙθ: ΤΓβηδπιίδδίοη βηά ΜυΙίίρίβχίη 9 (ΤΜ); Η 19 Ο βίί- 
Γβίβ ϋί9ίί3ί δυάδΟΓίάθΓ ϋηβ (ΗϋδΙ-) ίΓβηδπιίδδίοη δγδίβπι οη 
πίθΙβΙΙίο Ιοοβί Ιίηβδ;ΗϋδΙ- οογθ δρβοίίίοβίίοη βηά βρρίίοβίίοηδ 
Ιογ 2 048 1<άίί/δ άβδβά βοοβδδ άρίβί δβοίίοηδ 
Εά. 2 ΤίίΙβ: ΤΓβηδπιίδδίοη βηά ΜυίίίρΙβχίη 9 (ΤΜ); Η 19 Η βίί- 
Γβίθ ϋί9ίί3ί δυάδΟΓίάθΓ ϋηβ (ΗϋδΙ-) ίΓβηδπιίδδίοη δγδίβπι οη 
πίθΙβΙΙίο Ιοοβί Ιίηβδ;ΗϋδΙ- οογθ δρβοίίίοβίίοη βηά βρρίίοβίίοηδ 
ίοΓ 2 048 Ι<όίΙ/3 άβδβά βοοβδδ άί9ίΐ3ί δθοίίοηδ ίηοίυάίηρ 
Ηϋ3Ε άυβΙ-άυρίβχ ΟβπίβΓίβδδ ΑπιρΙίίυάβ Ρίιβδβ ΜοάυΙβίίοη 
(ΘΑΡ) άβδβά δγδίβπι 

Εά. 3 ΤίίΙβ: ΤΓβηδπιίδδίοη βηά ΜυΙίίρΙβχίη 9 (ΤΜ);Ηί 9 ά βίί- 
Γβίβ ΟίρίίβΙ δυάδΟΓίάθΓ ϋηβ (Ηϋ3Ι_) ίΓβηδπιίδδίοη οη ηηβΙβΙΙίο 
Ιοοβί Ιίηβδ 

• ΕΤ3Ι Τ3 101 135 VI.4.1 (1998-02), ΕΤ5Ι Τ5 101135 VI.5.1 
(1998-11), ΕΤ3Ι Τ3 101135 VI.5.2 (1999-09), ΕΤ3Ι Τ5 101135 
νΐ.5.3 (2000-09) 

ΤίΙΙθ: ΤΓβηδπιίδδίοη βηά ΜυΙΙίρίβχίη 9 (ΤΜ);Ηί 9 ίι άίί-Γβίβ 
ΩρίαΙ 3υάδ0ΓίάθΓ ϋηθ (Η05Ε) ίΓβηδπιίδδίοη δγδίβπι οη 
πίθΙβΙΙίο Ιοοβί Ιίηβδ;Η03Ι_ οογθ δρβοίίίοβίίοη βηά βρρίίοβίίοηδ 
ίοΓ 2 048 1<άίί/δ άβδβά βοοβδδ άίρίίβί δβοίίοηδ 
ΤίίΙβ: ΤΓβηδπιίδδίοη βηά ΜυΙίίρΙβχίη 9 (ΤΜ) ; Η 19 Τ 1 άίί-Γβίβ 
ϋί9ίί3ί δυάδοπάβΓ ϋηβ (Ηϋ5Ι_) ίΓβηδπιίδδίοη δγδίβπΐδ οη 
πιβΙβΙΙίο Ιοοβί Ιίηβδ;Η03Ι_ οογθ δρβοίίίοβίίοη βηά βρρίίοβίίοηδ 
ίοΓ οοπιάίηβά Ι3ϋΝ-ΒΑ βηά 2 048 1<άίί/δ ίΓβηδπιίδδίοη 
ΤίίΙβ: ΤΓβηδπιίδδίοη βηά ΜυΙίίρΙβχίη 9 (ΤΜ) ; Η 19 Τ 1 άίί-Γβίβ 
0ί9ίί3ΐ 3υάδ0ΓίάβΓ ϋηβ (Ηϋ3Ι_) ίΓβηδπιίδδίοη δγδίβπΐδ οη 
πιβΙβΙΙίο Ιοοβί Ιίηβδ;Η03Ι_ οογθ δρβοίίίοβίίοη βηά βρρίίοβίίοηδ 
ίοΓ οοπιάίηβά Ι3ϋΝ-ΒΑ βηά 2 048 1<άίί/δ ίΓβηδπιίδδίοη 
ΤίίΙβ: ΤΓβηδπιίδδίοη βηά ΜυΙίίρΙβχίη 9 (ΤΜ) ; Η 19 Τ 1 άίί-Γβίβ 
ΟρΙβί 3υάδ0ΓίάβΓ ϋηβ (Ηϋ3Ι_) ίΓβηδπιίδδίοη δγδίβπΐδ οη 
πιβΙβΙΙίο Ιοοβί Ιίηβδ;Η03Ι_ οογθ δρβοίίίοβίίοη βηά βρρίίοβίίοηδ 
ίοΓ οοπιάίηβά Ι3ϋΝ-ΒΑ βηά 2 048 1<άίί/δ ίΓβηδπιίδδίοη 

• ΕΤ3Ι Τ5101 524-1 VI. 1.1 (2000-04), ΕΤ3Ι Τ3101 524-2 VI.1.1 
(2000-06), ΕΤ3Ι Τ3 101 524 VI.1.1 (2001-06), ΕΤ3Ι Τ3 101 524 
VI.1.2 (2001-08), ΕΤ3Ι Τ3 101 524 VI.1.3 (2001-11), ΕΤ3Ι Τ3 101 
524 VI.2.1 (2003-03), ΕΤ3Ι Τ3 101 524 νΐ.3.1 (2005-02) 

ΤίίΙβ: ΤΓβηδπιίδδίοη βηά ΜυΙίίρίβχίη 9 (ΤΜ) ; Αοοβδδ 
ίΓβηδπιίδδίοη δγδίβπι οη πιβΙβΙΙίο βοοβδδ οβόΙβ 3 ; 5 γπιπΐ 6 ίποβΙ 
δίη 9 ΐθ ρβίτ ίιί 9 ίι άίΐΓβίβ ΟίρίίβΙ βυάδοπάβΓ ϋηβ (3031);Ρ3 γΙ 
1: ΡυηοίίοηβΙ ΓβςυίΓβπιβηΙδ 

ΤίίΙβ: ΤΓβηδπιίδδίοη βηά ΜυίίίρΙβχίη 9 (ΤΜ) ; Αοοβδδ 
ίΓβηδπιίδδίοη δγδίβπι οη πιβΙβΙΙίο βοοβδδ οβάίβδ; 3γπιπιβίποβΙ 
δίη 9 ΐθ ρβίτ Ιιί 9 ΐι άίί Γβίβ 0ί9ίί3ΐ 3υάδθπάβΓ ϋηβ (3031);Ρ3 γΙ 
2: ΤΓβηδοβίνβΓ ΓβρυίΓβπιβηίδ 
ΤίίΙβ: ΤΓβηδπιίδδίοη βηά ΜυΙίίρίβχίη 9 (ΤΜ) ; Αοοβδδ 
ίΓβηδπιίδδίοη δγδίβπι οη πιβΙβΙΙίο βοοβδδ οβάίβδ; 5γπιπιβΙποβΙ 
δίη 9 ΐθ ρβίτ Ιιί 9 ΐι άίΐΓβίβ ϋί9ίί3ΐ 3υόδθπόβΓ ϋηβ (303Ι-) 
ΤίίΙβ: ΤΓβηδπιίδδίοη βηά ΜυΙίίρίβχίη 9 (ΤΜ) ; Αοοβδδ 
ίΓβηδπιίδδίοη δγδίβπι οη πιβΙβΙΙίο βοοβδδ οβάίβδ; 3γπιπιβΐΓίοβΙ 
δίη 9 ΐθ ρβίτ Ιιί9ΐι άίΐΓβίβ ϋί9ίί3ΐ 3υόδθπόβΓ ϋηβ (3ϋ3Ι_) 
ΤίίΙβ: ΤΓβηδπιίδδίοη βηά ΜυΙίίρίβχίη 9 (ΤΜ) ; Αοοβδδ 
ίΓβηδπιίδδίοη δγδίβπι οη πιβΙβΙΙίο βοοβδδ οβάίβδ; 5γπιπιβΙποβΙ 
δίη 9 ΐθ ρβίτ Ιιί 9 ΐι άίΐΓβίβ ϋί9ίί3ΐ 3υόδθπόβΓ ϋηβ (3ϋ3Ι_) 
ΤίίΙβ: ΤΓβηδπιίδδίοη βηά ΜυΙίίρίβχίη 9 (ΤΜ) ; Αοοβδδ 
ίΓβηδπιίδδίοη δγδίβπι οη πιβΙβΙΙίο βοοβδδ οβάΐβδ; 3γπιπιβίπο 
δίη 9 ΐθ ρβίτ Ιιί 9 ΐι άίΐΓβίβ ϋί9ίί3ΐ 3υόδθπόβΓ ϋηβ (3ϋ3Ι_) 
ΤίίΙβ: ΤΓβηδπιίδδίοη βηά ΜυίίίρΙβχίη 9 (ΤΜ); Αοοβδδ 
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ΐΓ3Π5πηί55ίοη 5γ5ΐ8ηη οη ηηθΐειίϋο 300838 03όΙθ3; δγηηηηβίπο 
βίηςίθ ρ3ίΓ Νς|ίι όίΐΓ3ΐβ ϋίρίΐΒΐ δυόβοπόβΓ ϋηβ (Οδό) 

3.2.1.2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΙΤυ 

6.992.1, 6.992.2 (Α08Ι_) 

6.992.3, 6.992.4, 6992.5 (Αϋ312+) 

6.991.1, 6.991.2 (δΗϋδί) 

6.922.2 

6.994.1 (ΗΑΝϋδΗΑΚΕ ΡΒΟΟΕϋΙΙΒΕδ ΡΟΒ ϋδΕ 
ΤΒΑΝ50ΕΙ\/ΕΒ5) 

6.995.1,2,3,4 

6.996.1, (ΤΕ8Τ ΡΒΟΟΕϋΙΙΒΕδ ΡΟΒ ϋδΕ 
ΤΒΑΝ80ΕΐνΕΒ3) 

6997.1 (ΡΗΥ3ΙΟΑΕ ΙΑΥΕΒ ΜΑΝΑ6ΕΜΕΝΤ ΡΟΒ 03Ε 
ΤΒΑΝδΟΕίνΕΒδ) 

3.2.2. Χαρακτηριστικά εξοπλισμού Τηλεπ. Παροχών 

Ο Τ.Π. πρέπει να ενημερώνει τον ΟΤΕ για βασικές πα¬ 
ραμέτρους και τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού 
του, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαχείριση του 
δικτύου και της παρεχόμενης συνεγκατάστασης. 

Οι παρεχόμενες πληροφορίες έχουν αυστηρά εμπι- 
στευτικό χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται από τον ΟΤΕ 
αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο δόθηκαν ήτοι 
τη διαχείριση του δικτύου και της παρεχόμενης συνε- 
γκατάστασης. 

Ο Τ.Π. πληροφορεί τον ΟΤΕ για τα παρακάτω: 

• Ανω όριο ισχύος εκπομπής των ϋδΕ ΐΓ3ηοβίνθΓ5 Τη¬ 
λεπ. Παροχών. 

• Είδος (τρόπος ) διαμόρφωσης των διαποδιαμορ- 
φωτών (κώδικας). 

• Απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς λειτουργίας του εγκα¬ 
τεστημένου, στην περίπτωση φυσικής ή εικονικής συ- 
νεγκατάστασης, εξοπλισμού. 

• Θερμικές απώλειες του εγκατεστημένου, στην πε¬ 
ρίπτωση φυσικής ή εικονικής συνεγκατάστασης εξο¬ 
πλισμού. 

• Τεχνικές προδιαγραφές των καλωδίων που συνδέ¬ 
ονται στους κατανεμητές. 

• Το συνολικό φάσμα που προτίθεται να χρησιμο¬ 
ποιήσει. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διεπαφών ΙδϋΝ και 
ΡΟΤ3, πρέπει να είναι ανοιχτά, καθορισμένα και τυ¬ 
ποποιημένα, ώστε να είναι εφικτή η σύνδεση σ’ αυτές, 
σχετικού εξοπλισμού διαφορετικών κατασκευαστών. 

Ο προς εγκατάσταση εξοπλισμός πρέπει να είναι σε 
συμμόρφωση προς τεχνικές απαιτήσεις, όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 3.2.3. 

Ο ΟΤΕ δημοσιοποιεί στα πλαίσια της παρούσας Προ¬ 
σφοράς, στο \ΛΛΛ/\Λ/.οΙθ\Λ/άοΙθ33ΐθ.9Γ, τις προδιαγραφές 
των χρησιμοποιούμενων Διαχωριστών. 

Σε κάθε περίπτωση ο Τ.Π. έχει την υποχρέωση να 
κρατά ενήμερο τον ΟΤΕ για κάθε ενεργή διάταξη που 
έχει εγκαταστήσει ή πρόκειται να εγκαταστήσει στο 
χώρο φυσικής συνεγκατάστασης 

3.2.3. Περιορισμοί στον εξοπλισμό συνεγκατάστασης 

Οι χώροι ΦΣ και ΣΣ που διατίθενται στους Τ.Π. στα 

πλαίσια της παρούσας προσφοράς ΑΠΤΒ, δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν από αυτούς (Τ.Π.) για την εξυπηρέτη¬ 
ση κάθε είδους αναγκών συνεγκατάστασης, στα πλαί¬ 
σια σχετικών αγορών στις οποίες ο ΟΤΕ, δυνάμει του 
ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, υποχρεούται στην 
παροχή συνεγκατάστασης με την επιφύλαξη και σύμ¬ 
φωνα με τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις 
της παρούσης. 


Κατ’εξαίρεση, ο χώρος που διατίθεται από τον ΟΤΕ 
στα πλαίσια Εικονικής συνεγκατάστασης, κατ’ εφαρμογή 
της κείμενης Κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και του 
ισχύοντος Κανονιστικού Πλαισίου, για την αποτελεσμα¬ 
τική υλοποίηση της πλήρως και μεριζόμενης Αδεσμο- 
ποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, θα φιλοξενεί 
εξοπλισμό του Τ.Π. ο οποίος εξυπηρετεί αποκλειστικά 
ίδιες ανάγκες του και μόνο για το σκοπό αυτό. 

Στις περιπτώσεις όπου ένας Τ.Π. διαθέτει εξοπλισμό 
σε περισσότερους από έναν χώρους συνεγκατάστασης 
στο ίδιο κτίριο του ΟΤΕ, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει 
την δυνατότητα διασύνδεσης του εν λόγω εξοπλισμού 
του Τ.Π. και να δίνει δυνατότητα συγκέντρωσης της 
συνολικής κίνησης σε έναν από τους χώρους συνεγκα- 
τάστασης εντός του κτιρίου του ΟΤΕ. 

Στους χώρους ΦΣ και ΣΣ ο Τ.Π. δύναται να εγκαταστή- 
σει εξοπλισμό που θα επιτρέπει την παροχή υπηρεσι¬ 
ών μετάδοσης και σύνδεσης (άβολοι εβΓνίσβε) με ίδια 
μέσα ή μέσω παρόχου της επιλογής του. Η ιδιοπαροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης και σύνδεσης με ενσύρματα μέσα 
δύναται να πραγματοποιηθεί είτε μέσω ΚΟΙ από τον 
οπτικό κατανεμητή (ΟϋΡ) και το αντίστοιχο ΦΥΠ. 

Σε περίπτωση όπου ο διαθέσιμος χώρος συνεγκατά- 
στασης είναι περιορισμένος και υπάρχουν εκκρεμείς 
αιτήσεις συνεγκατάστασης τόσο στα πλαίσια ΑΠΤοΒ 
όσο και σε άλλες περιπτώσεις αγορών για τις οποίες 
υφίσταται η αντίστοιχη ρυθμιστική υποχρέωση του ΟΤΕ, 
η συνεγκατάσταση στα πλαίσια υπηρεσιών ΑΠΤοΒ έχει 
προτεραιότητα σε σχέση με την εγκατάσταση εξοπλι¬ 
σμού για την εξυπηρέτηση αναγκών συνεγκατάστασης 
των υπόλοιπων αγορών για τις οποίες υφίσταται η σχε¬ 
τική υποχρέωση του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Ο Τ.Π. θα δηλώνει στην αίτησή του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19), 
τόσο τον εξοπλισμό που πρόκειται να χρησιμοποιήσει, 
όσο και τον τρόπο σύνδεσης του με το δίκτυο κορ¬ 
μού. 

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εξοπλισμού ενέρ¬ 
γειας τύπου μπαταριών λόγω της επιβάρυνσης των 
περιβαλλοντικών συνθηκών της αίθουσας παρά μόνο 
στεγανού τύπου Ν/ΒΙΑ, που και ο ΟΤΕ χρησιμοποιεί στις 
δικές του εγκαταστάσεις. 

Για τη συνεγκατάσταση εξοπλισμού του Τ.Π. στα Αστι¬ 
κά Κέντρα του ΟΤΕ, θα τηρηθούν οι ακόλουθες αρχές 
ή/και περιορισμοί: 

Ο ΟΤΕ θα ενημερώνει τον Τηλεπ. Πάροχο για : 

α. τα χαρακτηριστικά των σημείων διεπαφής του δι¬ 
κτύου του. 

β. κρίσιμες παραμέτρους που προκαλούν δυσλειτουρ¬ 
γία στο δίκτυο του ΟΤΕ ή/και των άλλων Τηλεπ. Παρο¬ 
χών, βάσει των οποίων ο ΟΤΕ θα μπορεί να διακόψει 
τη παροχή της υπηρεσίας. 

Ο Τ.Π. θα ενημερώνει τον ΟΤΕ για: 

α. τη συνολική ισχύ του ικριώματος και την ένταση 
ενός πλήρως εξοπλισμένου πλαισίου. 

β. την καταναλισκόμενη ισχύ κατά την έναρξη λει¬ 
τουργίας του τηλεπ. εξοπλισμού του. 

γ. την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα του τηλεπ. 
εξοπλισμού του 

δ. την ηλεκτρική ασφάλεια (εεΐβΐγ) του τηλεπ. εξο¬ 
πλισμού του 

και αντίστοιχα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι: 

α. το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο του εξοπλισμού 
που πρόκειται να εγκατασταθεί βρίσκεται εντός των 
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επιτρεπτών ορίων ασφάλειας του κτιρίου, τα οποία 
οφείλει να δημοσιοποιεί ο ΟΤΕ 

β. οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που προέρχονται 
από ηλεκτρικές συσκευές του Τ.Π. να μην επηρεάζουν τη 
λειτουργία του εξοπλισμού του ΟΤΕ ή των άλλων Τ.Π. 

γ. Η απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς λειτουργίας του 
εξοπλισμού που πρόκειται να εγκατασταθεί από τον Τη- 
λεπ. Πάροχο να μη ξεπερνά το όριο ισχύος που μπορεί 
να διατεθεί χωρίς διακοπή λειτουργίας του εξοπλισμού 
του ΟΤΕ ή άλλου Τ.Π., όπως αυτό ορίζεται στην Τεχνική 
Μελέτη Συνεγκατάστασης που έχει εκπονηθεί για το 
συγκεκριμένο χώρο. 

δ. ο τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός που 
χρησιμοποιείται από τον Τηλεπ. Πάροχο και ο οποίος 
εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ πρέπει να 
πληροί τις διατάξεις της Οδηγίας αυτής. Ο ΟΤΕ δύναται 
να ζητήσει από τον Τηλεπ. Πάροχο την επίδειξη της 
δήλωσης συμμόρφωσης του εν λόγω εξοπλισμού προς 
την ως άνω Οδηγία. Ο χρησιμοποιούμενος Τερματικός 
Εξοπλισμός, ο οποίος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της 
Οδηγίας 1999/5/ΕΚ πρέπει να πληροί τα θεσπισμένα 
Πρότυπα και προδιαγραφές σε Κοινοτικό επίπεδο ή 
ελλείψει αυτών, διαδοχικά κατά την ακόλουθη σειρά, 
τα πρότυπα ή/και τις προδιαγραφές που θεσπίζονται 
από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης [όπως 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα 
τηλεπικοινωνιών (ΕΤ5Ι), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυπο¬ 
ποίησης (ΟΕΝ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνι- 
κής Τυποποίησης (ΟΕΝΕΕΕΟ)], τα διεθνή Πρότυπα ή τις 
συστάσεις της διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ή τα 
εθνικά Πρότυπα ή/και προδιαγραφές, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 66 του ν. 3431/2006. 

3.3. ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

3.3.1. Γ ενικά 

Στα πλαίσια της Φυσικής Συνεγκατάστασης διατίθε¬ 
ται ειδικά διαμορφωμένος χώρος εντός κτιρίων που 
στεγάζουν Γ ενικούς Κατανεμητές ΟΤΕ, εφεξής Αστικά 
Κέντρα (ΑΚ). Η διαμόρφωση των εν λόγω χώρων γίνεται 
με ευθύνη του ΟΤΕ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 16 του παρόντος. 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι ο χώρος αυτός 
θα ικανοποιεί την άμεση κατά το δυνατόν πρόσβαση 
σ’ αυτόν του προσωπικού του Τ.Π.. Οι όροι και οι προϋ¬ 
ποθέσεις πρόσβασης στους χώρους ΦΣ περιγράφονται 
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24 του παρόντος. Ο ΟΤΕ 
υποχρεούται να διασφαλίζει ότι ο χώρος ΦΣ προσφέρει 
την απαραίτητη υποδομή για τις απαιτούμενες παροχές 
και ευκολίες. 

Παράλληλα στο χώρο αυτό ο ΟΤΕ θα προσφέρει 
στους Τ.Π. ηλεκτρικό ρεύμα, κλιματισμό, πυρανίχνευ¬ 
ση, πυρασφάλεια και λοιπές ευκολίες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16) 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση του δια¬ 
θέσιμου χώρου και να εξασφαλισθεί ισότιμη διαχείριση 
των Τ.Π.. 

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για το χώρο Ει¬ 
κονικής και Σύμμικτης συνεγκατάστασης. 

Υπηρεσίες Μετάδοσης Και Σύνδεσης (ΒαοΚϊιαυΙ 
δθΓνιοβε) 

Κατόπιν αιτήματος του Τ.Π, ο ΟΤΕ υποχρεούται να 
παρέχει υπηρεσίες Μετάδοσης και Σύνδεσης (ΒαοΜβυΙ 
δθΓνίοβε). Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται με χρήση 
δικτύου ΟΤΕ προκειμένου να διασυνδέεται ο εξοπλισμός 
του Τ.Π., που είναι εγκατεστημένος στο χώρο φυσικής 


συνεγκατάστασης, με τον εξοπλισμό του Τ.Π. που είναι 
εγκατεστημένος σε χώρο εκτός των κτιρίων του ΟΤΕ, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σχετικά, στην κείμενη 
νομοθεσία και τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. 

Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. δεν επιθυμεί να λάβει υπη¬ 
ρεσίες Μετάδοσης και Σύνδεσης μέσω του δικτύου ΟΤΕ, 
τότε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τ.Π. ο ΟΤΕ θα 
τοποθετεί την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Στις 
περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ενσύρματου ό3θΙ<ϊΐ3υΙ 
ο ΟΤΕ θα τοποθετεί καλώδιο οπτικών ινών (ΚΟΙ) το 
οποίο θα συνδέει τον οπτικό κατανεμητή εντός του 
χώρου φυσικής συνεγκατάστασης με το ΦΥΠ-ΟΤΕ (ΠΑ¬ 
ΡΑΡΤΗΜΑ 16). Το συγκεκριμένο καλώδιο οπτικών ινών 
θα συνδέεται εντός του ΦΥΠ-ΟΤΕ με άλλο καλώδιο 
οπτικών ινών (ιδιοκτησίας του Τ.Π. ή άλλου παρόχου) 
ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά της κίνησης από 
τον εξοπλισμό του Τ.Π. που έχει εγκατασταθεί εντός 
του χώρου ΦΣ στο δίκτυο του Τ.Π. 

Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του χώρου 
ΦΣ, ο ΟΤΕ καλεί τον ΤΠ για την παραλαβή του ανα- 
λογούντος τμήματος του χώρου ΦΣ και υπογράφεται 
σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που θα 
επιβεβαιώνει τα ακόλουθα: 

• Τον ακριβή χώρο για την τοποθέτηση των ικριω¬ 
μάτων του ΤΠ, 

• Την εγκατάσταση πίνακα ϋΟ και τη λειτουργούσα 
παροχή ϋΟ μέσω κατάλληλου ασφαλειοαποζεύκτη, 

• Τα ανεπτυγμένα ζεύγη στον ΓΚΟ, 

• Τις λειτουργούσες κλιματιστικές μονάδες, 

• Τους εγκατεστημένους κατανεμητές, 

• Το αντίστοιχο ΦΥΠ σε λειτουργία για τις περιπτώ¬ 
σεις παροχής υπηρεσιών ενσύρματου όβοΜαυΙ. 

• Τη δυνατότητα σύνδεσης δικτύου παρόχου από ΦΥΠ 
μέχρι τον οπτικό κατανεμητή του χώρου συνεγκατά- 
στασης. 

• Την δυνατότητα πρόσβασης σύμφωνα με τους όρους 
και διατάξεις που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24 
του παρόντος. 

3.3.2. Παροχή συνεγκατάστασης σε υφιστάμενο χώρο 
ΦΣ 

Σε περίπτωση κατά την οποία ένας Τ.Π. αιτείται συ- 
νεγκατάσταση σε ήδη κατασκευασμένο χώρο ΦΣ και 
στον οποίο υπάρχουν ελεύθεροι πόροι, ακολουθείται η 
παρακάτω διαδικασία: 

1. Ο Τ.Π. καταθέτει αίτηση στο Π.Σ. ΟΤΕ για συνε- 
γκατάσταση σε υφιστάμενο χώρο ΦΣ ενημερώνοντας 
για τον αριθμό των ικριωμάτων που θα εγκαταστήσει. 
Η αίτηση παίρνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και 
εξυπηρετείται με χρονική προτεραιότητα. 

2. Ο ΟΤΕ εντός πέντε (5) ΕΗ από την κατάθεση της 
σχετικής αίτησης ενημερώνει τον Τ.Π. σχετικά με το 
ποσό που πρέπει να καταβάλει σε κάθε έναν από τους 
συνεγκατεστημένους Τ.Π., σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
25 του παρόντος. 

3. Ο Τ.Π. υποχρεούται να καταβάλει το αναλογούν 
ποσό σε κάθε έναν από τους συνεγκατεστημένους Τ.Π. 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
ενημέρωσης από τον ΟΤΕ. 

4. Σε περίπτωση όπου ένας Τ.Π. δεν εκπληρώσει 
εμπρόθεσμα την προαναφερθείσα οικονομική του υπο¬ 
χρέωση, η αίτησή του ακυρώνεται. 

5. Ο Τ.Π. κοινοποιεί τα αντίγραφα πληρωμής των 
συνεγκατεστημένων παροχών (βήμα 3 ανωτέρω) στον 
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ΟΤΕ και υπογράφει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
συμφωνητικό συνεγκατάστασης με τον ΟΤΕ. 

3.3.3. Κατασκευή/Επέκταση Χώρων Φυσικής Συνεγκα- 
τάστασης 

Για τις κατασκευές/επεκτάσεις των χώρων ΦΣ οι Τ.Π. 
δύνανται να ακολουθούν τη διαδικασία ετήσιου προ¬ 
γραμματισμού που ορίζεται στην παρούσα, ώστε να 
καθίσταται εφικτή η έγκαιρη ικανοποίηση από τον ΟΤΕ 
μεγάλου αριθμού αιτημάτων. Η διαδικασία ετήσιου προ¬ 
γραμματισμού που προβλέπεται στην παρούσα (παρά¬ 
γραφος 3.3.3.1) δεν περιορίζει σε τίποτα το δικαίωμα 
των Τ.Π να υποβάλουν οποτεδήποτε (Βά-δοο) αιτήματα 
για κατασκευή ή / και επέκταση χώρων ΦΣ, εκτός του 
ετήσιου προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας (παράγραφος 3.3.3.2). 

3.3.3.1 Ετήσιος προγραμματισμός κατασκευών χώρων 
ΦΣ 

Κάθε χρόνο και κατά τη χρονική περίοδο από 1 έως 
15/5, οι πάροχοι υποβάλλουν στον ΟΤΕ μέσω του Π.Σ. 
ΟΤΕ, τα αιτήματά τους για την παροχή ΦΣ, αριθμό και 
τύπο ικριωμάτων και απαιτούμενο χώρο σε τετραγωνικά 
μέτρα (πι2) ανά ΑΚ. Τα αιτήματα καλύπτουν από κοινού 
τα Αστικά Κέντρα στα οποία οι Τ.Π. δεν έχουν φυσική 
παρουσία και επιθυμούν να προχωρήσουν σε φυσική 
συνεγκατάσταση και τα Αστικά Κέντρα στα οποία έχουν 
φυσική παρουσία αλλά απαιτούν πρόσθετο χώρο. Τα συ¬ 
γκεκριμένα αιτήματα αφορούν κατασκευές οι οποίες θα 
πρέπει να υλοποιηθούν και να παραδοθούν το αμέσως 
επόμενο ημερολογιακό έτος και για το σκοπό αυτό οι 
ΤΠ οφείλουν να συνυποβάλλουν και σχετικό επιθυμητό 
μηνιαίο χρονοπρόγραμμα παράδοσης αυτών. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο ΟΤΕ, σεβόμενος την αρχή 
της μη διακριτικής μεταχείρισης, καταρτίζει συνολική 
πρόταση προγράμματος παράδοσης χώρων φυσικής 
συνεγκατάστασης, με κριτήρια: 
α. τη διαθεσιμότητα του χώρου, 
β. τη χρονική προτεραιότητα των υποβληθέντων αι¬ 
τημάτων Τ.Π. ανά ΑΚ 

γ. το πλήθος των ενδιαφερομένων παροχών για κάθε 
ένα χώρο ΦΣ, 

Η πρόταση αυτή θα κοινοποιείται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους Τ.Π. και στην ΕΕΤΤ μέχρι την 31η Ιουλίου έκαστου 
έτους και θα ενημερώνεται σχετικά το πληροφοριακό 
σύστημα του ΟΤΕ (Π.Σ. ΟΤΕ). 

Στο πρόγραμμα παράδοσης χώρων ΦΣ θα περιέχονται 
οι ακόλουθες πληροφορίες : 

α. Η προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης του κάθε 
χώρου ΦΣ, 

β. Το πλήθος των παροχών που ενδιαφέρονται για 
κάθε χώρο ΦΣ, 

γ. Τα τετραγωνικά μέτρα που είναι διαθέσιμα για φυ¬ 
σική συνεγκατάσταση στο αντίστοιχο αστικό κέντρο και 
τον αριθμό των ικριωμάτων 30 χ 60 οπι που δύναται να 
εγκατασταθούν στον χώρο, 
δ. Προϋπολογιστικά στοιχεία κόστους για κάθε αστικό 
κέντρο, 

ε. Ο παρεχόμενος αριθμός ζευγών για την ΦΣ, 
στ. Οι δυνατότητες παροχής ζευγών στον κεντρικό 
κατανεμητή χωρίς σύμπτυξη / ανάπτυξη, 
ζ. Η παρεχόμενη ηλεκτρική ισχύς. 

Σε περίπτωση διαφωνίας ενός ή περισσοτέρων Τ.Π. με 
το πρόγραμμα παράδοσης χώρων που κοινοποιεί ο ΟΤΕ, 
καταθέτουν εγγράφως τις παρατηρήσεις/ενστάσεις μαζί 


με σχετική αιτιολόγηση στον ΟΤΕ, με παράλληλη κοι¬ 
νοποίηση στην ΕΕΤΤ. Ο ΟΤΕ καλείται να απαντήσει 
εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στον Τ.Π. 
με παράλληλη κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ, λαμβά- 
νοντας υπόψη τα ανωτέρω, δύναται να τροποποιήσει 
το πρόγραμμα παράδοσης χώρων με αιτιολογημένη 
απόφασή της. 

Οι πάροχοι θα καλούνται για δεσμευτική επιβεβαίωση 
των αιτημάτων τους μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του 
ίδιου έτους. 

Η δέσμευση κάθε Τ.Π. θα επιβεβαιώνεται με την υπο¬ 
γραφή της σχετικής εξαμηνιαίας Σύμβασης / Πλαίσιο 
Συνεγκατάστασης και την ταυτόχρονη κατάθεση εγγυ¬ 
ητικής επιστολής ανά χώρο ΦΣ που ο συγκεκριμένος 
πάροχος αιτείται. Το σύνολο των εγγυητικών επιστο¬ 
λών ενός Τ.Π. καλύπτει προϋπολογιστικά το 30% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης των έργων που πρόκειται 
να υλοποιηθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου 
έτους, στα οποία ο συγκεκριμένος Τ.Π. έχει αιτηθεί συ- 
νεγκατάσταση. Το ως άνω ποσοστό προϋπολογισθείσας 
δαπάνης υπολογίζεται για κάθε Τ. Π. με βάση την αναλο¬ 
γία του στα ΑΚ στα οποία έχει αιτηθεί συνεγκατάσταση. 
Η ημερομηνία λήξης κάθε εγγυητικής επιστολής είναι 
δύο (2) μήνες μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία 
ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής/επέκτασης 
του αντιστοίχου χώρου ΦΣ. 

Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των 
εργασιών κατασκευής χώρου ΦΣ σε Αστικό Κέντρο, ο 
ΟΤΕ αποστέλλει ειδοποίηση στους Τ.Π. που έχουν αι- 
τηθεί χώρο στο συγκεκριμένο κέντρο, καλώντας τους 
να καταβάλουν ως προκαταβολή το 20% της προϋπο- 
λογιστικά αναλογούσας δαπάνης των εργασιών. 

Η κατάθεση της προκαταβολής πρέπει να γίνει εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την σχετική ειδοποί¬ 
ηση. 

Σε περίπτωση μη καταβολής της προκαταβολής εντός 
του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, ο ΟΤΕ δύ- 
ναται να εκπέσει την ήδη καταβληθείσα εγγυητική επι¬ 
στολή, ως προς το συγκεκριμένο ποσό της προκατα¬ 
βολής. Το υπολειπόμενο ποσό στην περίπτωση αυτή 
θα καλυφθεί από τον/τους Τ.Π. που έχουν αιτηθεί ΦΣ 
στο συγκεκριμένο ΑΚ. Για το σκοπό αυτό, ο ΟΤΕ εντός 
προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών αποστέλλει 
έγγραφη ειδοποίηση στους εναπομείναντες Τ.Π., στην 
οποία θα αναφέρει το ακριβές επιπρόσθετο ποσό που 
θα πρέπει να καταβάλλει/-ουν. Η εν λόγω καταβολή 
πρέπει να γίνει εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την σχετική ειδοποίηση του ΟΤΕ. 

Σε περίπτωση υπαναχώρησης του μοναδικού Τ.Π. που 
έχει αιτηθεί συνεγκατάσταση σε συγκεκριμένο ΑΚ, η 
εγγυητική επιστολή καταπίπτει, ενώ το έργο ακυρώ¬ 
νεται. 

Τα ακριβή ποσά εγγύησης και προκαταβολής θα προ- 
κύψουν μετά τη συνολική δεσμευτική επιβεβαίωση του 
χώρου από όλους τους Τ.Π. και τον υπολογισμό του 
αναλογικού κόστους για κάθε έναν από αυτούς. 

Ο ΟΤΕ οφείλει να κατασκευάσει τους χώρους συνε- 
γκατάστασης με τις προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ¬ 
ΤΟΣ 16 σύμφωνα με το κοινοποιημένο χρονοπρόγραμ- 
μα. Η παράδοση ενός νέου χώρου συνεγκατάστασης ή 
επέκτασης υφιστάμενου χώρου γίνεται εφόσον έχουν 
περατωθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες και ο συ¬ 
γκεκριμένος χώρος είναι λειτουργικά έτοιμος. Σε αυτή 
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την περίπτωση οι Τ.Π. που έχουν αιτηθεί τον συγκεκρι¬ 
μένο χώρο/επέκταση καλούνται από τον ΟΤΕ μέσω του 
Π.Σ. ΟΤΕ να παραλάβουν το έργο εντός διαστήματος 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών, αφού πρώτα καταβάλλουν 
το 50% της αναλογούσας προϋπολογισθείσας δαπάνης 
του συγκεκριμένου έργου. Το σχετικό πρωτόκολλο πα- 
ράδοσης-παραλαβής υπογράφεται εφόσον οι ΤΠ προ¬ 
σκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της προαναφερθείσας 
χρηματικής καταβολής. 

Ο ΟΤΕ εκδίδει και αποστέλλει στον Τ.Π. εκκαθαριστικό 
τιμολόγιο και αντίγραφα των απολογιστικών στοιχείων 
κόστους (σχετικά τιμολόγια, πραγματικές εργατοώρες 
κλπ) μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή του πρωτο¬ 
κόλλου παραλαβής. Ο Τ.Π. εξοφλεί το υπόλοιπο κόστος 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αποστολή 
του τιμολογίου και ο ΟΤΕ επιστρέφει την εγγυητική επι¬ 
στολή. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ορθότητας του 
λογαριασμού ακολουθούνται οι γενικότερες διαδικασίες 
αμφισβήτησης λογαριασμών οι οποίες και προβλέπο- 
νται στην παράγραφο 4.4 της παρούσας προσφοράς 
αναφοράς. Εάν ο ΟΤΕ δεν αποστείλει τον απολογισμό 
του έργου εντός του προβλεπομένου διαστήματος τότε 
ο ΟΤΕ οφείλει να επιστρέφει την εγγυητική επιστολή 
για τον χώρο αυτό. 

Σε περίπτωση όπου το πραγματικό κόστος κατασκευ¬ 
ής είναι μικρότερο του ποσού που έχει καταβάλει ο 
Τ.Π. τότε ο ΟΤΕ εκδίδει πιστωτικό σημείωμα προς τον 
Τ.Π. για το ανάλογο ποσό εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού τιμολογίου 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. 

Στην περίπτωση που ο Τ.Π. δεν προσέλθει υπαίτια να 
παραλάβει και να εξοφλήσει το αιτηθέν έργο, η εγγυη¬ 
τική επιστολή καταπίπτει υπέρ του ΟΤΕ εντός δέκα (10) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που έχει κληθεί 
να παραλάβει το έργο, τα δε καταβληθέντα χρηματικά 
ποσά δεν επιστρέφονται. Ο συγκεκριμένος Τ.Π. θα ανα¬ 
κτήσει τα ποσά της εγγυητικής και της προκαταβολής 
από άλλο Πάροχο ή Παρόχους που τυχόν αιτηθούν συ- 
νεγκατάσταση στο συγκεκριμένο Α.Κ., μετά τη σχετική 
αποπληρωμή. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ δικαιούται να 
εισπράξει μόνο το κόστος κατασκευής του χώρου Φ.Σ 
και μόνο εφάπαξ. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τα αιτήματα 
Φυσικής Συνεγκατάστασης του δεύτερου εξαμήνου κάθε 
έτους. Οι Τ.Π. επικαιροποιούν τα αιτήματα που είχαν 
υποβάλει τον Μάιο κατά το διάστημα 1 ως 15/11. Τ.Π. ο 
οποίος δεν έχει υποβάλει αιτήματα στις 15/5 δύναται να 
υποβάλλει σχετικά αιτήματα για το δεύτερο εξάμηνο 
του επόμενου έτους κατά το διάστημα 1/11 έως 15/11. 
Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία καθώς και 
τα χρονοδιαγράμματα που περιγράφονται ανωτέρω για 
το Α' Εξάμηνο. Σημειώνεται ότι η επικαιροποίηση των 
αιτημάτων του κάθε ΤΠ για το πρόγραμμα Β' εξαμήνου 
δεν δύναται να μεταβληθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο 
του +15% από τα σχετικά αιτήματα που κατατέθηκαν 
από 1 ως 15 Μαίου του ίδιου έτους. Αλλαγή Α.Κ. γίνεται 
αποδεκτή μόνο στην περίπτωση όπου συμφωνούν εγ- 
γράφως όλοι οι Τ.Π. που έχουν αιτηθεί συνεγκατάσταση 
στο συγκεκριμένο κέντρο. 

Οι πάροχοι θα καλούνται για δεσμευτική επιβεβαί¬ 
ωση των αιτημάτων τους μέχρι την 15η Μαρτίου του 
επόμενου έτους. 


Η δέσμευση κάθε Τ.Π. θα επιβεβαιώνεται με την υπο¬ 
γραφή της σχετικής εξαμηνιαίας Σύμβασης / Πλαίσιο 
Συνεγκατάστασης και την ταυτόχρονη κατάθεση εγγυ¬ 
ητικής επιστολής ανά χώρο ΦΣ που ο συγκεκριμένος 
πάροχος αιτείται. 

3.3.3.2 Αά-Ηοο κατασκευές/ επεκτάσεις χώρων ΦΣ 

Ανεξάρτητα από την ως άνω διαδικασία ετήσιου χρο- 
νοπρογραμματισμού κατασκευής/ επέκτασης χώρων ΦΣ, 
οι ΤΠ δύναται να υποβάλουν οποτεδήποτε αιτήματα 
συνεγκατάστασης, ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

Σε περίπτωση που για την εξυπηρέτηση των ως άνω 
αιτημάτων απαιτείται κατασκευή νέου ή επέκταση 
υφιστάμενου χώρου συνεγκατάστασης, ο εγγυημένος 
ρυθμός παράδοσης χώρων σε Πανελλαδικό επίπεδο θα 
είναι μεγαλύτερος ή ίσος από δέκα (10) ανά μήνα εκ των 
οποίων οι νέοι χώροι δεν δύναται να είναι περισσότεροι 
από τέσσερις (4), με την επιφύλαξη ύπαρξης αντίστοι¬ 
χου αριθμού αιτημάτων, τα οποία εξυπηρετούνται με 
βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, η οποία 
υπολογίζεται από το χρόνο υποβολής του αιτήματος 
από τον Τ.Π.. Ο ανωτέρω ελάχιστος εγγυημένος ρυθμός 
εξυπηρέτησης αιτημάτων δεν επηρεάζει αιτήματα τα 
οποία έχουν υποβληθεί πριν την θέση σε ισχύος της 
παρούσας απόφασης. Ο ανωτέρω εγγυημένος ρυθμός 
παράδοσης χώρων συνεγκατάστασης ανά μήνα είναι 
ανεξάρτητος από την παράδοση χώρων συνεγκατάστα- 
σης στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού, όπως 
αυτός περιγράφεται στην ενότητα 3.3.3.Ι. 

Ο όρος «επέκταση χώρων Φυσικής Συνεγκατάστα- 
σης» στην παρούσα παράγραφο αναφέρεται στις πε¬ 
ριπτώσεις όπου για την ικανοποίηση του υποβληθέντος 
αιτήματος Τ.Π. είναι απαραίτητες οικοδομικές εργα¬ 
σίες. Αιτήματα για την εξυπηρέτηση των οποίων δεν 
απαιτείται κατασκευή νέου ή επέκταση υφιστάμενου 
χώρου συνεγκατάστασης ικανοποιούνται με βάση τους 
χρόνους που προβλέπονται στην ενότητα 3.8 και στο 
Παράρτημα 14 του παρόντος. 

Οι πάροχοι υποβάλλουν στον ΟΤΕ μέσω του πληρο¬ 
φοριακού συστήματος Π.Σ. ΟΤΕ τα αιτήματά τους σε 
αριθμό και τύπο ικριωμάτων και απαιτούμενο χώρο σε 
τετραγωνικά μέτρα (πι2) ανά ΑΚ. Τα αιτήματα καλύπτουν 
από κοινού τα ΑΚ στα οποία οι Τ.Π. δεν έχουν φυσική 
παρουσία και επιθυμούν να προχωρήσουν σε φυσική 
συνεγκατάσταση και τα Αστικά Κέντρα στα οποία έχουν 
ήδη φυσική παρουσία αλλά απαιτούν πρόσθετο χώρο. 

Ανά περίπτωση, τα συγκεκριμένα αιτήματα μπορεί να 
αφορούν κατασκευές ή επεκτάσεις χώρων ΦΣ, οι οποίες 
θα πρέπει να υλοποιηθούν και να παραδοθούν σύμφωνα 
με τους χρόνους παράδοσης που ακολουθούν: 

- Στην περίπτωση νέας κατασκευής ή επέκτασης, ο 
ΟΤΕ υποχρεούται εντός χρονικού διαστήματος δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης 
να συντάξει και να κοινοποιήσει στον Τ.Π. τεχνική προ¬ 
μελέτη και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, σύμφωνα με 
τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 
3.1.5, ενημερώνοντας παράλληλα τον Τ.Π. για την απο¬ 
στολή της ΤΠΜ μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. Σε περίπτωση όπου 
ο ΟΤΕ δεν μπορεί να υλοποιήσει το αίτημα του Τ.Π., 
ενημερώνει εγγράφως τον Τ.Π., κοινοποιώντας παράλ¬ 
ληλα στην ΕΕΤΤ, για τους ακριβείς λόγους απόρριψης 
του αιτήματος του, και αποστέλλει ταυτόχρονα τεχνική 
προμελέτη Σύμμικτης ή Εικονικής Συνεγκατάστασης, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1.2 του 
παρόντος. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής της 
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σχετικής τεχνικής προμελέτης από τον ΟΤΕ οι ημέρες 
καθυστέρησης προσμετρούνται στους σχετικούς χρό¬ 
νους παράδοσης του χώρου. 

- Ο Τ.Π., εφόσον επιθυμεί να αναλάβει το απαιτούμενο 
κόστος, οφείλει να προχωρήσει σε σχετικό αίτημα μέσω 
του Π.Σ. ΟΤΕ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
λήψη της τεχνικής προμελέτης. Σε περίπτωση όπου ο 
Τ.Π. δεν καταθέσει εντός των δέκα (10) ΕΗ το αίτημα, η 
αρχική αίτηση ακυρώνεται. 

- Ο ΟΤΕ υλοποιεί τις κατασκευές και τις επεκτάσεις 
των χώρων ΦΣ με βάση τα αιτήματα των Τ.Π., λαμβάνο- 
ντας υπόψη τη χρονική προτεραιότητα που έθεσαν οι 
Τ.Π.. Ο Τ.Π. θα καλείται εγγράφως από τον ΟΤΕ εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του 
ανωτέρω αιτήματος για δεσμευτική επιβεβαίωση του 
αιτήματος, η οποία περιλαμβάνει την υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης Συνεγκατάστασης, την καταβολή 
εγγυητικής επιστολής ύψους 30% και την κατάθεση 
προκαταβολής ύψους 20% επί της προϋπολογισθεί- 
σας δαπάνης. Τα εν λόγω ποσοστά υπολογίζονται για 
κάθε Τ.Π. με βάση την αναλογία του στο χώρο Φ.Σ. 
Η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής είναι 
δύο (2) μήνες μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία 
ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής/επέκτασης 
του αντιστοίχου χώρου ΦΣ. 

- Ο χρόνος κατασκευής και παράδοσης των νέων 
χώρων ΦΣ δεν θα υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε (75) 
εργάσιμες ημέρες και των επεκτάσεων τις πενήντα 
(50) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία καταβολής 
της ανωτέρω προκαταβολής, με την επιφύλαξη ότι ο 
μηνιαίος ρυθμός δεν υπερβαίνει το μέγιστο ρυθμό πα¬ 
ράδοσης νέων χώρων και επεκτάσεων σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρούσα ενότητα. 

- Ο ΟΤΕ οφείλει να εκτελέσει τις απαιτούμενες ερ¬ 
γασίες για την κατασκευή / επέκταση των χώρων συ- 
νεγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 16 και τους προαναφερθέντες χρό¬ 
νους. Η παράδοση ενός νέου χώρου συνεγκατάστασης 
ή επέκτασης υφιστάμενου χώρου γίνεται εφόσον έχουν 
περατωθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες και ο συ¬ 
γκεκριμένος χώρος είναι λειτουργικά έτοιμος. Ο ΟΤΕ 
αποστέλλει εγγράφως και μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ στους Τ.Π. 
που έχουν αιτηθεί τον συγκεκριμένο χώρο/επέκταση 
ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία καλεί τους εν λόγω 
Τ.Π. να παραλάβουν το έργο υπογράφοντας σχετικό 
πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ειδοποίηση, αφού 
πρώτα καταβάλλουν το 50% της αναλογούσας προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης του συγκεκριμένου έργου. 

- Ο ΟΤΕ εκδίδει και αποστέλλει στον Τ.Π. εκκαθα¬ 
ριστικό τιμολόγιο και αντίγραφα των απολογιστικών 
στοιχείων κόστους (σχετικά τιμολόγια, πραγματικές ερ- 
γατοώρες κλπ.) μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή 
του πρωτοκόλλου παραλαβής. Ο Τ.Π. καταβάλει στον 
ΟΤΕ το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από το 
ανωτέρω ποσό εκκαθάρισης, του ποσού που έχει ήδη 
καταβάλλει ο Τ.Π. στον ΟΤΕ σε μετρητά (δηλαδή του 
70% της προϋπολογισθείσας δαπάνης που αναλογεί 
στον Τ.Π. με βάση την αναλογία του στο χώρο Φ.Σ) 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του 
τιμολογίου. Ο ΟΤΕ επιστρέφει την εγγυητική επιστολή 
στον Τ.Π. εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία εξόφλησης. Σε περίπτωση όπου ο 


Τ.Π. δεν εξοφλήσει τον ΟΤΕ, ο ΟΤΕ έχει δικαίωμα να 
εκπέσει την εγγυητική επιστολή που έχει καταθέσει ο 
Τ.Π. για το συγκεκριμένο έργο. 

- Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ορθότητας του 
λογαριασμού ακολουθούνται οι γενικότερες διαδικασίες 
αμφισβήτησης λογαριασμών οι οποίες και προβλέπονται 
στην παράγραφο 4.4 της παρούσας προσφοράς αναφο¬ 
ράς. Σε περίπτωση όπου το πραγματικό κόστος κατα¬ 
σκευής είναι μικρότερο του ποσού που έχει καταβάλει 
ο Τ.Π. τότε ο ΟΤΕ εκδίδει πιστωτικό σημείωμα προς τον 
Τ.Π. για το ανάλογο ποσό εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού τιμολογίου 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. 

3.4. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

3.4.1. Γενικά 

Η ΕΣ συνίσταται στην παροχή από τον ΟΤΕ της δυ¬ 
νατότητας εγκατάστασης κατάλληλου εξοπλισμού Τ.Π. 
για την παροχή της πλήρους ή και μεριζόμενης αδεσμο- 
ποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, σε χώρο εντός 
των κτιρίων Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ στον οποίο είναι 
εγκατεστημένος αντίστοιχος εξοπλισμός του ΟΤΕ. Την 
συντήρηση του εξοπλισμού του Τ.Π. την αναλαμβάνει ο 
ΟΤΕ. Η Εικονική συνεγκατάσταση εξετάζεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.1.2 της παρούσας. 

Ο ΟΤΕ συντάσσει και αποστέλλει τεχνική προμελέτη 
ΕΣ στον Τ.Π. στην περίπτωση όπου αίτημα του Τ.Π. για 
νέο ή επιπλέον χώρο συνεγκατάστασης στο συγκεκριμέ¬ 
νο Αστικό κέντρο δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μέσω ΦΣ 
και ΣΣ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται 
στην παράγραφο 3.3.3. Ο Τ.Π. ειδοποιείται μέσω του Π.Σ. 
ΟΤΕ για την σχετική αποστολή της προμελέτης. 

Ο Τ.Π., εφόσον επιθυμεί να αναλάβει το απαιτούμενο 
κόστος, οφείλει να προχωρήσει σε σχετικό αίτημα μέσω 
του Π.Σ. ΟΤΕ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
την ανωτέρω ειδοποίηση μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. 

Ο ΟΤΕ θα διαμορφώνει τους χώρους ΕΣ με βάση 
τα αιτήματα των Τ.Π., λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική 
προτεραιότητα που έθεσαν οι Τ.Π.. Ο Τ.Π. θα καλεί¬ 
ται εγγράφως από τον ΟΤΕ εντός πέντε (5) εργάσι¬ 
μων ημερών από την υποβολή του ανωτέρω αιτήματος 
για δεσμευτική επιβεβαίωση του αιτήματος, η οποία 
περιλαμβάνει την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης 
Συνεγκατάστασης, την καταβολή εγγυητικής επιστολής 
ύψους 30% και την κατάθεση προκαταβολής ύψους 20% 
επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Τα εν λόγω ποσο¬ 
στά υπολογίζονται για κάθε Τ.Π. με βάση την αναλογία 
του στο χώρο Ε.Σ. Η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής 
επιστολής είναι δύο (2) μήνες μετά την προγραμματι¬ 
σμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών κατα¬ 
σκευής/επέκτασης του αντιστοίχου χώρου ΕΣ, σύμφωνα 
με το χρόνο που ορίζεται κατωτέρω. 

Ο χρόνος κατασκευής και παράδοσης των νέων χώ¬ 
ρων ΕΣ δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες 
ημέρες από την δεσμευτική επιβεβαίωση του αιτήματος, 
όπως αυτή αναγράφεται ανωτέρω. 

Η παράδοση ενός νέου χώρου ΕΣ γίνεται εφόσον 
έχουν περατωθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες και ο 
συγκεκριμένος χώρος είναι λειτουργικά έτοιμος. Ο ΟΤΕ 
αποστέλλει εγγράφως και μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ στους Τ.Π. 
που έχουν αιτηθεί τον συγκεκριμένο χώρο/επέκταση 
ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία καλεί τους εν λόγω 
Τ.Π. να παραλάβουν το έργο υπογράφοντας σχετικό 
πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής εντός δέκα (10) 
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εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ειδοποίηση, αφού 
πρώτα καταβάλλουν το 50% της αναλογούσας προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης του συγκεκριμένου έργου. 

Το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής θα επιβε¬ 
βαιώνει τα ακόλουθα: 

• Τον ακριβή χώρο για την τοποθέτηση των ικριωμά¬ 
των / του εξοπλισμού του ΤΠ, 

• Την εγκατάσταση πίνακα ϋΟ και τη λειτουργούσα 
παροχή ϋΟ μέσω κατάλληλου ασφαλειοαποζεύκτη, 

• Τα ανεπτυγμένα ζεύγη στον ΓΚΟ, 

• Τις λειτουργούσες κλιματιστικές μονάδες, 

• Τους εγκατεστημένους κατανεμητές, 

• Το αντίστοιχο ΦΥΠ σε λειτουργία. 

• Τη δυνατότητα σύνδεσης δικτύου παρόχου από ΦΥΠ 
μέχρι τον οπτικό κατανεμητή του χώρου συνεγκατά- 
στασης. 

• Την δυνατότητα πρόσβασης σύμφωνα με τους όρους 
και διατάξεις που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24 
του παρόντος. 

Ο ΟΤΕ εκδίδει και αποστέλλει στον Τ.Π. εκκαθαριστικό 
τιμολόγιο και αντίγραφα των απολογιστικών στοιχείων 
κόστους (σχετικά τιμολόγια, πραγματικές εργατοώρες 
κλπ.) μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή του πρω¬ 
τοκόλλου παραλαβής. Ο Τ.Π. καταβάλει στον ΟΤΕ το 
ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από το ανωτέρω 
ποσό εκκαθάρισης, του ποσού που έχει ήδη καταβάλ¬ 
λει ο Τ.Π. στον ΟΤΕ σε μετρητά (δηλαδή του 70% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης που αναλογεί στον Τ.Π. 
με βάση την αναλογία του στο χώρο Ε.Σ) εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του τιμολογίου. 
Ο ΟΤΕ επιστρέφει την εγγυητική επιστολή στον Τ.Π. 
εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία εξόφλησης. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. δεν 
εξοφλήσει τον ΟΤΕ, ο ΟΤΕ έχει δικαίωμα να εκπέσει 
την εγγυητική επιστολή που έχει καταθέσει ο Τ.Π. για 
το συγκεκριμένο έργο. 

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ορθότητας του λο¬ 
γαριασμού ακολουθούνται οι γενικότερες διαδικασίες 
αμφισβήτησης λογαριασμών οι οποίες και προβλέπονται 
στην παράγραφο 4.4 της παρούσας προσφοράς αναφο¬ 
ράς. Σε περίπτωση όπου το πραγματικό κόστος κατα¬ 
σκευής είναι μικρότερο του ποσού που έχει καταβάλει 
ο Τ.Π. τότε ο ΟΤΕ εκδίδει πιστωτικό σημείωμα προς τον 
Τ.Π. για το ανάλογο ποσό εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού τιμολογίου 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΒΑΟΚΗΑυΐ 
8ΕΒΝ/ΙΟΕ3) 

Κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος Τ.Π., ο ΟΤΕ 
υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες Μετάδοσης και 
Σύνδεσης (ΒαοΙΦιαυΙ δοΓνίοοε). Οι εν λόγω υπηρεσίες 
παρέχονται με χρήση δικτύου ΟΤΕ προκειμένου να 
διασυνδέεται ο εξοπλισμός του Τ.Π., που είναι εγκα¬ 
τεστημένος στο χώρο εικονικής συνεγκατάστασης, 
με τον εξοπλισμό του Τ.Π. που είναι εγκατεστημένος 
σε χώρο εκτός των κτιρίων του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα σχετικά, στην κείμενη νομοθεσία και τις 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ 

Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. δεν επιθυμεί να λάβει υπη¬ 
ρεσίες Μετάδοσης και Σύνδεσης μέσω του δικτύου 
ΟΤΕ, τότε, μετά από αίτημα του Τ.Π. ο ΟΤΕ τοποθετεί 
καλώδιο οπτικών ινών το οποίο θα συνδέει τον οπτικό 
κατανεμητή εντός του χώρου εικονικής συνεγκατάστα- 


σης με το ΦΥΠ-ΟΤΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16). Το συγκεκριμένο 
καλώδιο οπτικών ινών θα συνδέεται εντός του ΦΥΠ-ΟΤΕ 
με άλλο καλώδιο οπτικών ινών (ιδιοκτησίας του Τ.Π. ή 
άλλου παρόχου) ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά 
της κίνησης από τον εξοπλισμό του Τ.Π. που έχει εγκα¬ 
τασταθεί εντός του χώρου ΕΣ στο δίκτυο του Τ.Π. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ένας Τ.Π. αιτείται συ- 
νεγκατάσταση σε ήδη κατασκευασμένο χώρο ΕΣ και 
στον οποίο υπάρχει δυνατότητα συνεγκατάστασης και 
άλλου παρόχου, ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία με 
αυτήν που περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.2 για την 
περίπτωση της ΦΣ. 

3.4.2. Εξοπλισμός - ϋδΙΑΜ Τ.Π. 

Το ϋδΕΑΜ του Τ.Π. πρέπει να είναι ίδιας τεχνολογίας 
με το αντίστοιχο του ΟΤΕ, στο συγκεκριμένο Τ.Κ. που γί¬ 
νεται η συνεγκατάσταση, δηλαδή ίδιος κατασκευαστής, 
τύπος, έκδοση λογισμικού κλπ, και καθ’ υπόδειξη του 
ΟΤΕ (και γενικά να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές 
που ορίζει ο ΟΤΕ). 

Ο ΟΤΕ παρέχει στον Τηλεπ. Πάροχο τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά και όλα τα απαραίτητα στοιχεία του εξοπλι¬ 
σμού για τον τύπο ϋδΕΑΜ στο συγκεκριμένο Α.Κ. 

Ο ΟΤΕ θα παραδίδει το ηλεκτρικό ρεύμα τροφοδοσί¬ 
ας σε διακριτή θέση πίνακα ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
ενώ το καλώδιο τροφοδοσίας από τον πίνακα ως τον 
εξοπλισμό του παρόχου θα τοποθετείται από τον ίδιο, 
εκτός και εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Η σύνδεση θα 
γίνεται από τον Τηλεπ. Πάροχο. 

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, τοποθετείται εν¬ 
διάμεσος οπτικός κατανεμητής στο χώρο του ϋδΙΑΜ 
για τον τερματισμό των οπτικών καλωδίων από τον 
εξοπλισμό των Τ.Π.. 

Τα υλικά και οι εργασίες υποδομής (συνδετικά καλώ¬ 
δια, ηλεκτρικές παροχές, διαχωριστές κλπ.) παρέχονται 
και εκτελούνται από τον ΟΤΕ, το δε κόστος τους επι¬ 
βαρύνει τον Τηλεπ. Πάροχο. 

3.4.3. Εγκατάσταση ϋδΙΑΜ Τ.Π. 

Η εγκατάσταση του ϋδΙΑΜ Τ.Π., προϋποθέτει την υπο¬ 
γραφή του συμφωνητικού εικονικής συνεγκατάστασης 
και την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης του 
χώρου εικονικής συνεγκατάστασης. 

Μετά τα ανωτέρω, ορίζεται από κοινού ημερομηνία, 
εντός μηνός, κατά την οποία θα γίνει η έναρξη των 
εργασιών εγκατάστασης του ϋδΙΑΜ του Τ.Π. με ευθύνη 
του Τ.Π. Από την συμφωνημένη ημερομηνία της έναρξης 
των εργασιών εγκατάστασης, αρχίζουν οι χρεώσεις που 
σχετίζονται με τον χώρο. 

Η διάρκεια αυτών των εργασιών, δεν θα υπερβαίνει τις 
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, εκτός αν συντρέχει 
σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί αντικειμενικά την 
υπέρβαση της εν λόγω προθεσμίας. Στην περίπτωση 
αυτή ο Τ. Π. υποχρεούται αμελλητί να ενημερώνει εγ- 
γράφως τον ΟΤΕ, με σχετική κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ, 
παραθέτοντας το συγκεκριμένο λόγο καθυστέρησης. 

Το ϋδΕΑΜ εγκαθίσταται από τον Τηλεπ. Πάροχο ή 
με ευθύνη του, στο υποδειχθέντα από τον ΟΤΕ χώρο 
εγκατάστασης, με τη συνοδεία ΟΤΕ. Η εγκατάσταση 
του ϋδΕΑΜ του Τ.Π. θα γίνεται σε ξεχωριστό ικρίωμα 
(τα) σε υπάρχουσα ή νέα ικριωσειρά, εάν αυτό είναι 
εφικτό σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και σύμφωνα 
με τις τεχνικές απαιτήσεις του χώρου ΕΣ. Σε περίπτω¬ 
ση όπου δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ξεχωριστού 
ικριώματος, το ΩδΙΑΜ του Τ.Π. δύναται να εγκατασταθεί 
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σε κοινό ικρίωμα με εξοπλισμό του ΟΤΕ ή άλλου Τ.Π. 
Στο ϋδΙΑΜ του Τ.Π. τοποθετείται διακριτική σήμανση 
(π.χ. πινακίδα, ταμπέλα ή αυτοκόλλητο), ώστε να είναι 
δυνατή η εύκολη αναγνώρισή του. 

Η καλή λειτουργία του εξοπλισμού του παρόχου γνω¬ 
στοποιείται από τον ίδιο στον ΟΤΕ εγγράφως, ώστε 
να αρχίσει η εκμετάλλευση του εξοπλισμού. Από την 
πρώτη ημέρα εκμετάλλευσης αρχίζει και η συντήρηση 
του εξοπλισμού του παρόχου από τον ΟΤΕ. 

3.4.4. Λειτουργία - διορθωτική συντήρηση ϋδΕΑΜ 
Τ.Π. 

Υποχρεώσεις Τ.Π: 

• Η αναβάθμιση του εγκαταστημένου ΟδΙΑΜ Τ.Π. πα¬ 
ράλληλα με τον ΟΤΕ, ώστε ανά πάσα χρονική στιγμή 
τα ΩδΙ-ΑΜ ΟΤΕ και Τ.Π. να έχουν τα ίδια λειτουργικά 
χαρακτηριστικά, σε κάθε Α/Κ παροχής της εικονικής 
συνεγκατάστασης. 

• Η διαχείριση του ϋδΙΑΜ Τ.Π., μέσω ίδιων συστημά¬ 
των τηλεδιαχείρισης. 

• Η παρακολούθηση της ποιότητας και ο εντοπισμός 
οποιοσδήποτε βλάβης του ϋδίΑΜ Τ.Π. μέσω ίδιων συ¬ 
στημάτων τηλεδιαχείρισης. 

• Η παροχή στον ΟΤΕ, του απαραίτητου υλικοτεχνι- 
κού εξοπλισμού του οποίου η χρήση είναι πιθανό να 
απαιτηθεί, προκειμένου να είναι εφικτή η τοπική απο¬ 
κατάσταση βλαβών. 

• Η παροχή στον ΟΤΕ, των εξαρτημάτων (ανταλλα¬ 
κτικών) που τυχόν θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια 
των διαδικασιών παραλαβής, λειτουργίας ή διορθωτικής 
συντήρησης του ΟδΕΑΜ Τ.Π., στον τόπο του Τ.Κ που 
είναι εγκατεστημένο το ϋδΙ-ΑΜ Τ.Π. 

• Η διακίνηση των υλικών του ΟδίΑΜ Τ.Π. προς και 
από τον τόπο του εγκατεστημένου ϋδΙ-ΑΜ. 

• Η υποβολή υπογεγραμμένου αναλυτικού πίνακα 
του εγκατεστημένου υλικού ιδιοκτησίας παρόχου στο 
συγκεκριμένο Τ.Κ. (συνοδεύει το πρωτόκολλο παράδο- 
σης/παραλοβής). 

• Οι εργασίες επέκτασης, εμπλουτισμού, αναβάθμισης 
του ϋδΙ-ΑΜ Τ.Π. 

Υποχρεώσεις ΟΤΕ: 

• Η προσήκουσα και έγκαιρη (με έγγραφη ειδοποίηση 
έξι (6) μήνες πριν) ενημέρωση του Τ.Π. για την αναβάθ¬ 
μιση του λογισμικού του εξοπλισμού ΟΤΕ στο συγκε¬ 
κριμένο Τ.Κ, και τον καταληκτικό χρόνο ολοκλήρωσής 
της, παρέχοντας του όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για 
το είδος και τον χρόνο αναβάθμισης, εφόσον αυτή ανα¬ 
μένεται να επηρεάσει τη λειτουργία των υποδομών του 
Τ.Π.. 

• Η έγκαιρη ενημέρωση (με ίαχ) του Τ.Π. για τα απαι- 
τούμενα υλικά στην περίπτωση βλάβης ή διορθωτικής 
συντήρησης του ϋδΙΑΜ Τ.Π. και η υπογραφή (ως παρα¬ 
λαβών) αντιγράφου του πίνακα παράδοσης υλικών. 

• Η επίβλεψη και η διορθωτική συντήρηση του ΟδΕΑΜ 
Τ.Π., ενημερώνοντας τον Τ.Π. για την επιβάρυνση του με 
το προκαλούμενο κόστος 

• Η διαδικασία συντήρησης θα είναι αντίστοιχη της 
ισχύουσας εκάστοτε διαδικασίας που ακολουθεί ο ΟΤΕ 
για τον εξοπλισμό του. 

• Η συντήρηση του ϋδΙΑΜ Τ.Π., δύναται να γίνει και 
από προσωπικό εκμισθώτριας εταιρίας του ΟΤΕ, με την 
επίβλεψη τεχνικού προσωπικού ΟΤΕ και με παρουσία 
εκπροσώπων του ΤΠ αν αυτός το επιθυμεί 

• Σε κάθε περίπτωση, αναβάθμισης ή εμπλουτισμού 


του ΟδΙΑΜ Τ.Π., θα πραγματοποιούνται δοκιμές καλής 
λειτουργίας, από τον Τηλεπ. Πάροχο σε συνεργασία με 
προσωπικό του ΟΤΕ. 

3.4.5. Διαδικασία συντήρησης 

Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει τη συντήρηση του εξοπλισμού 
του Τ.Π. και είναι υπεύθυνος για την άρση βλαβών σύμ¬ 
φωνα με τη βλαβοδιάγνωση και τις οδηγίες του Τ.Π.. 
Η αναγγελία και άρση βλάβης αναφέρεται αναλυτικά 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14. 

3.5. ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

3.5.1. Γενικά 

Η Σύμμικτη συνεγκατάσταση είναι η παροχή από 
τον ΟΤΕ της δυνατότητας εγκατάστασης κατάλληλου 
εξοπλισμού Τ.Π., σε χώρο εντός των κτιρίων Αστικών 
Κέντρων (Α/Κ) ΟΤΕ στον οποίο είναι εγκατεστημένος 
εξοπλισμός του ΟΤΕ. Τη συντήρηση του εξοπλισμού 
του Τ.Π. την αναλαμβάνει ο ίδιος ο Τ.Π., με κατάλληλη 
συνοδεία από τον ΟΤΕ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24 
του παρόντος. Η Σύμμικτη συνεγκατάσταση εξετάζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.1. 

Ο ΟΤΕ συντάσσει και αποστέλλει τεχνική προμελέτη 
ΣΣ στον Τ.Π. στην περίπτωση όπου αίτημα του Τ.Π. για 
νέο ή επιπλέον χώρο συνεγκατάστασης στο συγκεκρι¬ 
μένο Αστικό κέντρο δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μέσω 
ΦΣ. Ο ΟΤΕ οφείλει να παραδώσει την τεχνική προμελέτη 
στον Τ.Π. σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται 
στην παράγραφο 3.3.3. Ο Τ.Π. ειδοποιείται μέσω του Π.Σ. 
ΟΤΕ για την σχετική αποστολή της προμελέτης. 

Ο Τ.Π., εφόσον επιθυμεί να αναλάβει το απαιτούμενο 
κόστος, οφείλει να προχωρήσει σε σχετικό αίτημα μέσω 
του Π.Σ. ΟΤΕ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
την ανωτέρω ειδοποίηση μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. 

Ο ΟΤΕ θα διαμορφώνει τους χώρους ΣΣ με βάση τα 
αιτήματα των Τ.Π., λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική προ¬ 
τεραιότητα που έθεσαν οι Τ.Π.. Ο Τ.Π. θα καλείται εγ- 
γράφως από τον ΟΤΕ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από την υποβολή του ανωτέρω αιτήματος για δεσμευ¬ 
τική επιβεβαίωση του αιτήματος, η οποία περιλαμβάνει 
την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Συνεγκατάστα- 
σης, την καταβολή εγγυητικής επιστολής ύψους 30% 
και την κατάθεση προκαταβολής ύψους 20% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης. Τα εν λόγω ποσοστά 
υπολογίζονται για κάθε Τ.Π. με βάση την αναλογία του 
στο χώρο ΣΣ. Η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επι¬ 
στολής είναι δύο (2) μήνες μετά την προγραμματισμένη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών διαμόρφωσης 
του αντιστοίχου χώρου ΣΣ, σύμφωνα με το χρόνο που 
ορίζεται κατωτέρω. 

Ο χρόνος κατασκευής και παράδοσης των νέων χώ¬ 
ρων ΕΣ δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες 
ημέρες από την δεσμευτική επιβεβαίωση του αιτήματος, 
όπως αυτή αναγράφεται ανωτέρω. 

Η παράδοση ενός νέου χώρου ΣΣ γίνεται εφόσον 
έχουν περατωθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες και ο 
συγκεκριμένος χώρος είναι λειτουργικά έτοιμος. Ο ΟΤΕ 
αποστέλλει εγγράφως και μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ στους Τ.Π. 
που έχουν αιτηθεί τον συγκεκριμένο χώρο/επέκταση 
ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία καλεί τους εν λόγω 
Τ.Π. να παραλάβουν το έργο υπογράφοντας σχετικό 
πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ειδοποίηση, αφού 
πρώτα καταβάλλουν το 50% της αναλογούσας προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης του συγκεκριμένου έργου. 
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Το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής θα επιβε¬ 
βαιώνει τα ακόλουθα: 

• Τον ακριβή χώρο για την τοποθέτηση των ικριω¬ 
μάτων του ΤΟ. 

• Την εγκατάσταση πίνακα ϋϋ και τη λειτουργούσα 
παροχή ϋϋ μέσω κατάλληλου ασφαλειοαποζεύκτη. 

• Τα ανεπτυγμένα ζεύγη στον ΓΚΟ. 

• Τις λειτουργούσες κλιματιστικές μονάδες. 

• Τους εγκατεστημένους ΟϋΡ και ϋΟΡ. 

• Το αντίστοιχο ΦΥΠ σε λειτουργία στις περιπτώσεις 
παροχής υπηρεσιών ενσύρματου όαοίΦαυΙ. 

• Τη δυνατότητα σύνδεσης δικτύου παρόχου από ΦΥΠ 
μέχρι τον οπτικό κατανεμητή του χώρου συνεγκατά- 
στασης. 

• Την συνεχή δυνατότητα πρόσβασης (7x24x365 βάση) 
στο συμφωνημένο χώρο συνεγκατάστασης με κλειδιά 
η / και κάρτα, σύμψωνα με τους κανόνες ασφαλείας 
του ΟΤΕ τους οποίους εφαρμόζει για τις υπηρεσίες 
και το προσωπικό του και οι οποίοι έχουν κοινοποιη¬ 
θεί στον Πάροχο πριν την υπογραφή της αντίστοιχης 
σύμβασης. 

Ο ΟΤΕ εκδίδει και αποστέλλει στον Τ.Π. εκκαθαριστικό 
τιμολόγιο και αντίγραφα των απολογιστικών στοιχείων 
κόστους (σχετικά τιμολόγια, πραγματικές εργατοώρες 
κλπ.) μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή του πρωτο¬ 
κόλλου παραλαβής. Ο Τ.Π. καταβάλει στον ΟΤΕ το ποσό 
που προκύπτει από την αφαίρεση από το ανωτέρω ποσό 
εκκαθάρισης, του ποσού που έχει ήδη καταβάλλει ο Τ.Π. 
στον ΟΤΕ σε μετρητά (δηλαδή του 70% της προϋπολο- 
γισθείσας δαπάνης που αναλογεί στον Τ.Π. με βάση την 
αναλογία του στο χώρο ΣΣ) εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την έκδοση του τιμολογίου. Ο ΟΤΕ επιστρέ¬ 
φει την εγγυητική επιστολή στον Τ.Π. εντός προθεσμίας 
δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξόφλη¬ 
σης. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. δεν εξοφλήσει τον ΟΤΕ, 
ο ΟΤΕ έχει δικαίωμα να εκπέσει την εγγυητική επιστολή 
που έχει καταθέσει ο Τ.Π. για το συγκεκριμένο έργο. 

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ορθότητας του λο¬ 
γαριασμού ακολουθούνται οι γενικότερες διαδικασίες 
αμφισβήτησης λογαριασμών οι οποίες και προβλέπονται 
στην παράγραφο 4.3 της παρούσας προσφοράς αναφο¬ 
ράς. Σε περίπτωση όπου το πραγματικό κόστος κατα¬ 
σκευής είναι μικρότερο του ποσού που έχει καταβάλει 
ο Τ.Π. τότε ο ΟΤΕ εκδίδει πιστωτικό σημείωμα προς τον 
Τ.Π. για το ανάλογο ποσό εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού τιμολογίου 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. 

Ο επιλεγμένος χώρος εντός του αστικού κέντρου θα 
αποτελεί μια Σύμμικτη ζώνη, εντός της οποίας θα πα¬ 
ρέχεται η υπηρεσία Σύμμικτης συνεγκατάστασης. Μέσα 
στην ευρύτερη Σύμμικτη ζώνη ο Τ.Π. θα έχει τη δική 
του Σύμμικτη περιοχή, στην οποία θα εγκαταστήσει τα 
ικριώματά του. Η ελάχιστη Σύμμικτη περιοχή ενός Τ.Π 
είναι η επιδαπέδια προβολή, που ονομάζεται ελάχιστη 
προβολή, ενός ικριώματος διαστάσεων που η διάστασης 
της είναι 60x30 οπι (μήκος χ πλάτος). Η εγκατάσταση 
καμπινών με επιδαπέδια προβολή 60x80 οπι θεωρείται 
ότι καταλαμβάνει χώρο 2 ελάχιστων προβολών. 

Με την παραγγελία ο Τ.Π. συμφωνεί με τις συνθήκες 
του χώρου της Σύμμικτης ζώνης οι οποίες είναι οι προ- 
ϋπάρχουσες στους εν λόγω χώρους. 

Υπηρεσίες Μετάδοσης και Σύνδεσης (ΒαοΚάαυΙ 
δθΓνίοβε) 


Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες Μετάδοσης 
και Σύνδεσης (ΒαοΜαυΙ δθΓνίοβε). Οι εν λόγω υπηρεσί¬ 
ες παρέχονται με χρήση δικτύου ΟΤΕ προκειμένου να 
διασυνδέεται ο εξοπλισμός του Τ.Π., που είναι εγκα¬ 
τεστημένος στο χώρο σύμμικτης συνεγκατάστασης, 
με τον εξοπλισμό του Τ.Π. που είναι εγκατεστημένος 
σε χώρο εκτός των κτιρίων του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα σχετικά, στην κείμενη νομοθεσία και τις 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ 

Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. δεν επιθυμεί να λάβει υπη¬ 
ρεσίες Μετάδοσης και Σύνδεσης μέσω του δικτύου ΟΤΕ, 
τότε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τ.Π. ο ΟΤΕ θα 
τοποθετεί την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Στις 
περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ενσύρματου όαοΙΦιαυΙ 
ο ΟΤΕ θα τοποθετεί καλώδιο οπτικών ινών το οποίο 
θα συνδέει τον οπτικό κατανεμητή εντός του χώρου 
σύμμικτης συνεγκατάστασης με το ΦΥΠ-ΟΤΕ (ΠΑΡΑΡ¬ 
ΤΗΜΑ 16). Το συγκεκριμένο καλώδιο οπτικών ινών θα 
συνδέεται εντός του ΦΥΠ-ΟΤΕ με άλλο καλώδιο οπτι¬ 
κών ινών (ιδιοκτησίας του Τ.Π. ή άλλου παρόχου) ώστε 
να εξασφαλίζεται η μεταφορά της κίνησης από τον 
εξοπλισμό του Τ.Π. που έχει εγκατασταθεί εντός του 
χώρου ΣΣ στο δίκτυο του Τ.Π.. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του χώρου ΣΣ ακολουθούν 
τις τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε χώρου του 
ΟΤΕ ο οποίος θα φιλοξενήσει την ΣΣ και στο χώρο 
εγκαθίσταται εξοπλισμός αντίστοιχος με τον εξοπλισμό 
του ΟΤΕ 

Ο ΟΤΕ οφείλει να ενημερώνει τους Τ.Π., μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος Π.Σ. ΟΤΕ, με πλήρη και 
αναλυτική περιγραφή, σχετικά με τις τεχνικές προδια¬ 
γραφές των χώρων Σύμμικτης Συνεγκατάστασης που 
έχει αναπτύξει. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ένας Τ.Π. αιτείται συ- 
νεγκατάσταση σε ήδη κατασκευασμένο χώρο ΕΣ και 
στον οποίο υπάρχει δυνατότητα συνεγκατάστασης και 
άλλου παρόχου, ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία με 
αυτήν που περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.2 για την 
περίπτωση της ΦΣ. 

3.5.2. Εξοπλισμός Τ.Π. 

Ο Τ.Π. προμηθεύεται και εγκαθιστά ο ίδιος ή με ευθύ¬ 
νη τον εξοπλισμό του. Επίσης ο ίδιος ή με ευθύνη του 
πραγματοποιεί τις τυχόν επεκτάσεις του (π.χ. προσθήκη 
καρτών κλπ) 

Ο ΟΤΕ θα παραδίδει το ηλεκτρικό ρεύμα τροφοδοσί¬ 
ας σε διακριτή θέση πίνακα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, 
ενώ το καλώδιο τροφοδοσίας από τον πίνακα ως τον 
εξοπλισμό του παρόχου θα τοποθετείται από τον ίδιο, 
εκτός και εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Η σύνδεση θα 
γίνεται από τον Τηλεπ. Πάροχο. 

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, τοποθετείται εν¬ 
διάμεσος οπτικός κατανεμητής στο χώρο ΣΣ για τον 
τερματισμό των οπτικών καλωδίων από τον εξοπλισμό 
των Τ.Π.» 

Τα υλικά και οι εργασίες υποδομής (ενδιάμεσοι κα¬ 
τανεμητές, συνδετικά καλώδια, ηλεκτρικές παροχές, 
διαχωριστές κλπ.) παρέχονται και εκτελούνται από τον 
ΟΤΕ, το δε κόστος τους επιβαρύνει τον Τηλεπ. Πάροχο 
και υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση 
κοστοστρέφειας του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2007. 

3.5.3. Εγκατάσταση Εξοπλισμού Τ.Π. 

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού του Τ.Π., προϋποθέτει 
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την υπογραφή του συμφωνητικού Σύμμικτης συνεγκα- 
τάστασης και την ολοκλήρωση των εργασιών όπως, 
όδευση και τερματισμό των συνδετικών καλωδίων από 
το χώρο της ΣΣ μέχρι το χώρο του ΓΚΟ. 

Μετά τα ανωτέρω, ορίζεται από κοινού ημερομηνία, 
εντός μηνός, κατά την οποία θα γίνει η έναρξη των ερ¬ 
γασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού του Τ.Π. Από την 
συμφωνημένη ημερομηνία της έναρξης των εργασιών 
εγκατάστασης, αρχίζουν οι χρεώσεις που σχετίζονται 
με τον χώρο. 

Η διάρκεια αυτών των εργασιών, δεν θα υπερβαίνει τις 
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, εκτός αν συντρέχει 
σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί αντικειμενικά την 
υπέρβαση της εν λόγω προθεσμίας. Στην περίπτωση 
αυτή ο Τ. Π. υποχρεούται αμελλητί να ενημερώνει εγ- 
γράφως τον ΟΤΕ, με σχετική κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ, 
παραθέτοντας το συγκεκριμένο λόγο καθυστέρησης. 

Ο εξοπλισμός εγκαθίσταται από τον Τηλεπ. Πάροχο 
ή άλλο εξουσιοδοτημένο προσωπικό πάντα με ευθύνη 
του Τ.Π., στο υποδειχθέντα από τον ΟΤΕ χώρο εγκα¬ 
τάστασης, με επίβλεψη ΟΤΕ. 

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού του Τ.Π. θα γίνεται 
σε ξεχωριστό ικρίωμα (τα) σε υπάρχουσα ή νέα ικριω- 
σειρά, εάν αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με την τεχνική 
μελέτη και σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του 
χώρου ΣΣ. 

Στον εξοπλισμό του Τ.Π. τοποθετείται διακριτική σή¬ 
μανση (π.χ. πινακίδα, ταμπέλα ή αυτοκόλλητο), ώστε να 
είναι δυνατή η εύκολη αναγνώρισή του. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης 
του εξοπλισμού του Τ.Π. και των απαραίτητων υπο¬ 
δομών, ορίζεται από τον ΟΤΕ σε συνεννόηση με τον 
Τηλεπ. Πάροχο, ημερομηνία εντός των επόμενων δέκα 
(10) εργασίμων ημερών, κατά την οποία θα υπογράφει 
από εξουσιοδοτημένους προς τούτο εκπροσώπους τους 
το Π.Π.Π. της Σύμμικτης συνεγκατάστασης. 

Για την είσοδο του προσωπικού του Τ.Π. στο χώρο 
Σύμμικτης συνεγκατάστασης, παρέχεται από τον ΟΤΕ 
υπηρεσία συνοδείας, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡ¬ 
ΤΗΜΑ 27. 

3.5.4. Λειτουργία - συντήρηση Εξοπλισμού Τ.Π. 

Υποχρεώσεις Τ.Π: 

• Υποβάλλει πιστοποιητικό συμμόρφωσης της ηλε- 
κτρομαγνητικής συμβατότητας, ηλεκτρικής ασφάλειας 
(εαίθΐγ), κλπ., των μηχανημάτων που εγκαθιστά, με τις 
απαιτήσεις του ΟΤΕ. 

• Υποχρεούται να εγκαταστήσει να λειτουργήσει και 
να συντηρήσει τα μηχανήματά του σύμφωνα με τα Εθνι¬ 
κά και Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

• Δεν πρέπει με τον εξοπλισμό του (εγκατεστημένο ή 
φορητό) παρεμβολή στον εξοπλισμό του ΟΤΕ ή άλλων 
συνεγκατεστημένων Τηλεπ. Παροχών. 

• Υποβάλλει υπογεγραμμένο αναλυτικό πίνακα του εγκα¬ 
τεστημένου υλικού ιδιοκτησίας του στο συγκεκριμένο Τ.Κ. 
(συνοδεύει το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής). 

• Οφείλει μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού του, 
να επαναφέρει τον χώρο στην αρχική του κατάσταση 
και να αφαιρέσει τα μηχανήματα, εξαρτήματα, εξοπλι¬ 
σμός δοκιμών, εγχειρίδια εργαλεία, πακέτα κλπ. από τη 
Σύμμικτη ζώνη που του έχει διατεθεί. 

• Δεν μπορεί να αναρτήσει καμία πινακίδα χωρίς την 
έγγραφη άδεια του ΟΤΕ στην ευρύτερη Σύμμικτη ζώνη 
του κέντρου. 


• Διαχειρίζεται τον εξοπλισμό του, μέσω ίδιων συστη¬ 
μάτων τηλεδιαχείρισης. 

• Παρακολουθεί την ποιότητα και εντοπίζει οποιαδή¬ 
ποτε βλάβη του εξοπλισμού του, μέσω ίδιων συστημά¬ 
των τηλεδιαχείρισης. 

• Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του εξοπλισμού 
του. 

• Διακινεί τα υλικά του εξοπλισμού του προς και από 
τον τόπο εγκατάστασης αυτού στο Α.Κ. ΟΤΕ, πάντα 
μετά από συνεννόηση με τον ΟΤΕ, ο οποίος οφείλει να 
συνεργάζεται καλόπιστα με τον Τ. Π. για τη διευκόλυνση 
διενέργειας των εν λόγω εργασιών. 

• Δεν επιφέρει αλλαγές ούτε στην Σύμμικτη περιοχή 
του, ούτε στην ευρύτερη Σύμμικτη περιοχή, χωρίς πρό- 
τερη συμφωνία του ΟΤΕ. 

Υποχρεώσεις ΟΤΕ: 

• Η συντήρηση και ο καθαρισμός του χώρου Σύμμι- 
κτης συνεγκατάστασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
που τηρεί για τον εαυτό του, το προσωπικό του, τις 
δικές του υπηρεσίες και τις συνδεδεμένες με αυτόν 
εταιρείες. 

• Η συντήρηση των Η/Μ και Η/Π εγκαταστάσεων και 
των συνδετικών καλωδίων. 

• Η διάθεση στον Τηλεπ. Πάροχο υπηρεσιών συνοδεί¬ 
ας για τη συντήρηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού του, 
ή επισκέψεων που εκτελεί ο Τ.Π., μετά από αίτημά του 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27). 

3.6. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στην πε¬ 
ρίπτωση που η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση παρέχεται σε 
επίπεδο Τοπικού Βρόχου 

3.6.1. Γενικά 

Η Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση (ΑΣ) για σύνδε¬ 
ση στον τοπικό βρόχο υλοποιείται με τη σύνδεση του 
εξοπλισμού του Τ.Π., με τον ΓΚΟ του Αστικού Κέντρου, 
στους τοπικούς βρόχους του οποίου επιθυμεί την πρό¬ 
σβαση ο Τ.Π.. 

Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω πολυζευγικών συν¬ 
δετικών καλωδίων (καλώδια συνεστραμμένων χάλκινων 
διπλαγωγών), εντός κατάλληλα διαμορφωμένου φρε¬ 
ατίου (κοινό Φρεάτιο Υποδοχής Παροχών - ΦΥΠ-ΟΤΕ 
για κέντρα με περισσότερους από 5.000 συνδρομητές 
ή ΦΥΤΠ για μικρότερα κέντρα). Στην περίπτωση της 
απομακρυσμένης συνεγκατάστασης για σύνδεση στον 
τοπικό βρόχο, η σύνδεση (μούφα) που πραγματοποιείται 
εντός του ΦΥΠ αποτελεί και το σημείο οριοθέτησης 
μεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ και του δικτύου του Τ.Π, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1.4 
του παρόντος. 

Στο σύνολο των παραγράφων και των παραρτημά¬ 
των της παρούσας Προσφοράς, όπου αναφέρεται ΦΥΠ 
εννοούνται και οι δύο προαναφερθέντες τύποι ΦΥΠ. 
(ΦΥΠ-ΟΤΕ και ΦΥΤΠ). 

3.6.2. Τρόποι υλοποίησης απομακρυσμένης συνεγκα- 
τάστασης - ΦΥΠ 

Α) Σε κέντρα του ΟΤΕ με περισσότερους από 5.000 
συνδρομητές: 

Ο Ο.Τ.Ε. θα κατασκευάζει Φρεάτιο Υποδοχής Παροχών 
(Φ.Υ.Π.-ΟΤΕ) το οποίο θα συνδέει με σωλήνωση με την 
υφιστάμενη δική του υποδομή, ώστε να εξασφαλίζεται 
η δυνατότητα εγκατάστασης καλωδίων (Ε.Σ.Κ.Τ. του 
Ο.Τ.Ε.) στη διαδρομή από το Φ.Υ.Π.-ΟΤΕ μέχρι το ΓΚΟ, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.6.6. 
Η χρέωση των Παροχών θα γίνεται με τη διαδικασία 
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παρεχόμενης υπηρεσίας, ανάλογα με τη χωρητικότητα 
(αριθμό ζευγών) των καλωδίων που θα συνδέονται. 

Για την ευκολότερη σύνδεση των ΕΞΣΚ στο ΦΥΠ-ΟΤΕ, 
αυτό κατασκευάζεται όπου είναι δυνατό σε διασταύρω¬ 
ση πλησίον του Α/Κ και είναι ανάλογου τύπου με αυτό 
που περιγράφεται στο Παράρτημα 21 για διασταύρω¬ 
ση. 

Β) Σε κέντρα του ΟΤΕ με λιγότερους από 5.000 συν¬ 
δρομητές: 

Ο Πάροχος, που επιθυμεί τη σύνδεση του δικτύου του 
με το Κέντρο του Ο.Τ.Ε., θα κατασκευάζει «καταληκτι¬ 
κό φρεάτιο», εφεξής ΦΥΤΠ, κατάλληλου μεγέθους και 
προδιαγραφών σε θέση γειτονική με το σημείο σύνδε¬ 
σης με τις εγκαταστάσεις του Ο.Τ.Ε. (σε θέση που θα 
υποδεικνύεται κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιείται 
από κοινού από τεχνικούς του Παρόχου και του Ο.Τ.Ε,), 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.3.6. 
Εντός του φρεατίου αυτού, αποκλειστικής κατοχής και 
χρήσης του συγκεκριμένου Τ.Π., πραγματοποιείται η 
διασύνδεση του ΕΣΚΤ με το ΕΞΣΚ του Τ.Π.. Η σωλήνωση, 
που θα συνδέει το ΦΥΤΠ με τις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ 
θα κατασκευάζεται από τον ΟΤΕ. Η εργασία αυτή θα 
αντιμετωπίζεται ως έργο και η χρέωση του Παρόχου 
θα γίνεται με τη διαδικασία της σύνταξης απολογισμού 
και εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού. 

Στην περίπτωση που κάποιος τρίτος πάροχος αιτηθεί 
απομακρυσμένη συνεγκατάσταση στο ίδιο κέντρο, δύ- 
ναται να χρησιμοποιηθεί το ίδιο ΦΥΤΠ κατόπιν σχετικής 
εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των Τ.Π. Στην περίπτωση 
αυτή οι προαναφερόμενοι Τ.Π. υποχρεούνται να ενημε¬ 
ρώσουν εγγράφως τον ΟΤΕ για την κοινή χρήση του 
υπάρχοντος ΦΥΤΠ. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να οδηγήσει 
ΕΣΚΤ για τις ανάγκες του νέου Τ.Π,. να υλοποιήσει τις 
απαραίτητες συνδέσεις εντός του ΦΥΤΠ και να επιμε¬ 
ρίσει αναλογικά τα κοινά κόστη κατασκευής σωληνώ¬ 
σεων και ΕΣΚΤ μεταξύ των δύο Τ.Π. σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 3.6.6. Παρόμοιος επιμε- 
ρισμός ενδέχεται να απαιτηθεί και στην περίπτωση που 
ο νέος Τ.Π. κατασκευάσει δικό του ανεξάρτητο ΦΥΤΠ, 
στις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ χρησιμοποιήσει μέρος 
των υποδομών (π.χ. σωληνώσεων, ΕΣΚΤ) που έχει ήδη 
αναπτύξει για την ικανοποίηση του προηγούμενου κατά 
σειρά αιτήματος απομακρυσμένης συνεγκατάστασης. 

3.6.3. Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο Τερματισμού 
(ΕΣΚΤ) 

Το ΕΣΚΤ, ιδιοκτησίας ΟΤΕ, είναι κατά περίπτωση κα¬ 
λώδιο των 2400 ή των 1200 μεταλλικών ζευγών, σύμφω¬ 
να με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.8.1 γ. Κατόπιν 
αιτήματος του Τ.Π σε κέντρα τα οποία εξυπηρετούν 
λιγότερους από 5.000 ενεργούς συνδρομητές και στα 
οποία ο αιτούμενος την Απομακρυσμένη Συνεγκατάστα- 
ση Τ.Π. κατασκευάζει το φρεάτιο υποδοχής, το ΕΣΚΤ 
δύναται να είναι μικρότερης χωρητικότητας (π.χ. 600 
ζευγών) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 
3.6.2. 

Το ΕΣΚΤ παρέχεται από τον ΟΤΕ, κατόπιν αιτήματος 
του Τ.Π., και χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως φυσική 
(γαλβανική) προέκταση των τοπικών βρόχων τους οποί¬ 
ους εκμισθώνει ο Τ.Π. για να παρέχει μέσω αυτού υπη¬ 
ρεσίες στους Πελάτες του στο πλαίσιο της υλοποίησης 
της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο του 
ΟΤΕ και ως εκ τούτου δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί 
(εξ ολοκλήρου ή και μέρος της χωρητικότητας αυτού) 


για την παροχή οποιοσδήποτε άλλης υπηρεσίας από 
τον ΟΤΕ προς τον Τ. Π. (π.χ. ΡΟΤ5, ΡΒΙ - ΒΒΙ ΙδϋΝ, Μι¬ 
σθωμένες γραμμές, κ.λ.π.). 

Η δρομολόγηση του καλωδίου από το σημείο οριο- 
θέτησης προς και εντός του χώρου ευθύνης ΟΤΕ είναι 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΤΕ. Τα απαιτού- 
μενα καλώδια θα οδηγούνται στο ΦΥΠ κατά τον πλέον 
ενδεδειγμένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστά¬ 
μενες στο Αστικό Κέντρο ΟΤΕ συνθήκες. 

Το ΕΣΚΤ συνδέει τον ΓΚΟ ή τον Υπαίθριο Κατανεμητή, 
με το Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο - ΕΞΣΚ του Τ.Π. 

Ο Τ.Π. οφείλει να παρέχει στους υπαλλήλους του ΟΤΕ 
κατάλληλη πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασης του 
εξοπλισμού όπου τερματίζει το ΕΞΣΚ , προκειμένου 
αυτοί να προβούν σε έλεγχο ή/και δοκιμές ζευγών των 
ΕΣΚΤ, ή και σε περίπτωση βλάβης των συνδετικών κα¬ 
λωδίων. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η πρόσβαση 
του ΟΤΕ στον χώρο του Τ.Π όπου τερματίζει το ΕΞΣΚ, ο 
ΟΤΕ οφείλει να ενημερώνει εγγράφως (επιστολή, αιτιείΙ ή 
ΐαχ) τον αντισυμβαλλόμενο του εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, όχι μικρότερου των δύο (2) εργασίμων 
ημερών, κοινοποιώντας του το συγκεκριμένο λόγο για 
τον οποίο απαιτείται η πρόσβαση. Ο προαναφερόμε- 
νος χρονικός περιορισμός δεν ισχύει σε περίπτωση 
διαδικασιών άρσης βλάβης, στις οποίες ο ΟΤΕ πρέπει 
να έχει άμεση πρόσβαση στον χώρο του Τ.Π. Σε κάθε 
περίπτωση εφαρμόζονται οι διαδικασίες άρσης βλαβών 
που περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 του 
παρόντος. 

Ο ΟΤΕ θα παρέχει και θα συντηρεί τα ΕΣΚΤ σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22) και τα 
χαρακτηριστικά ποιότητας που εφαρμόζει για τις δικές 
του αντίστοιχες υπηρεσίες. 

3.6.4. Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο (ΕΞΣΚ) 

Το ΕΞΣΚ χρησιμοποιείται για τη γεφύρωση του εξο¬ 
πλισμού του Τ.Π., με το ΕΣΚΤ. Η σχετική σύνδεση (μού- 
φα) πραγματοποιείται εντός του ΦΥΠ. 

Ο Τ.Π. κατασκευάζει δικό του Εξωτερικό Συνδετικό 
καλώδιο (ΕΞΣΚ), το οποίο τερματίζει στον εξοπλισμό 
του, ο οποίος εγκαθίσταται από τον ίδιο πλησίον του 
Αστικού Κέντρου του ΟΤΕ, στο οποίο επιθυμεί την 
συνεγκατάσταση. Ο Τ.Π υποχρεούται να οδηγεί στο 
ΦΥΠ-ΟΤΕ μόνο τα ζεύγη καλωδίου του ΕΞΣΚ τα οποία 
συνδέονται (μουφάρονται) με το ΕΣΚΤ.. 

Η προμήθεια και εγκατάσταση του ΕΞΣΚ και στις δύο 
ανωτέρω περιπτώσεις, γίνεται με ευθύνη του Τ.Π. Ο 
ΟΤΕ δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο κατασκευής και 
τερματισμού του ΕΞΣΚ καθώς και τυχόν προβλήματα 
λειτουργίας που οφείλονται σε αυτό. 

3.6.5. Τεχνική περιγραφή της σύνδεσης ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ 

Το ΕΞΣΚ του Τ.Π. μπορεί να τερματιστεί και να συν¬ 
δεθεί με το ΕΣΚΤ του ΟΤΕ μέσω του ΦΥΠ ως ακολού¬ 
θως: 

Για τη σύνδεση του ΕΞΣΚ των Τ.Π. με τον ΓΚΟ, ο ΟΤΕ 
κατασκευάζει Φρεάτιο Υποδοχής Παροχών (ΦΥΠ-ΟΤΕ) 
εντός του οποίου ο κάθε Τ.Π. θα οδηγήσει το ΕΞΣΚ 
ιδιοκτησίας του. Το φρεάτιο αυτό, ιδιοκτησίας ΟΤΕ, θα 
είναι κοινό για όλους τους Τ.Π. Οι προδιαγραφές του 
παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22. Οπως προαναφέρ- 
θηκε στην παράγραφο 3.6.2 σε μικρότερα Α/Κ, τα οποία 
εξυπηρετούν λιγότερους από 5.000 συνδρομητές, ο Τ.Π. 
ο οποίος αιτείται Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση, 
οφείλει να κατασκευάσει δικό του φρεάτιο (ΦΥΤΠ). 
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Ο ΟΤΕ εγκαθιστά μεταξύ του ΦΥΠ/ΦΥΤΠ και του ΓΚΟ 
το ΕΣΚΤ. Το ΕΣΚΤ τερματίζεται στην κατακόρυφη πλευ¬ 
ρά του ΓΚΟ. Τα ΕΞΣΚ των Τηλεπ. Παροχών διασυνδέο- 
νται με το ΕΣΚΤ με ένα διακλαδωτικό σύνδεσμο (μούφα). 
Στην περίπτωση αυτή υπάρχει ένα «εκφυλισμένο» ση¬ 
μείο οριοθέτησης που βρίσκεται εντός του συνδέσμου 
στο ΦΥΠ/ΦΥΤΠ. 

Σε κάθε νέο ΕΣΚΤ που παραδίδεται, το πρώτο ζευγάρι 
θα μένει ελεύθερο, προκειμένου να χρησιμοποιείται για 
δοκιμές. 

3.6.6. Διαδικασία παροχής ΕΣΚΤ και σύνδεση ΕΞΣΚ- 
ΕΣΚΤ 

Ο ΟΤΕ παρέχει, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, πληροφορίες δι¬ 
αθέσιμων πόρων σχετικές με τα υπάρχοντα ΦΥΠ-ΟΤΕ 
(π.χ. διαθεσιμότητα οπών εισόδου καλωδίων, διαθεσι¬ 
μότητα ζευγών ΕΣΚΤ, κλπ.). 

Α) Διαδικασία παροχής νέου ΕΣΚΤ και κατασκευή 
ΦΥΠ 

Α1) Διαδικασία παροχής νέου ΕΣΚΤ και κατασκευή 
ΦΥΠ-ΟΤΕ (ΑΚ με περισσότερους από 5000 συνδρομη¬ 
τές) 

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά κέντρα με πε¬ 
ρισσότερους από 5.000 συνδρομητές όπου την υπο¬ 
χρέωση κατασκευής του κοινού φρεατίου υποδοχής 
(ΦΥΠ-ΟΤΕ) την έχει ο ΟΤΕ. Το ΦΥΠ-ΟΤΕ κατασκευάζεται 
μετά από αίτημα παροχής ζευγών ΕΣΚΤ από έναν Τ.Π. 
στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο ΦΥΠ-ΟΤΕ 
στο συγκεκριμένο κέντρο ή το υπάρχον ΦΥΠ-ΟΤΕ δεν 
διαθέτει τους απαραίτητους πόρους (π.χ. χώρο, οπές 
εισαγωγής κ.λ.π.) για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του 
αιτήματος. 

Εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήμα¬ 
τος (αίτηση παράδοσης) από τον Τ.Π. στο Π.Σ. ΟΤΕ, ο 
ΟΤΕ οφείλει να συντάξει τις δύο τεχνικές μελέτες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.1.5 και να τις κοινοποι¬ 
ήσει εγγράφως στον Τ.Π., ενημερώνοντας παράλληλα 
το Π.Σ. ΟΤΕ για τη σχετική αποστολή. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης της υποβολής της σχετικής μελέτης από 
τον ΟΤΕ, οι μέρες καθυστέρησης προσμετρούνται στους 
χρόνους παράδοσης ΕΣΚΤ. 

Ο ΟΤΕ κατασκευάζει το ΦΥΠ-ΟΤΕ σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που εμφανίζονται στην τεχνική μελέτη 
και ειδοποιεί μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ τον Τ.Π. ώστε ο τελευ¬ 
ταίος να υλοποιήσει τις εργασίες όδευσης του ΕΞΣΚ 
μέσω της υποδειχθείσας από τον ΟΤΕ οπής εισαγωγής 
εντός του ΦΥΠ-ΟΤΕ. Η προαναφερθείσα ειδοποίηση 
γίνεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσης 
των εργασιών όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα 
14 του παρόντος. Ο Τ.Π υποχρεούται το αργότερο εντός 
5 ΕΗ από την ανωτέρω ειδοποίηση να έχει ολοκληρώ¬ 
σει τις απαιτούμενες εργασίες όδευσης του ΕΞΣΚ στο 
ΦΥΠ-ΟΤΕ. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την σύνδεση των ζευ¬ 
γών ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ, όπως αυτή περιγράφεται στην σχετική 
τεχνική μελέτη. Ο ΟΤΕ κατά τη σύνδεση του ΕΞΣΚ στο 
ΦΥΠ πραγματοποιεί με δικό του συνεργείο την ταυτο¬ 
ποίηση (κουδούνισμα) των ζευγών και στον χώρο του 
Τ.Π., στον οποίο ο τερματισμός του ΕΞΣΚ έχει γίνει 
από τον Τ. Π. 

Α2) Διαδικασία παροχής νέου ΕΣΚΤ και κατασκευή 
ΦΥΤΠ (ΑΚ με λιγότερους από 5000 συνδρομητές) 


Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά κέντρα με λιγό- 
τερους από 5.000 συνδρομητές όπου την υποχρέωση 
κατασκευής του φρεατίου υποδοχής (ΦΥΤΠ) την έχει 
ο ΤΠ. 

Η διαδικασία εκκινεί μετά από σχετική αίτηση για απο¬ 
μακρυσμένη συνεγκατάσταση σε συγκεκριμένο κέντρο 
την οποία ο Τ.Π. υποβάλει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. Εντός 
χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από 
την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος από τον Τ.Π. 
στο Π.Σ. ΟΤΕ, ο ΟΤΕ καλεί εγγράφως τον Τ.Π. προκει¬ 
μένου να αποφασιστεί από κοινού η θέση του ΦΥΤΠ. 
Σε κάθε περίπτωση η θέση του ΦΥΤΠ θα πρέπει να 
βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα σχετικά 
φρεάτια εισαγωγής του ΟΤΕ (ή σε παρόμοιες εγκατα¬ 
στάσεις όπου δεν υπάρχουν σχετικά φρεάτια) ούτως 
ώστε να απαιτούνται όσο το δυνατό λιγότερες εργασίες 
σύνδεσης του ΕΞΣΚ με το ΕΣΚΤ. 

Εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημε¬ 
ρών από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος από 
τον Τ.Π. στο Π.Σ. ΟΤΕ, ο ΟΤΕ οφείλει να κοινοποιήσει 
εγγράφως στον Τ.Π. σχετική τεχνική μελέτη, ενημερώνο¬ 
ντας παράλληλα το Π.Σ. ΟΤΕ για τη σχετική αποστολή. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης της υποβολής της σχε¬ 
τικής μελέτης από τον ΟΤΕ, οι μέρες καθυστέρησης 
προσμετρούνται στους χρόνους παράδοσης ΕΣΚΤ. Η 
τεχνική μελέτη περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις προδι¬ 
αγραφές που οφείλει να ικανοποιεί το συγκεκριμένο 
ΦΥΤΠ καθώς και τη θέση αυτού. Οι προδιαγραφές του 
ΦΥΤΠ σχετίζονται με τις προδιαγραφές που αφορούν 
τη σύνδεση με το ΕΣΚΤ. Σε καμία περίπτωση ο ΟΤΕ δεν 
δύναται να υποχρεώνει τον Τ.Π. σε κατασκευή ΦΥΤΠ 
προκειμένου να είναι εφικτή η συνεγκατάσταση στο εν 
λόγω ΦΥΤΠ και δεύτερου Τ.Π. 

Ο Τ.Π. κατασκευάζει το ΦΥΤΠ σύμφωνα με τα ανωτέ¬ 
ρω και αιτείται ζεύγη ΕΣΚΤ μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ 
υλοποιεί την όδευση του νέου ΕΣΚΤ στο ΦΥΤΠκαι πραγ¬ 
ματοποιεί την σύνδεση των ζευγών ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ, όπως 
αυτή περιγράφεται στην σχετική τεχνική μελέτη. Ο ΟΤΕ 
κατά τη σύνδεση του ΕΞΣΚ στο ΦΥΠ πραγματοποιεί με 
δικό του συνεργείο την ταυτοποίηση (κουδούνισμα) των 
ζευγών και στον χώρο του Τ.Π., στον οποίο ο τερματι¬ 
σμός του ΕΞΣΚ έχει γίνει από τον Τ. Π. 

Β) Διαδικασία παροχής ζευγών ΕΣΚΤ σε υπάρχον ΦΥΠ 

Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι κοινή και για τους 
δύο τύπους ΦΥΠ (ΦΥΠ-ΟΤΕ και ΦΥΤΠ). Ο Τ.Π. αιτείται 
μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ ζεύγη ΕΣΚΤ από τον ΟΤΕ. 

Β1) Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
ζευγάρια στο υπάρχον ΕΣΚΤ ώστε να ικανοποιηθεί το 
αίτημα κατασκευάζεται νέο ΕΣΚΤ από τον ΟΤΕ, σύμ¬ 
φωνα με τα κατωτέρω: 

Εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημε¬ 
ρών από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος από 
τον Τ.Π. στο Π.Σ. ΟΤΕ, ο ΟΤΕ οφείλει να συντάξει την τε¬ 
χνική μελέτη που αφορά την σύνδεση ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3.1.5 και να την κοινοποι¬ 
ήσει εγγράφως στον Τ.Π., ενημερώνοντας παράλληλα 
το Π.Σ. ΟΤΕ για τη σχετική αποστολή. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης της υποβολής της σχετικής μελέτης από 
τον ΟΤΕ οι μέρες καθυστέρησης προσμετρούνται στους 
χρόνους παράδοσης ΕΣΚΤ. 

Ο Τ.Π., εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
λήψη της ανωτέρω μελέτης υποβάλει αίτημα παροχής 
ζευγών ΕΣΚΤ σε υπάρχον ΦΥΠ, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. 
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Ο ΟΤΕ υλοποιεί την όδευση του νέου ΕΣΚΤ στο ΦΥΠ 
και πραγματοποιεί την σύνδεση των ζευγών ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ, 
όπως αυτή περιγράφεται στην σχετική τεχνική μελέτη 
και σύμφωνα με τους χρόνους που προβλέπονται στο 
Παράρτημα 14. 

Β2) Στην περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμα ζεύγη 
στο ΕΣΚΤ, ο ΟΤΕ πραγματοποιεί τις εργασίες σύνδεσης 
ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ εντός προθεσμίας που προβλέπεται στο 
Παράρτημα 14. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο ΟΤΕ κατά τη 
σύνδεση του ΕΞΣΚ στο ΦΥΠ πραγματοποιεί με δικό του 
συνεργείο την ταυτοποίηση (κουδούνισμα) των ζευγών 
και στον χώρο του Τ.Π., στον οποίο ο τερματισμός του 
ΕΞΣΚ έχει γίνει από τον Τ. Π.. 

3.7 Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση στην περίπτωση 
που η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση παρέχεται σε επίπεδο 
Τοπικού ΥποΒρόχου (με σύνδεση στον υπέθριο κατα¬ 
νεμητή ΟΤΕ (Κν/ΟΝυ)) 

Η Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση σε Υπαίθριο Κα¬ 
τανεμητή ΟΤΕ (Κν/ΟΝυ) υλοποιείται με τη σύνδεση του 
Τ.Π. στον Υπαίθριο Κατανεμητή ΟΤΕ, στους τοπικούς 
υπο-βρόχους του οποίου επιθυμεί να έχει πρόσβαση 
και βάσει σχετικών οδηγιών που παρέχει ο ΟΤΕ για 
κάθε θέση. 

Για τη σύνδεσή του ο Τ.Π. τοποθετεί σε κατάλληλο 
σημείο (συνιστάται να μην απέχει περισσότερο από 30 
μέτρα), κυτίο διανομής (ανυψωμένο σημείο) ή Υπαίθριο 
Κατανεμητή ΤΠ, και κατασκευάζει υπόγειο καλώδιο από 
το κυτίο ή από τον Κατανεμητή ΤΠ μέχρι την βάση του 
Υπαίθριου Κατανεμητή ΟΤΕ (Κν/ΟΝυ), μετά από την 
υπόδειξη του ΟΤΕ για το ακριβές σημείο τερματισμού 
του. Εκεί το καλώδιο του Τ.Π. συνδέεται (μουφάρεται) 
με το καλώδιο του ΟΤΕ (50 ζευγών) που βρίσκεται στη 
βάση του Υπαίθριου Κατανεμητή του, με βήμα 10 ζευγών. 
Μέσω των ζευγών αυτών ο Τ.Π. λαμβάνει τους αιτούμε- 
νους υπο-βρόχους. 

Σε περίπτωση που στη βάση του υπαίθριου κατανε¬ 
μητή υπάρχει φρεάτιο ο Τ.Π. τερματίζει το καλώδιό του 
στο φρεάτιο. Στις περιπτώσεις που στη βάση του υπαί¬ 
θριου κατανεμητή δεν υπάρχει φρεάτιο ο Τ.Π. θα κατα¬ 
σκευάζει φρεάτιο, σύμφωνα με υπόδειξη του ΟΤΕ. 

Η δυνατότητα παραχώρησης των ζευγών θα κρίνε- 
ται ανά Υπαίθριο Κατανεμητή ΟΤΕ (Κν/ΟΝυ), μετά από 
μελέτη του ΟΤΕ, στην οποία θα διαπιστώνεται η διαθε¬ 
σιμότητα του χώρου του Υ.Κ. και θα δίνονται οδηγίες 
για τη σύνδεσή του. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται 
αδυναμία παραχώρησης των αιτηθέντων ζευγών ο ΟΤΕ 
αιτιολογεί ειδικά την άρνησή του κοινοποιώντας την 
στην ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρά¬ 
γραφο 3.1.2 Β της παρούσας. 

3.8. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Βασικές αρχές του προσδιορισμού των διαθέσιμων 
χωρητικοτήτων είναι: 

• Η ικανοποίηση της υφιστάμενης (όπως αυτή προκύ¬ 
πτει από τα αιτήματα των Τ.Π.) καθώς και της μελλο¬ 
ντικής (όπως αυτή προκύπτει με βάση τις προβλέψεις 
των Τ. Π.) ζήτησης των Τηλεπ. Παροχών. 

• Η αποδοτική χρήση των υποδομών (υφισταμένων 
και νέων). 

• Η επέκταση των σχετικών πόρων κατά το χρονικό 
σημείο κάλυψης συγκεκριμένου ποσοστού αυτών (βλέπε 
πιο κάτω). 


3.8.1. α Χωρητικότητα & Επεκτάσεις ΦΣ 
Ο ΟΤΕ εγκαθιστά σε κάθε χώρο ΦΣ: 

α) το μέγιστο αριθμό ικριωμάτων που μπορούν να 
τοποθετηθούν με βέλτιστη διάταξη των ικριωσειρών, 
β) ΟϋΡ με 64 ΚΟΙ με βήμα επέκτασης 64 ΚΟΙ, 
γ) ϋΟΡ με 24 ομοαξονικά καλώδια με βήμα επέκτασης 
24 ομοαξωνικά καλώδια, 

δ) ο αρχικός αριθμός των ζευγών που θα είναι τερ¬ 
ματισμένα στον κεντρικό κατανεμητή για τους χώρους 
ΦΣ και το βήμα επέκτασης θα εξαρτάται από τη χωρη¬ 
τικότητα των Α/Κ ως ακολούθως: 

• 8000 για τα Α/Κ που εξυπηρετούν περισσότερους 
από 50001 ενεργούς συνδρομητές (πλευρά δικτύου) και 
βήμα επέκτασης 5000, 

• 5000 για τα Α/Κ που εξυπηρετούν μεταξύ 30001 
και 50000 ενεργούς συνδρομητές (πλευρά δικτύου) και 
βήμα επέκτασης 3000, 

• 3000 ζεύγη για τους χώρους ΦΣ των Α/Κ που εξυπη¬ 
ρετούν μεταξύ 10001 και 30000 ενεργούς συνδρομητές 
(πλευρά δικτύου) και βήμα επέκτασης 2000, 

• 1500 για τους χώρους ΦΣ των Α/Κ που εξυπηρετούν 
λιγότερους από 10000 ενεργούς συνδρομητές (πλευρά 
δικτύου) και βήμα επέκτασης 1000. 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών επέκτασης 
είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 14 
του παρόντος. 

3.8.1 .β Χωρητικότητα & Επεκτάσεις ΣΣ 
Ο ΟΤΕ εγκαθιστά σε κάθε χώρο ΣΣ: 
α) το μέγιστο αριθμό ικριωμάτων που μπορούν να 
τοποθετηθούν με βέλτιστη διάταξη των ικριωσειρών, 
β) ΟϋΡ με 64 ΚΟΙ με βήμα επέκτασης 64 ΚΟΙ, 
γ) ϋΟΡ με 24 ομοαξονικά καλώδια με βήμα επέκτασης 
24 ομοαξωνικά καλώδια, 

δ) Ο αριθμός των ζευγών που θα είναι τερματισμένα 
στον κεντρικό κατανεμητή για τους χώρους ΣΣ την 
χωρητικότητα των Α/Κ ως ακολούθως: 

• 8000 για τα Α/Κ που εξυπηρετούν περισσότερους 
από 50001 ενεργούς συνδρομητές (πλευρά δικτύου) και 
βήμα επέκτασης 5000, 

• 5000 για τα Α/Κ που εξυπηρετούν μεταξύ 30001 
και 50000 ενεργούς συνδρομητές (πλευρά δικτύου) και 
βήμα επέκτασης 3000, 

• 3000 ζεύγη για τους χώρους ΦΣ των Α/Κ που εξυπη¬ 
ρετούν μεταξύ 10001 και 30000 ενεργούς συνδρομητές 
(πλευρά δικτύου) και βήμα επέκτασης 2000, 

• 1500 για τους χώρους ΦΣ των Α/Κ που εξυπηρετούν 
λιγότερους από 10000 ενεργούς συνδρομητές (πλευρά 
δικτύου) και βήμα επέκτασης 1000. 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών επέκτασης 
είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 14 
του παρόντος. 

3.8.1. γ Χωρητικότητα και Επεκτάσεις ΦΥΠ-ΟΤΕ / 
ΕΣΚΤ 

Το ΦΥΠ-ΟΤΕ κατασκευάζεται με τυπική δυνατότητα 
υποδοχής: 

• τεσσάρων (4) τουλάχιστον καλωδίων ΕΣΚΤ των 1.200 
ζευγών χαλκού το καθένα, 

• τα ΚΟΙ από τους χώρους ΦΣ, ΣΣ και ΕΣ, τα οποία 
χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες σύνδεσης και μετά¬ 
δοσης, 

• τα ΚΟΙ του ΟΤΕ στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών 
προς τους Τ.Π. 
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Το πρώτο ΕΣΚΤ που εγκαθιστά ο ΟΤΕ είναι 2400 ζευ¬ 
γών για Αστικά Κέντρα που εξυπηρετούν περισσότερους 
από 30000 συνδρομητές και 1200 ζευγών στα μικρότερα 
Αστικά Κέντρα. Σε περίπτωση μικρού αριθμού διαθέσιμων 
οπών / σωληνώσεων, θα κατασκευάζεται εξαρχής ΕΣΚΤ 
χωρητικότητας 2400 ζευγών. Ο ΟΤΕ οφείλει να μεριμνά 
για την έγκαιρη τοποθέτηση καλωδίων ανάλογα με τη 
ζήτηση, έτσι ώστε η παροχή ζευγών στους Τ.Π. να γίνεται 
έγκαιρα. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο ΟΤΕ οφείλει 
να ενημερώνει τους Τ.Π. σχετικά με τις διαθέσιμες χω¬ 
ρητικότητες των ΦΥΠ-ΟΤΕ και των ΕΣΚΤ, καθώς και το 
ποσοστό κατάληψής τους, μέσω του Π.Σ.- ΟΤΕ. 

Εάν λόγω χρήσης των εγκατεστημένων ΕΣΚΤ (συνολι¬ 
κά τυπικής χωρητικότητας 4800 ζευγών) στο ΦΥΠ-ΟΤΕ, 
απαιτηθεί επιπλέον εγκατάσταση ΕΣΚΤ, τότε ο ΟΤΕ 
κατασκευάζει δεύτερο ΦΥΠ-ΟΤΕ, στη γειτνίαση του 
υπάρχοντος ΦΥΠ-ΟΤΕ, με αντίστοιχη χωρητικότητα. 

3.8.1.δ. Χωρητικότητα Γενικού Κατανεμητή ΟΤΕ 

Ο ΟΤΕ αξιοποιεί την υφιστάμενη χωρητικότητα του 
ΓΚΟ, με σκοπό την ικανοποίηση της υφιστάμενης, (με 
βάση τα αιτήματα των Τ.Π) και της μελλοντικής (με 
βάση τις υποβληθείσες προβλέψεις) ζήτησης των Τ.Π. 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαθέσιμος χώρος στον 
Γ ενικό Κατανεμητή δεν επαρκεί, θα γίνονται, εφόσον ο 
χώρος το επιτρέπει και είναι τεχνικά εφικτό, οι σχετικές 
προεκτάσεις ή συμπτύξεις, με επιβάρυνση του/των Τ.Π. 
που επωφελούνται από τις σχετικές ενέργειες. 

3.9. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 

Η αναγγελία και άρση της βλάβης της φυσικής, εικονι¬ 
κής, σύμμικτης και απομακρυσμένης συνεγκατάστασης, 
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14. 

Σε περίπτωση που δημιουργείται βλάβη σε κάποια 
από τις Η/Μ εγκαταστάσεις, ο Τ.Π. θα ειδοποιεί την 
αρμόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ, η οποία θα προβαίνει σε 
όλες τις απαραίτητες εργασίες και την αγορά τυχόν 
απαιτούμενων ανταλλακτικών κλπ για την αποκατά¬ 
σταση της βλάβης. Η αναγγελία βλάβης θα γίνεται όλο 
το 24ωρο. 

Η άρση και διαχείριση της βλάβης του ΚΟΙ σύνδεσης 
ΟΟΡ φυσικής συνεγκατάστασης, του ΕΣΚΤ της απομα¬ 
κρυσμένης συνεγκατάστασης και της εικονικής συνε- 
γκατάστασης, περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14. 

3.10. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Η σύνδεση του ΕΣΚ, περιλαμβάνει και τις σχετικές 
μετρήσεις γαλβανικής συνέχειας. 

Στην περίπτωση τερματισμού του ΕΣΚΤ στο ΦΥΠ, εάν 
προκύψουν διαφορές κατά την αντιστοίχιση των ζευ¬ 
γών του καλωδίου, οι οποίες εντοπισθούν στο τμήμα 
του ΕΞΣΚ θα γνωστοποιούνται στον Τ. Π. ο οποίος θα 
αναλαμβάνει την άρση τους. Σε περίπτωση που αυτές 
αφορούν το ΕΣΚΤ η άρση τους θα γίνεται από τον 
ΟΤΕ. 

Ο ΟΤΕ σε κάθε περίπτωση θα γνωστοποιεί την απο¬ 
τύπωση των ζευγών στον Τ. Π. 

Στην περίπτωση συγκόλλησης της οπτικής ίνας ΟΤΕ 
- Τ.Π. σε οπτικό σύνδεσμο στο ΦΥΠ (βαοΜαυΙ εθΓνίοοε), 
οι μετρήσεις ΟΤΕ πληρούν τις απαιτήσεις της Θ.652.Α 
κατά ΙΤυ (έκδοση 6ος/2005). 

3.11. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑ¬ 
ΒΗΣ 

Ο χρόνος παράδοσης κάθε τύπου συνεγκατάστασης, 
ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 

3.12. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 


Κατ’εξαίρεση των αναφερόμενων ανωτέρω στην πα¬ 
ράγραφο 1.8 του Κεφαλαίου 1 της παρούσας προσφο¬ 
ράς, στην περίπτωση που ο χώρος Φυσικής ή Εικονικής 
ή Σύμμικτης Συνεγκατάστασης, ή το ΕΣΚΤ ή το ΦΥΠ ή 
όλα τα προηγούμενα στο σύνολό τους καταστραφεί/ούν 
εξ’ ολοκλήρου ή μερικώς, - και η καταστροφή δεν οφεί¬ 
λεται σε ελάττωμα της ύλης ή της αρχικής κατασκευ¬ 
ής αυτού/ών,- παρά σε απρόβλεπτα ή/και ανεξέλεγκτα 
γεγονότα, πληρούντα την έννοια της Ανωτέρας Βίας, 
ώστε να καταστεί/ούν ολοκληρωτικά ακατάλληλο/α για 
τη συμφωνημένη χρήση του/τους από τον Τ.Π, τότε 
ο ΟΤΕ ή ο πάροχος μπορεί/ούν να επιλέξει/ουν μέσα 
σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επέλευση της 
ανωτέρω καταστροφής, να τερματίσει/ουν τη μεταξύ 
τους σύμβαση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της 
παραγράφου 1.8 του Κεφαλαίου 1 (Γενικοί Όροι) της 
παρούσας. 

Εάν οποιοδήποτε από τα δύο συμβαλλόμενα ΜΕΡΗ 
προβεί σε τέτοια επιλογή και τη γνωστοποιήσει στο 
άλλο ΜΕΡΟΣ εγγράφως, τότε αμφότερα τα ΜΕΡΗ απαλ¬ 
λάσσονται πάσης υποχρεώσεως απορρέουσας από τη 
μεταξύ τους ισχύουσα σύμβαση. 

Εάν ο χώρος φυσικής ή εικονικής συνεγκατάστασης, ή 
το ΕΣΚΤ ή το ΦΥΠ ή και τα δύο, υποστεί/ούν μικρότερες 
ζημιές και δεν καταστεί/ούν ολοκληρωτικά ακατάλληλο/ 
α για τη χρήση που έχει επιτραπεί στον Τηλεπ. Πάροχο 
ή εάν υποστεί/ούν ζημιές, με συνέπεια να εμποδίζεται η 
παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας από ΟΤΕ ή Τηλεπ. 
Πάροχο, ο ΟΤΕ αναλαμβάνει να προχωρήσει αμέσως 
στην επισκευή των ζημιών (με εξαίρεση βελτιώσεις 
που αφορούν ιδιοκτησία του ΟΤΕ εκτός εάν οι μη επι- 
σκευάσιμες από τον ΟΤΕ ζημιές της ιδιοκτησίας του 
παρεμποδίζουν τον Τ.Π. στην παροχή της υπηρεσίας), 
με επιβάρυνση του/των Τ.Π. με το αναλογούν κόστος 
αποκατάστασης των ζημιών. 

3.13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑ- 
ΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Α) Κατανομή πόρων συνεγκατάστασης: 

Τα αιτήματα των Τ.Π. για παροχή πόρων συνεγκατά- 
στασης (π.χ. χώρου, ζευγών κ,λ.π.) ικανοποιούνται κατά 
σειρά χρονικής προτεραιότητας. 

Ως ελάχιστη πρώτη παροχή χώρου στην ΦΣ και ΣΣ 
θεωρείται το ένα (1) ικρίωμα (διαστάσεων 60 χ 30 οηη). 
Στην περίπτωση της ΕΣ μπορεί να παρέχεται και χώρος 
μικρότερος του ενός ικριώματος (ευδ-ΓαοΚ) εφόσον αυτό 
είναι τεχνικά δυνατό. Στην ΦΣ και στην ΣΣ το βήμα επέ¬ 
κτασης είναι ένα ικρίωμα (διαστάσεων 60 χ 30 οπι). 

Εάν ο Τ.Π., δεν εγκαταστήσει τον εξοπλισμό του στο 
χώρο φυσικής / εικονικής ή Σύμμικτης συνεγκατάστασης 
για τρεις (3) μήνες μετά την παράδοση σε αυτόν του εν 
λόγω χώρου και εφόσον , λόγω έλλειψης κατάλληλου 
διαθέσιμου χώρου, εκκρεμεί αίτηση συνεγκατάστασης 
για ΑΠΤΒ άλλου Τ.Π., ο Τ.Π υποχρεούται να επιστρέψει 
το χώρο φυσικής / εικονικής ή Σύμμικτης συνεγκατάστα- 
σης, εντός προθεσμίας τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από τη λήψη σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
από τον ΟΤΕ, η οποία κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ. 

Σε περίπτωση όπου ΤΠ έχει δεσμεύσει χώρο για πε¬ 
ρισσότερα από δύο (2) ικριώματα 60 χ 30 οπι στο χώρο 
της ΦΣ ή περισσότερα από ένα (1) ικρίωμα στο χώρο της 
ΣΣ ή της ΕΣ και δεν χρησιμοποιούνται ή υπο-χρησιμο- 
ποιούνται για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, 
ενώ παράλληλα λόγω έλλειψης κατάλληλου διαθέσι- 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


11387 


μου χώρου, εκκρεμεί αίτηση συνεγκατάστασης άλλου 
Τ.Π., ο Τ.Π υποχρεούται να περιορίσει τα ικριώματά του 
στο χώρο ΦΣ, ΣΣ ή ΕΣ, προκειμένου να ικανοποιηθούν 
τα εκκρεμή αιτήματα, εντός δεκαπέντε (15) ΕΗ από τη 
σχετική έγγραφη ειδοποίηση του ΟΤΕ, η οποία κοινο¬ 
ποιείται στην ΕΕΤΤ. 

Ο πάροχος που αποχωρεί, δύναται να διατηρήσει δε¬ 
σμευμένα μόνο δύο (2) ικριώματα (30 χ 60 εκατ.) στην 
περίπτωση της ΦΣ ή ένα (1) ικρίωμα στην περίπτωση 
της ΣΣ ή της ΕΣ. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος που 
αποχωρεί μπορεί να διατηρήσει στην κατοχή του όρια 
500 ζευγών στον κατανεμητή επιπλέον αυτών που έχει 
διαθέσει σε τελικούς συνδρομητές. 

Η αποδέσμευση ικριωμάτων ή και ζευγών θα πρέπει να 
γίνεται από τον Τ.Π. ο οποίος αποχωρεί, με παράλληλη 
ανάληψη του σχετικού κόστους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
λήψη της σχετικής ειδοποίησης του ΟΤΕ. 

Ο νέος πάροχος, υποχρεούται, ως προϋπόθεση παρά¬ 
δοσης του χώρου από τον ΟΤΕ, να καταβάλει στον Τ.Π. 
ο οποίος αποχωρεί το ήδη χρηματικό ποσό το οποίο ο 
τελευταίος κατέβαλε στον ΟΤΕ για την κατασκευή της 
αναλογίας του χώρου που απελευθερώνεται. 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει σε κάθε νεοεισερχό- 
μενο Τ.Π ο οποίος εισέρχεται σε χώρο ΦΣ/ΕΣ/ΣΣ 600 
ζεύγη καλωδίων σύνδεσης με τον ΓΚΟ. Στις περιπτώ¬ 
σεις όπου ο αριθμός των διαθέσιμων ζευγών δια του 
αριθμού των νεοεισερχόμενων Τ.Π είναι μικρότερος από 
600 τότε ο ΟΤΕ παρέχει σε κάθε νεοεισερχόμενο Τ.Π 
αριθμό ζευγών ο οποίος ισούται με τον αριθμό των 
διαθέσιμων ζευγών δια του αριθμού των νεοεισερχο- 
μένων παροχών. 

Ο Τ.Π. δικαιούται να αιτηθεί από τον ΟΤΕ τη διάθε¬ 
ση επιπλέον ζευγών (σε πολλαπλάσια των 100 ζευγών 
και μέχρι 1.000 ζεύγη) σε περίπτωση όπου οι αιτήσεις 
παράδοσης βρόχων που έχει καταθέσει στο Π.Σ. ΟΤΕ 
υπερβαίνουν το 50% της αρχικής διάθεσης ζευγών ή 
της τελευταίας επαύξησης. 

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ζεύγη, ο ΟΤΕ οφείλει 
να ικανοποιήσει το αίτημα εντός δέκα (10) εργασίμων 
ημερών από την υποβολή του, με παράλληλη ενημέρωση 
του πληροφοριακού συστήματος Π.Σ. ΟΤΕ, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 14 του παρόντος. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή 
ζεύγη για την ικανοποίηση του αιτήματος του ΤΠ τότε 
εφαρμόζονται οι διαδικασίες επέκτασης της παραγρά¬ 
φου 3.8, ανάλογα με τον τύπο της συνεγκατάστασης 
και σύμφωνα με τους χρόνους που αναφέρονται στο 
Παράρτημα 14. 

Σε περίπτωση όπου κάποιος ΤΠ έχει στην διάθεσή του 
περισσότερα από 500 ελεύθερα ζεύγη, και ο εξαμηνι¬ 
αίος ρυθμός διάθεσης ΤοΒ σε τελικούς χρήστες είναι 
μικρότερος από 100 ζεύγη στο τελευταίο εξάμηνο, ενώ 
παράλληλα εκκρεμεί αίτηση άλλου Τ.Π., λόγω έλλειψης 
ζευγών, τότε ο ΟΤΕ καλεί εγγράφως τον Τ. Π. να περιο¬ 
ρίσει τα ελεύθερα ζεύγη που διαθέτει σε 500 επιπλέων 
αυτών που έχει ήδη διαθέσει. Το κόστος των εργασιών 
για τον περιορισμό των μη βέλτιστα χρησιμοποιούμε¬ 
νων ζευγών επιβαρύνει τον ΤΠ που δεν κάνει βέλτιστη 
χρήση αυτών. 

Στην ΕΣ η αρχική διάθεση ζευγών χαλκού στον ΤΠ θα 
είναι μέχρι 500 ζεύγη με επεκτάσεις αυτών μέχρι 500 
ζεύγη σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΤΠ. Κατ’ αναλογία 


ισχύουν και στην περίπτωση της ΕΣ ότι και στην ΦΣ και 
ΣΣ για την μη βέλτιστη χρήση των πόρων (π.χ. χώρου 
και ζευγών) από τους ΤΠ. 

Στην Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση, εάν ο αριθ¬ 
μός των ενδιαφερομένων Τηλεπ. Παροχών υπερβαί¬ 
νει εξ’ αρχής την δυναμικότητα του ΦΥΠ-ΟΤΕ, όπως 
αυτή αποτυπώθηκε στην εκπονηθείσα τεχνική μελέτη 
συνεγκατάστασης, τότε ο ΟΤΕ υποχρεούται να κατα¬ 
σκευάσει και νέο ΦΥΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.8.1 .γ. 

Στην ΑΣ σε κάθε Τηλεπ. Πάροχο διατίθενται στην αρχή 
της εγκατάστασής του σε νέο ΦΥΠ 600 ζεύγη χαλκού από 
το ΕΣΚΤ εκτός αν ο ΤΠ αιτηθεί λιγότερα ή το πλήθος των 
αιτήσεων για ζεύγη σε συνδυασμό με την υφιστάμενη χω¬ 
ρητικότητα του ΕΣΚΤ δεν το επιτρέπουν. Πριν την εξάντλη¬ 
σή του 50% των διαθέσιμων ζευγών ο Τ.Π., αν το επιθυμεί, 
μπορεί να αιτείται από τον ΟΤΕ την διάθεση επιπλέον 
ζευγών, με βήμα διάθεσης πολλαπλάσιο των 200 ζευγών. 

Β) Διαδικασία παροχής υπηρεσιών Μετάδοσης και 
Σύνδεσης (ΒαοΚάαυΙ): 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει, μετά από σχετική 
αίτηση του Τ.Π., μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, υπηρεσίες Μετά¬ 
δοσης και Σύνδεσης (ΒαοΚΓιαυΙ δθΓνίοβε) σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα σχετικά, στην κείμενη νομοθεσία και τις 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. 

Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π., σύμφωνα με τα αναφερό¬ 
μενα στις παραγράφους 3.3, 3.4 και 3.6 αιτηθεί, μέσω 
του Π.Σ. ΟΤΕ, υπηρεσίες καλωδίωσης προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η λήψη υπηρεσιών Μετάδοσης και Σύν¬ 
δεσης με ίδια μέσα ή από τρίτο πάροχο, ο ΟΤΕ οφείλει 
να υλοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Παράρτημα 14 του παρόντος. 

3.14. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Αφορά σε προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση 
των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου. 

Οι Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου, δύνανται (διαφορο¬ 
ποιούνται ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται ο χώρος 
φυσικής συνεγκατάστασης,) να είναι: 


ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Κλιμ. Μονάδες Κλειστού Ελέγχου 

4 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ ΚΑ 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

2 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κάμερες, πολυπλέκτης, νίάοο, 
οθόνη 

2 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

Πυρανιχνευτές, κομβία, σειρήνες 
κ,λπ. 

1 

Ανελκυστήρας 



Οι εργατοώρες για την προληπτική συντήρηση δια¬ 
φοροποιούνται ανά κτίριο, βάσει του αριθμού των συ¬ 
ντηρούμενων εγκαταστάσεων. 

Η επιδιορθωτική συντήρηση αναφέρεται στην περί¬ 
πτωση βλάβης των ανωτέρω Η/Μ εγκαταστάσεων. Αμέ¬ 
σως μετά τον εντοπισμό της η βλάβη θα γνωστοποιείται 
στην αρμόδια υπηρεσία ΟΤΕ, η οποία και θα μεριμνά 
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για την αποκατάστασή της. 

3.15 ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

3.15.1. Ασφάλεια Πρόσβασης 

Στην περίπτωση φυσικής συνεγκατάστασης θα πρέπει 
να τηρούνται οι διαδικασίες πρόσβασης του προσωπικού 
των Τηλεπ. Παροχών στους χώρους συνεγκατάστασης, 
οι οποίες περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24. 

Θα υπάρχει κατάλογος φυσικών προσώπων, εξουσι¬ 
οδοτημένων από τους Τ.Π. για την πρόσβασή τους στο 
χώρο των εγκαταστάσεων. Ο κατάλογος αυτός θα γνω¬ 
στοποιείται έγκαιρα στον ΟΤΕ, έτσι ώστε να ενημερώνει 
το προσωπικό ασφαλείας των Α.Κ. του και να παρέχεται 
η σχετική άδεια πρόσβασης από τον ΟΤΕ. 

Ο Τ.Π. δικαιούται δύο (2) επισκέψεις κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του χώρου φυσικής συνεγκατάστασης. Το 
κόστος συνοδείας για τις πλέον των 2 επισκέψεων θα 
επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο Τηλεπ. Πάροχο. 

Η υπογραφή της συμφωνίας εμπιστευτικότητας του 
Τ.Π. με τον ΟΤΕ, δεσμεύει όλο το διαπιστευμένο προ¬ 
σωπικό του Τ.Π., το οποίο πραγματοποιεί επισκέψεις 
στο χώρο των εγκαταστάσεων. 

Στην Σύμμικτη συνεγκατάσταση, μετά από σχετικό 
αίτημα και για τους σκοπούς της συντήρησης ή εγκατά¬ 
στασης εξοπλισμού ή επισκέψεων, ο Τ.Π. θα συνοδεύεται 
σε κάθε περίπτωση από εξουσιοδοτημένο από τον ΟΤΕ 
για το σκοπό αυτό, προσωπικό συνοδείας 

Το κόστος συνοδείας θα επιβαρύνει τον Τ.Π. 

3.15.2. Ασφάλεια προσωπικού 

Οι Τ.Π.. πρέπει να ακολουθούν πιστά τις ήδη υφιστά¬ 
μενες διαδικασίες ασφάλειας του εξοπλισμού και της 
προστασίας της υγείας του προσωπικού του ΟΤΕ. 

Όσον αφορά τα θέματα προστασίας της υγείας ο 
εξοπλισμός συνεγκατάστασης δεν πρέπει να επιβαρύνει 
καθ’ οποιοδήποτε τρόπο την υγεία των εργαζομένων 
του ΟΤΕ, ή του Τ.Π. Δε δύναται όμως ο ΟΤΕ αδικαιολό¬ 
γητα να απαγορεύσει τη χρήση συγκεκριμένου εξοπλι¬ 
σμού συνεγκατάστασης Τ.Π, και ιδίως εάν η απαγόρευση 
δεν ισχύει και για το δικό του εξοπλισμό.. 

Σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης, ο ΟΤΕ οφείλει 
να εξασφαλίζει τα ίδια επίπεδα ασφαλείας στο προ¬ 
σωπικό του Τ.Π. που τηρεί για τον εαυτό του, ή τις 
συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις 

3.15.3. Ασφάλεια εγκαταστάσεων 

Είναι απαραίτητη η προστασία των εγκαταστάσεων 
του ΟΤΕ από βλάβες που μπορεί να προκληθούν από 
τον εξοπλισμό του Τ.Π.. 

Σε περίπτωση βλάβης στη λειτουργία του δικτύου 
του ΟΤΕ, ή στις εγκαταστάσεις του, η οποία οφείλε¬ 
ται αποδεδειγμένα σε υπαιτιότητα του Τ.Π., ο ΟΤΕ θα 
αποζημιωθεί πλήρως για τις δαπάνες αποκατάστασης 
της εν λόγω βλάβης. 

Σε περίπτωση βλάβης στη λειτουργία του εξοπλισμού 
του Τ.Π., ή του δικτύου του, η οποία επηρεάζει τις υπηρε¬ 
σίες που παρέχονται από τον Τ.Π. και η οποία οφείλεται 
αποδεδειγμένα σε άμεση υπαιτιότητα του ΟΤΕ, ο Τ.Π. θα 
αποζημιωθεί πλήρως για τις δαπάνες αποκατάστασης 
της εν λόγω βλάβης. 

Ο ΟΤΕ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για βλάβη που προ- 
καλείται από τρίτους (πχ άλλους Τ.Π.) στον εξοπλισμό 
ή στο δίκτυο του Τ.Π. 

Ο εξοπλισμός των Τηλεπ. Παροχών δεν πρέπει να 
παραβιάζει κανένα από τους κανόνες ασφάλειας των 
χώρων ΟΤΕ. Οι κανόνες αυτοί αναφέρονται σε προ¬ 


στασία από : 

• Κεραυνούς 

• Πυρκαγιές 

• Υπερτάσεις 

• Σεισμούς 

• Πλημμύρες 

Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός που ζητείται να 
εγκατασταθεί, ανατρέπει την υφιστάμενη μελέτη για 
τα παραπάνω συστήματα προστασίας, το κόστος της 
νέας μελέτης θα επιβαρύνει τον / τους Τ.Π. που επω¬ 
φελούνται σχετικά. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Τ.Π. υποχρεούται να καταβάλλει στον ΟΤΕ τα εκά- 
στοτε ισχύοντα τέλη για την παροχή των υπηρεσιών 
ΑΠΤΒ ή / και Συνεγκατάστασης τις οποίες λαμβάνει 
σύμφωνα με την παρούσα Προσφορά. Τα εν λόγω τέλη 
(ΑΠΤΒ και Συνεγκατάστασης) υπόκεινται σε υποχρέωση 
κοστοστρέφειας βάσει μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρό¬ 
θεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το τρέχον κό¬ 
στος των παγίων (ΜΜΕΚ/ ΤΚ (Ι_ΒΑΙΟ / Ουπσηί οοεί)), σύμ¬ 
φωνα με τα αναφερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006 
(ΦΕΚ 932/Β/2006), τελούν υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ 
και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία. 

Τα δημοσιευμένα τιμολόγια υπηρεσιών ΑΠΤΒ ή και 
Συνεγκατάστασης και λοιπών σχετικών υπηρεσιών δεν 
περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Επιβαρύνονται με τον ισχύοντα 
συντελεστή ΦΠΑ, σύμφωνα με τη φορολογική νομο¬ 
θεσία. 

Τα προβλεπόμενα από το τιμολόγιο μηνιαία τέλη πα¬ 
ροχής της υπηρεσίας, είναι απαιτητά καθ’ όλη την δι¬ 
άρκεια παροχής της υπηρεσίας ΑΠΤΒ. Από τα τέλη των 
παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο τα μηνιαία τέλη Τοπικού 
βρόχου, προκαταβάλλονται. 

Ο ΟΤΕ εκδίδει για όλες τις Υπηρεσίες ΑΠΤΒ και Συ- 
νεγκατάστασης και για κάθε περίοδο χρέωσης, τιμο¬ 
λόγιο, το οποίο ορίζει το συνολικό ποσό χρέωσης για 
την παρεχόμενη υπηρεσία. Το εν λόγω τιμολόγιο πε¬ 
ριλαμβάνει με σαφήνεια κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω 
πληροφορίες: 

• ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου 

• αριθμός τιμολογίου 

• περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που καταβάλ¬ 
λονται απολογιστικά 

• περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που προ-κα- 
ταβάλλονται 

• τρόπος πληρωμής 

• αριθμός τραπεζικού λογαριασμού 

• περιγραφή παρεχόμενης υπηρεσίας 

• τόπος - διεύθυνση παρεχόμενης υπηρεσίας 

• αριθμός μονάδων ανά υπηρεσία 

• τιμή μονάδας ανά υπηρεσία 

• σύνολο χρεώσεων χωρίς ΦΠΑ 

• ποσοστό ισχύοντος ΦΠΑ 

• σύνολο χρέωσης ΦΠΑ 

• συνολικό ποσό χρέωσης με ΦΠΑ 

• ημερομηνία λήξης πληρωμής 

Ο ΟΤΕ αποστέλλει τιμολόγιο και πληροφορίες τιμο¬ 
λογίου σε ηλεκτρονική μορφή (Οϋ) στον Τ.Π. εντός δέκα 
(10) ημερών από την λήξη της περιόδου χρέωσης για τα 
τέλη που καταβάλλονται απολογιστικά (στο εν λόγω 
τιμολόγιο περιλαμβάνονται και τα πάγια τέλη ΑΠΤΒ 
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που προκαταβάλλονται), στην διεύθυνση αποστολής 
που έχει ορίσει ο Τ.Π. στη σύμβαση που θα υπογράφει 
με βάση την παρούσα Προσφορά. Ο Τ.Π. οφείλει να 
γνωστοποιεί στον ΟΤΕ κάθε αλλαγή της διεύθυνσης 
αποστολής των λογαριασμών, τουλάχιστον ένα μήνα 
πριν τη θέση αυτής σε ισχύ. 

Τα πιστωτικά σημειώματα εκδίδονται από τον ΟΤΕ 
αμελλητί, στην αμέσως επόμενη περίοδο χρέωσης από 
το χρονικό σημείο που προκύπτει η υποχρέωσή του για 
την έκδοσή τους. Το ποσό που αναφέρεται στο πιστω¬ 
τικό σημείωμα είναι άμεσα πληρωτέο από τον ΟΤΕ. 

Η χρέωση κάθε επιμέρους Τοπικού βρόχου αρχίζει 
από την επόμενη της ημερομηνίας γνωστοποίησης από 
το Π.Σ. ΟΤΕ της ολοκλήρωσης της κατασκευής του 
ΤοΒ, εφόσον τον αποδεχθεί ο Τ.Π., άλλως από την ημε¬ 
ρομηνία άρσης της αναγγελθείσας βλάβης, εντός του 
τριημέρου αποδοχής. 

Στην περίπτωση κατάργησης του τοπικού βρόχου και 
μετά την ολοκλήρωση της κατάργησης θα υπολογίζε¬ 
ται από το σύστημα η Ημερομηνία αποχρέωσης ως η 
επομένη ημερολογιακή της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης 
της κατάργησης στο Π.Σ. ΟΤΕ. 

Ο Τηλ. Πάροχος υποχρεούται να εξοφλεί τα τιμολόγια 
εντός της αναγραφόμενης σε αυτά προθεσμίας εξόφλη¬ 
σης η οποία δεν θα είναι μικρότερη των τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστο¬ 
λής του τιμολογίου (η οποία αποδεικνύεται με σφρα¬ 
γίδα ταχυδρομείου), εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως 
διαφορετικά μεταξύ των Μερών και με την επιφύλαξη 
της υποχρέωσης αμεροληψίας την οποία φέρει ο ΟΤΕ 
σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομο¬ 
θεσίας, ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για ποσά αποζημίωσης ή 
και επιστροφές στον τελικό χρήστη, τυχόν καταβλη- 
θέντων λόγω μη παροχής ή πλημμελούς παροχής της 
υπηρεσίας από τον Τ.Π. 

Στις περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης της 
συμφωνημένης υπηρεσίας πέραν του προβλεπόμενου 
στην παρούσα (ή την ειδικότερη συμφωνία των μερών 
/αόνεποοό 31Α) χρόνου παράδοσής της, καθώς και στις 
περιπτώσεις καθυστέρησης άρσης βλάβης πέραν του 
προβλεπόμενου στην παρούσα (ή σε τυχόν ειδικότερη 
συμφωνία των μερών/ εόναηοοό 51Α) χρόνου άρσης 
βλάβης, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιό¬ 
τητα ΟΤΕ, ο ΟΤΕ οφείλει να καταβάλλει στον ΤΠ ποινική 
ρήτρα η οποία υπολογίζεται και καταβάλλεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 14 της παρούσας (ή την 
ειδικότερη συμφωνία εφόσον έχει υπογράφει συμφωνία 
για εόναηοθό 51Α). 

Η αναπροσαρμογή από τον ΟΤΕ των οικονομικών 
όρων της παροχής Αδεσμοποίητης πρόσβασης στον 
ΤοΒ, υπόκειται στην αρχή της κοστοστρέφειας και 
γίνεται σύμφωνα με την κείμενη κοινοτική και εθνική 
νομοθεσία. 

4.2. ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ 
ΒΡΟΧΟ 

4.2.1. Τέλη τοπικού βρόχου 

• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ενεργού Τοπικού Βρόχου 

ο Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τα κόστη των εργα¬ 
σιών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να αποσυνδέσει 
έναν συνδρομητή/πελάτη του και να συνδέσει το βρόχο 
του συνδρομητή/πελάτη σε έναν ΤΠ (και επιπλέον τυχόν 
κόστη διαχειριστικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα 


με την εν λόγω εργασία). 

• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού Βρό¬ 
χου. 

Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τα κόστη των εργα¬ 
σιών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να συνδέσει σε 
έναν ΤΠ ένα βρόχο ο οποίος δεν χρησιμοποιείται από 
κάποιον συνδρομητή/πελάτη του (και επιπλέον τυχόν 
κόστη διαχειριστικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα 
με την εν λόγω εργασία). 

• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Μεριζόμενου Τοπικού Βρό¬ 
χου. 

Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τα κόστη των εργα¬ 
σιών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να υλοποιήσει 
τις εργασίες που απαιτούνται για την σύνδεση ενός 
μεριζόμενου τοπικού βρόχου (και επιπλέον τυχόν κόστη 
διαχειριστικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με την 
εν λόγω εργασία). 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης σύνδεσης Ενεργού Τοπι¬ 
κού Βρόχου 

Το συγκεκριμένο τέλος συνιστά αποκατάσταση του 
κόστους του ΟΤΕ για τυχόν εργασίες που έχει κάνει 
για την υλοποίηση της αρχικής αίτησης του ΤΠ προς 
σύνδεση του ενεργού βρόχου. 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης σύνδεσης Ανενεργού Το- 
πικού Βρόχου. 

Το συγκεκριμένο τέλος συνιστά αποκατάσταση του 
κόστους του ΟΤΕ για τυχόν εργασίες που έχει κάνει 
για την υλοποίηση της αρχικής αίτησης του ΤΠ προς 
σύνδεση του ανενεργού βρόχου. 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης σύνδεσης Μεριζόμενου 
Τοπικού Βρόχου. 

Το συγκεκριμένο τέλος συνιστά αποκατάσταση του 
κόστους του ΟΤΕ για τυχόν εργασίες που έχει κάνει 
για την υλοποίηση της αρχικής αίτησης του ΤΠ προς 
σύνδεση του μεριζόμενου βρόχου. 

• Εφάπαξ τέλος κατάργησης Πλήρους Τοπικού Βρό¬ 
χου. 

Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τα κόστη των εργασι¬ 
ών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να αποσυνδέσει τη 
φυσική σύνδεση των καλωδίων που συνδέουν το βρόχο 
του συγκεκριμένου πελάτη με τον εξοπλισμό του ΤΠ 
(και επιπλέον τυχόν κόστη διαχειριστικών εργασιών που 
σχετίζονται άμεσα με την εν λόγω εργασία). 

• Εφάπαξ τέλος κατάργησης Μεριζόμενου Τοπικού 
Βρόχου. 

Το συγκεκριμένο τέλος προσδιορίζεται με βάση τα 
κόστη των εργασιών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου 
να αποσυνδέσει τη φυσική σύνδεση των καλωδίων που 
συνδέουν το βρόχο του συγκεκριμένου πελάτη με τον 
εξοπλισμό του ΤΠ (και επιπλέον τυχόν κόστη διαχει¬ 
ριστικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με την εν 
λόγω εργασία). 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης αποσύνδεσης 
Πλήρους Τοπικού Βρόχου. 

Το συγκεκριμένο τέλος συνιστά αποκατάσταση του 
κόστους του ΟΤΕ για τυχόν εργασίες που έχει κάνει 
για την υλοποίηση της αρχικής αίτησης του ΤΠ προς 
αποσύνδεση του πλήρους βρόχου. 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης αποσύνδεσης Με¬ 
ριζόμενου Τοπικού Βρόχου 

Το συγκεκριμένο τέλος συνιστά αποκατάσταση του 
κόστους του ΟΤΕ για τυχόν εργασίες που έχει κάνει 
για την υλοποίηση της αρχικής αίτησης του ΤΠ προς 
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αποσύνδεση του μεριζόμενου βρόχου. 

• Εφάπαξ τέλος μετατροπής μεριζόμενου τοπικού 
βρόχου σε πλήρη τοπικό βρόχο. 

Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τα κόστη των εργα¬ 
σιών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να υλοποιήσει το 
παραπάνω αίτημα (και επιπλέον τυχόν κόστη διαχει¬ 
ριστικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με την εν 
λόγω εργασία). 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης σε πλήρη τοπικό βρόχο 

Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τα κόστη των εργα¬ 
σιών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να υλοποιήσει το 
παραπάνω αίτημα, (και επιπλέον τυχόν κόστη διαχει¬ 
ριστικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με την εν 
λόγω εργασία). 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο. 

Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τα κόστη των εργα¬ 
σιών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να υλοποιήσει το 
παραπάνω αίτημα (και επιπλέον τυχόν κόστη διαχει¬ 
ριστικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με την εν 
λόγω εργασία). 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης μεριζόμενου τοπικού βρό¬ 
χου που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 
1 σε μεριζόμενο τοπικό βρόχο που παρέχεται από τον 
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2. 

Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τα κόστη των εργα¬ 
σιών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να υλοποιήσει το 
παραπάνω αίτημα, (και επιπλέον τυχόν κόστη διαχει¬ 
ριστικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με την εν 
λόγω εργασία). 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης από πρόσβαση σε πλήρως 
αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο που παρέχεται από τον 
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 σε πλήρως αδεσμοποίητο 
τοπικό βρόχο που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό 
Πάροχο 2 (εφεξής ΤΠ2). 

Το συγκεκριμένο τέλος περιλαμβάνει τα κόστη των 
εργασιών που εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να υλοποι¬ 
ήσει το παραπάνω αίτημα (και επιπλέον τυχόν κόστη 
διαχειριστικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με την 
εν λόγω εργασία). 

• Πάγια μηνιαία τέλη χρήσης Πλήρως Αδεσμοποίητου 
Τοπικού Βρόχου. 

• Πάγια μηνιαία τέλη χρήσης Μεριζόμενου Τοπικού 
Βρόχου. 

• Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για 
παράδοση Τοπικού Βρόχου. 

• Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για 
άρση βλάβης. 

4.3. ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

4.3.1. Επιμερισμός Κόστους Συνεγκατάστασης 

Τα τέλη Συνεγκατάστασης ορίζονται με βάση την υπο¬ 
χρέωση κοστοστρέφειας του ΟΤΕ βάσει μεθοδολογί¬ 
ας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με 
βάση το τρέχον κόστος των παγίων (ΜΜΕΚ/ ΤΚ (1_ΒΑΙΟ 
/ ΟυποηΙ οοεί)) με προσέγγιση ΒοΙΙοπι-υρ, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006 (ΦΕΚ 932/ 
Β/2006) και τελούν υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ. 

Ο επιμερισμός του κοινού κόστους του χώρου συνε- 
γκατάστασης, υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών 
μέτρων που καταλαμβάνει ο κάθε Τ.Π. σε αυτόν, σύμφω¬ 
να με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25.1 της παρούσας. Σε περίπτωση 
που ο ΟΤΕ έχει ήδη διαμορφώσει το χώρο φυσικής/ει¬ 


κονικής/σύμμικτης συνεγκατάστασης για λογαριασμό 
άλλου/ων Τ.Π., οι κοινές δαπάνες οι οποίες προέκυψαν 
ή πρόκειται να προκόψουν (όπως αυτές ορίζονται στην 
Τεχνική Μελέτη ως κοινό κόστος) θα ανακατανέμονται 
απολογιστικά μεταξύ των μερών. 

Όλες οι επιπλέον ειδικές εργασίες (συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του κόστους εξοπλισμού) που δεν έχουν συμπε- 
ριληφθεί στο υπολογισθέν αρχικό κόστος κατασκευής 
του χώρου ΦΣ, όπως ιδίως συμπτύξεις/ επεκτάσεις κα¬ 
τανεμητών, θα τιμολογούνται βάσει του κόστους κα¬ 
τασκευής και οι δαπάνες θα επιμερίζονται μεταξύ των 
ΤΠ που είναι συνεγκατεστημένοι ανάλογα το ποσοστό 
κατάληψης του χώρου ΦΣ ή τη χρήση εξοπλισμού. 

Στις εργασίες αυτές δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση 
των εργασιών που πραγματοποιούνται μετά από αίτημα 
συγκεκριμένου ΤΠ ή μέρος των συνεγκατεστημένων ΤΠ, 
και οι οποίες καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο δικές 
τους ανάγκες, οι οποίες θα χρεώνονται απευθείας στον 
ΤΠ (ή στους ΤΠ) που υπέβαλε το αίτημα. 

Η διαδικασία εξόφλησης για τη φυσική συνεγκατά- 
σταση αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25.2 της παρούσας. 
Ο Τ.Π. χρεώνεται για την επιφάνεια δαπέδου που κα¬ 
ταλαμβάνει, βάσει των εκάστοτε εγκεκριμένων από την 
ΕΕΤΤ τιμολογίων του ΟΤΕ. 

Στη σύμμικτη συνεγκατάσταση, το προκαλούμενο κό¬ 
στος διαμόρφωσης της θέσης και των σχετικών ευκο¬ 
λιών, επιμερισμένο αναλογικά επιβαρύνει αποκλειστικά 
τον Τ.Π. που έχει αιτηθεί την συνεγκατάσταση, σύμφωνα 
με τη διατιθέμενη επιφάνεια (η οποία είναι πολλαπλάσια 
των 2 τ.μ.). 

Τα λειτουργικά έξοδα χρήσης χώρου υπολογίζονται 
ανά τετρ. μέτρο επί του εμβαδόν του χώρου φυσικής 
συνεγκατάστασης, επί της αναλογούσας κάλυψης των 
συνεγκατεστημένων Τηλεπ. Παροχών. 

Στην φυσική, εικονική ή και σύμμικτη συνεγκατάσταση, 
η χρέωση για τη διατιθέμενη επιφάνεια με βάση τα 
τετραγωνικά μέτρα του χώρου χρήσης δαπέδου, δεν 
περιλαμβάνει την κατανάλωση ρεύματος για την τροφο¬ 
δότηση του εξοπλισμού του Τ.Π. Η ως άνω χρέωση του 
Τ.Π. για τον διατιθέμενο σε αυτόν χώρο αρχίζει από την 
επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής του πρωτοκόλλου 
παράδοσης - παραλαβής του εξοπλισμού του Τ.Π. 

Στην περίπτωση του ΦΥΠ, ο Τ.Π. ανάλογα με τη χρήση 
του ΦΥΠ θα καταβάλλει τα αναλογούντα τέλη για κάθε 
παρεχόμενη υπηρεσία σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγι- 
οκαι τα αναφερόμενα στην παρούσα.. 

Στην περίπτωση επέκτασης του χώρου Φυσικής Συ- 
νεγκατάστασης ή πραγματοποίησης εργασιών στον 
υφιστάμενο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης που αφο¬ 
ρούν το σύνολο των εγκαταστημένων παροχών, ακολου¬ 
θούνται κατ’αναλογία οι ίδιες διαδικασίες κατάρτισης 
προϋπολογισμού, καταμερισμού κόστους και πληρωμών 
με αυτές που προβλέπονται στην παρούσα για την κα¬ 
τασκευή χώρου και βαρύνουν το σύνολο των παροχών 
με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 της παρούσας 
ενότητας. 

4.3.2. Προϋπολογισμός - απολογισμός έργων συνε- 
γκατάστασης 

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ συντάσσει τον προϋ¬ 
πολογισμό του έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες. Η αποστολή του στους Τ.Π. θα γίνεται στην 
έδρα της εταιρείας του κάθε ΤΠ, ή στην διεύθυνση που 
έχει ορισθεί από αυτόν στη σύμβαση που θα υπογράφει 
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με βάση την παρούσα. 

Ο προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει περιγραφή των 
βασικών κατηγοριών και υποκατηγοριών κόστους (Δο¬ 
μικά Έργα, Ασφάλεια Εγκαταστάσεων, Η.Μ εργασίες, 
Δικτυακά). Κάθε βασική κατηγορία κόστους θα αναλύε¬ 
ται σε υποκατηγορίες που περιλαμβάνουν ομαδοποίηση 
των απαιτούμενων εργασιών. Σε κάθε υποκατηγορία θα 
περιλαμβάνεται το αντίστοιχο κόστος και το σύνολο 
αυτών θα είναι το κόστος της βασικής κατηγορίας. 

Οι προβλεπόμενες στα άρθρα 3.3.3, 3.4.1 και 3.5.1 προ¬ 
καταβολές καθώς και οι εξοφλήσεις των εκκαθαριστικών 
τιμολογίων των ανωτέρω παραγράφων, από τον Τηλεπ. 
Πάροχο, θα γίνεται στο ταμείο που θα του υποδεικνύε¬ 
ται από τον ΟΤΕ με επιστολή, με τη συμπλήρωση τόσο 
του λόγου πληρωμής, όσο και του κωδικού της αρμόδιας 
για την κατασκευή του έργου υπηρεσίας. 

Εντός ενός (1) μήνα από την ολοκλήρωση του κάθε 
έργου διαμόρφωσης χώρου φυσικής συνεγκατάστασης 
σε κάθε ΑΚ γίνεται απολογισμός του έργου με ποσοτι¬ 
κή καταμέτρηση εργασιών και υλικών του έργου, κατά 
την οποία οριστικοποιείται το κόστος του το οποίο 
επιμερίζεται βάσει του αριθμού των ΤΠ που έχουν αι- 
τηθεί ΦΣ στον χώρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ενότητα 4.3.1. Οι διαδικασίες πληρωμής περιγράφονται 
στην ενότητα 3.3.3. 

Οι απαιτούμενες εργασίες (ρυΙΙ ΙόΓουςΙι) και τα υλικά 
βαρύνουν τον Τ.Π. και χρεώνονται βάσει πραγματικών 
δαπανών. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των τιμών 
(υλικών, μεταφορικών, εργατικών και εργολαβικής δα¬ 
πάνης) που ήθελε προκύψει κατά την κατασκευή του 
έργου, θα αναπροσαρμόζεται το συνολικό κόστος του 
έργου μετά το πέρας των σχετικών εργασιών. 

Οποιαδήποτε χρεωπιστωτική διαφορά προκύψει ανά¬ 
μεσα στον προϋπολογισμό και στον απολογισμό, αμέ¬ 
σως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών, θα 
ενσωματώνεται στο τιμολόγιο. 

Οι συντελεστές επιβάρυνσης λειτουργικών δαπανών 
και κόστους κεφαλαίου καθώς και οι υποκατηγορίες 
κόστους που θα επιβαρύνονται με αυτούς τελούν υπό 
την έγκριση της ΕΕΤΤ. 

Ο ισχύων ΦΠΑ θα καταβάλλεται στον απολογισμό του 
έργου και θα ενσωματώνεται στο τιμολόγιο. 

Οι εργασίες ικανοποίησης κάθε νέου αιτήματος πα¬ 
ροχής υπηρεσιών συνεγκατάστασης ενός Τ.Π. στο ΑΚ 
θα εκκινούν εφόσον ο συγκεκριμένος Τ.Π. έχει αποδε¬ 
δειγμένα εκπληρώσει οποιεσδήποτε, με βάση το πα¬ 
ρόν, οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στους ήδη 
εγκατεστημένους στο ΑΚ λοιπούς Τ.Π. Σε περίπτωση 
που ο Τ.Π. δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
εντός της ορισμένης στην ενότητα 3.3.2 προσθεσμίας, 
η αίτησή του για συνεγκατάτασταση στο εν λόγω Α.Κ. 
απορρίπτεται. 

4.3.3 Τέλη Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης 

Α. ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Α1.ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ 

• Πάγια τέλη για λειτουργικά έξοδα χρήσης χώρου 
ανά τ.μ 

Στο τέλος περιλαμβάνεται το μηνιαίο κόστος μίσθω¬ 
σης του χώρου ανά πι2, 

• Μηνιαία τέλη λειτουργίας χώρου 

Στο τέλος αυτό περιλαμβάνεται το κόστος συντήρη¬ 
σης και τρέχουσας διαχείρισης του χώρου. Αυτές οι 
χρεώσεις αντιστοιχούν στο μερίδιο του φορέα εκμε¬ 


τάλλευσης στις εξής δαπάνες : 
καθαρισμός του χώρου συνεγκατάστασης 
συντήρηση ανελκυστήρων 
συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
συντήρηση λοιπού εξοπλισμού (ασφαλείας κ.λπ.) 
έκδοση καρτών πρόσβασης στο χώρο ΦΣ 
Δημοτικά τέλη, Φόροι κλπ από Τιμολόγια ΔΕΗ 

• Πάγια μηνιαία τέλη κατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος 
(ανά ΑπιρθΓθ 00) 

Τα κόστη αυτά περιλαμβάνουν: (α) Κόστη κατανα- 
λούμενης ΩΟ ισχύος και ενεργείας τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού (β) Κόστη καταναλούμενης ΑΟ ισχύος και 
ενεργείας κλιματισμού οι οποίες έχουν αναχθεί (βά¬ 
σει μελέτης) σε ισοδύναμη ϋΟ ισχύ και ενέργεια (γ) 
Κόστη συντήρησης κλιματιστικών μονάδων (δ) Κόστη 
συντήρησης ανορθωτικών συστημάτων και συστοιχιών 
συσσωρευτών (ε) Κόστη συντήρησης εφεδρικών ηλε¬ 
κτροπαραγωγών συστημάτων. 

Σημείωση: Τα τρία τελευταία κόστη ανάγονται σε 
ισοδύναμη ϋΟ ισχύ και ενέργεια (δηλ. ανά ΑπιροΐΌ ϋϋ) 
βάσει του καταναλισκόμενου ρεύματος από μία κλιμα¬ 
τιστική μονάδα (αφού μετασχηματιστεί από ΑΟ σε ϋΟ 
ισχύ με βάση την ίδια λογική που χρησιμοποιήθηκε για 
την αντιστοίχιση της ΑΟ ισχύος των κλιματιστικών σε 
ϋΟ ισχύ) . 

Α.2 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

• Τέλος εκπόνησης προμελέτης 

Το τέλος αυτό περιλαμβάνει κόστη εργασιών που 
εκτελεί ο ΟΤΕ προκειμένου να ετοιμάσει την προμελέ¬ 
τη για χώρο ΦΣ προς τον ΤΠ. Συγκεκριμένα: 

Επίσκεψη πολιτικού μηχανικού (Αποτύπωση δομικών 
εργασιών, Χωροθέτηση χώρου, Μελέτη ξυλοτύπου, Δι¬ 
αμόρφωση). 

Επίσκεψη δικτυακού (Εξέταση χωρητικότητας Γ ενικού 
Κατανεμητή, μήκος διαδρομής ΕΣΚ, σχαρών, τοποθέτη¬ 
ση ικριωμάτων ΟΤΕ -Παροχών, διαδρομές ζεύξεων από 
Γ εν. Κατανεμητή σε 3ϋΗ, ΡΟΜ, Φρεάτιο Παροχών). 

Επίσκεψη υπευθύνου ασφαλείας εγκαταστάσεων 
(Εποπτεία χώρου, προδιαγραφές ασφαλούς πρόσβα¬ 
σης, ασφάλειας εγκαταστάσεων, αοοοεε οοπΙιόΙ, νίόοο 
οαπίΘΓα, νίόοο καταγραφής). 

Διάφορες απαιτούμενες διοικητικές/διαχειριστικές ερ¬ 
γασίες υποστήριξης (Παραλαβή - Διακίνηση αίτησης, 
Κοστολόγηση - Εκπόνηση προϋπολογισμού, Σχεδίαση, 
Διακίνηση σχεδίων & φ/α, Διακίνηση προϋπολογισμού, 
Αποστολή προϋπολογισμού & τεχνικής μελέτης). 

• Τ έλος ακύρωσης προμελέτης 

Το συγκεκριμένο τέλος συνιστά αποκατάσταση του 
κόστους του ΟΤΕ για τυχόν εργασίες που έχει ήδη 
εκτελέσει για την υλοποίηση της αρχικής αίτησης του 
ΤΠ προς εκπόνηση μελέτης χώρου ΦΣ. 

• Τέλος σύνδεσης οριολωρίδας 100/512 ζευγών 

Το τέλος αυτό περιλαμβάνει κόστη εργασιών που 
εκτελεί ο ΟΤΕ εντός του αστικού του κέντρου προκει¬ 
μένου να συνδέσει μια οριολωρίδα 100/512 ζευγών στο 
ΕΣΚΤ ΤΠ, συγκεκριμένα: 

Εργασίες σε σχέση με το μητρώο των ζευγών (ανα¬ 
ζήτηση προ της μικτονόμησης, ενημέρωση κατόπιν της 
μικτονόμησης). 

Μικτονόμηση ζευγών (δηλ. υλοποίηση των φυσικών 
συνδέσεων) και το κόστος του ίδιου του υλικού (ορι- 
ολωρίδα). 

Διάφορες τυχόν απαιτούμενες διοικητικές/διαχειρι- 
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στικές εργασίες υποστήριξης. 

• Κόστος λοιπών εργασιών κατόπιν αιτήματος Τ.Π. 

Αφορά εργασίες που αιτείται ο Τ.Π. εκτός αυτών που 

περιλαμβάνονται στα τέλη που έχουν ως άνω περιγρά¬ 
φει και θα χρεώνεται βάσει των πραγματικών δαπανό- 
μενων ανθρωποωρών καθώς και τυχόν κόστος υλικών. 

Β. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Β.1 Τέλη 

• Τέλος σύνδεσης ΦΥΠ & ΕΣΚΤ 200 ζευγών 

• Το τέλος αυτό περιλαμβάνει τα κόστη υλικών και 
μιας σειράς εργασιών που εκτελεί ο ΟΤΕ εντός του 
αστικού του κέντρου προκειμένου να συνδέσει μια 
ομάδα 200 ζευγών χαλκού του ΕΞΣΚ του ΤΠ με τον 
γενικό/δευτερεύοντα κατανεμητή (μέσω ΦΥΠ και ΕΣΚΤ). 
Συγκεκριμένα: 

Υλικά και εργασίες για τις χωματουργικές διαδικασίες 
του ΦΥΠ (Σωληνώσεις, μπούκες, Κατασκευή χαντακιών 
και τοποθέτηση, Υλικά Φρεατίου (Καπάκι, Τραβέρσα 
κτλ), Κατασκευή Φρεατίου, στεγανοποίηση). 

Κόστος μελέτης ΕΣΚΤ (Χωματουργικά, Δικτυακά, Δι¬ 
άφορες απαιτούμενες διοικητικές/διαχειριστικές εργα¬ 
σίες υποστήριξης). 

Υλικά του ΕΣΚΤ και για την καλωδιοποίησης-τοπο- 
θέτηση-σύνδεση του ΕΣΚΤ με το Γενικό/δευτερεύοντα 
κατανεμητή (καλώδιο 1200”, οριολωρίδες, ρητίνες στε- 
γανοποίησης κλπ.). 

Διάφορες εργασίες προσωπικού για το ΕΣΚΤ (καλω- 
διοποίηση, τερματισμός και πλέξιμο, τοποθέτηση ορι- 
ολωρίδας, κατασκευή γειώσεως, επιστασία). 

• Τέλος ζεύξης 200/400/600 ζευγών σε σύνδεσμο 
εντός ΦΥΠ (μούφα). 

Το τέλος αυτό περιλαμβάνει τα κόστη υλικών και μιας 
σειράς εργασιών που εκτελεί ο ΟΤΕ εντός του ΦΥΠ προ¬ 
κειμένου να συνδέσει μια ομάδα 200/400/600 ζευγών χαλ¬ 
κού του ΕΞΣΚ του ΤΠ με αντίστοιχα ζεύγη του ΕΣΚΤ. 

Συγκεκριμένα: 

Κόστος μελέτης ΕΣΚΤ που ταυτίζεται με το κόστος/ερ- 
γασίες μελέτης για την αρχική σύνδεση στο ΦΥΠ&ΕΣΚΤ 
(Χωματουργικά, Δικτυακά, Διάφορες απαιτούμενες διοι- 
κητικές/διαχειριστικές εργασίες υποστήριξης) . 

Υλικά απαραίτητα για τη συγκόλληση (μούφα) όπως 
θερμοσυστελλόμενος μανδύας και λοιπά μικροϋλικά/ 
αναλώσιμα δικτύου. 

Δικτυακές εργασίες συγκόλλησης (μούφας) εντός του 
ΦΥΠ (Μετάβαση Συνεργείου, Κατασκευή Συνδέσμου σε 
Σωλήνα Μετ., Τοποθέτηση θερμοσυστελλόμενου, Πλέ¬ 
ξιμο Μούφας Συνδέσμου (1.200 Ζεύγη). 

Δοκιμή ΜϋΕ-ΜΟΥΦΑ-ΗϋΡ, άνοιγμα-κλείσιμο ΦΥΠ). 

Διάφορες απαιτούμενες διοικητικές/διαχειριστικές 
εργασίες υποστήριξης. 

• Τέλη συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης στο 
ΦΥΠ ανά 200 ζεύγη. 

Το τέλος αυτό περιλαμβάνει τα κόστη υλικών και μιας 
σειράς εργασιών που εκτελεί ο ΟΤΕ εντός του ΦΥΠ 
προκειμένου είτε να συντηρήσει είτε να αποκαταστήσει 
βλάβη εντός του ΦΥΠ. Συγκεκριμένα: 

Υλικά απαραίτητα για τη συγκόλληση (μούφα) όπως 
θερμοσυστελλόμενος μανδύας και λοιπά μικροϋλικά/ 
αναλώσιμα δικτύου. 

Δικτυακές εργασίες συγκόλλησης (μούφας) εντός 
του ΦΥΠ (Μετάβαση Συνεργείου, Τοποθέτηση θερμοσυ¬ 
στελλόμενου, Πλέξιμο Μούφας Συνδέσμου (1.200 Ζεύγη), 
Δοκιμή/μετρήσεις ΜϋΕ-ΜΟΥΦΑ-ΗϋΕ, άνοιγμα-κλείσιμο 


ΦΥΠ). 

Διάφορες απαιτούμενες διοικητικές/διαχειριστικές 
εργασίες υποστήριξης. 

• Πάγια τέλη χρήσης ζεύγους ΕΞΣΚ ανά μέτρο. 

Το συγκεκριμένο τέλος αποδίδεται από τον ΤΠ προς 
τον ΟΤΕ και αφορά τέλη/δικαίωμα/ενοίκιο χρήσης χάλ¬ 
κινου δικτύου του ΟΤΕ για να μπορεί να χρησιμοποιεί 
τους βρόχους του ΟΤΕ για να εξυπηρετεί τον πελάτη 
του. 

• Τέλος επίσκεψης συνεργείου ΟΤΕ σε σύνδεσμο (μού¬ 
φα) για άρση βλάβης η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητα 
παρόχου. 

Το τέλος αυτό περιλαμβάνει τα κόστη υλικών και μιας 
σειράς εργασιών που εκτελεί ο ΟΤΕ εντός του ΦΥΠ 
προκειμένου να αποκαταστήσει βλάβη εντός του ΦΥΠ 
την οποία έχει προκαλέσει ΤΠ. Συγκεκριμένα: 

Υλικά απαραίτητα για τη συγκόλληση όπως θερμοσυ¬ 
στελλόμενος μανδύας και λοιπά μικροϋλικά/αναλώσιμα 
δικτύου. 

Δικτυακές εργασίες συγκόλλησης εντός του ΦΥΠ (Με¬ 
τάβαση Συνεργείου, Κατασκευή Συνδέσμου σε Σωλήνα 
Μετ., Τοποθέτηση θερμοσυστελλόμενου, Πλέξιμο Μού¬ 
φας Συνδέσμου, Δοκιμή/μετρήσεις ΜΟΕ-ΜΟΥΦΑ-ΗϋΡ, 
άνοιγμα-κλείσιμο ΦΥΠ). 

Διάφορες απαιτούμενες διοικητικές/διαχειριστικές 
εργασίες υποστήριξης. 

Β.2 Εκκαθάριση οφειλών υφιστάμενων ΦΥΠ. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανταγωνισμού 
και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτι¬ 
κών ηθών, τα τέλη των υπηρεσιών Απομακρυσμένης 
Συνεγκατάστασης Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο, όπως αυτά προέκυψαν από τον κοστο- 
λογικό έλεγχο 2006, αν και μη κοστοστρεφή με βάση 
το κοστολογικό σύστημα Ιορ άοννη ΜΜΕΚ, δύνανται να 
εφαρμοσθούν αναδρομικά από τον ΟΤΕ, μόνο κατόπιν 
προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του αντισυμβαλλο¬ 
μένου του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’αριθ. 
418/016/19-01-2006 σχετικά με τα «Αποτελέσματα Κοστο- 
λογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της 
Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2006 (με απολογιστικά 
στοιχεία 2004) / Προσωρινά τιμολόγια 2007»] 

Ειδικότερα, αναφορικά με τα ήδη υπάρχοντα ΦΥΠ, κα¬ 
τόπιν κοινής συμφωνίας των μερών, δύναται να ισχύσει 
η παρακάτω διαδικασία εκκαθάρισης οφειλών: 

Ο ΟΤΕ θα ανακοινώσει με επιστολή του στα ενδια¬ 
φερόμενο μέρη την πρόθεσή του να προχωρήσει σε 
εκκαθάριση οφειλών ανά ΦΥΠ. Τα ενδιαφερόμενο μέρη 
οφείλουν να απαντήσουν για την αποδοχή ή όχι της 
διαδικασίας εκκαθάρισης εντός είκοσι (20) ημερών από 
την λήψη της σχετικής επιστολής. Στην περίπτωση έγ¬ 
γραφης αποδοχής της διαδικασίας εκκαθάρισης από τα 
ενδιαφερόμενο μέρη ο ΟΤΕ θα εκκαθαρίσει όλα τα έργα 
ΕΣΚΤ/ΦΥΠ/ΚΟΙ (υπολογίζοντας όλες τις χρεοπιστώσεις 
μεταξύ των Τηλεπ. Παροχών και τις οικονομικές υπο¬ 
χρεώσεις τους προς τον ΟΤΕ), που έχουν υλοποιηθεί 
μέχρι την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρού¬ 
σας προσφοράς. Η καταγραφή αυτή θα κοινοποιηθεί 
στους Τ.Π. προς επιβεβαίωση. Η επιβεβαίωση πρέπει 
να γίνει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 
την κοινοποίηση. 

Κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τους παρόχους, ο 
ΟΤΕ θα τιμολογήσει τους Τ.Π. εφαρμόζοντας τα ισχύ- 
οντα τιμολόγια από την ημερομηνία που παραδόθηκαν 
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τα ΕΣΚΤ/ΦΥΠ/ΚΟΙ σε αυτούς. Τα ποσά που θα προκό¬ 
ψουν απ’ αυτήν την τιμολόγηση θα αψαιρεθούν από 
το ποσόν (κόστος) που έχουν καταβάλει οι Τ.Π., όπως 
προέκυψε από την προαναψερόμενη εκκαθάριση. Αν 
προκόψει πιστωτικό ποσό για τον Τηλεπ. Πάροχο, θα 
ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία που περιγράψεται 
στην παρ. 4.1 σχετικά με τα πιστωτικά σημειώματα. Αν 
προκόψει χρεωστικό ποσό για τον Τηλεπ. Πάροχο, αυτό 
θα καταβληθεί στον ΟΤΕ, εντός της προθεσμίας που 
αναγράφεται στο χρεωστικό τιμολόγιο η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών, από την 
παραλαβή του τιμολογίου. 

Γ. ΤΕΛΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗΣ 

Τα τέλη ορίζονται με βάση την υποχρέωση κοστο- 
στρέφειας του ΟΤΕ βάσει μεθοδολογίας Μέσου Μακρο¬ 
πρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το τρέχον 
κόστος των παγίων (ΜΜΕΚ/ ΤΚ (ΕΒΑΙΟ / ΟυποπΙ οοεί)) 
με προσέγγιση ΒοΜοππ-υρ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006 (ΦΕΚ 932/Β/2006) και τελούν 
υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ.. 

4.4. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Ο Τ.Π. έχει το δικαίωμα αμφισβήτησης της ορθότητας 
των χρεώσεων του τιμολογίου. Το εν λόγω δικαίωμα 
ασκείται με την υποβολή έγγραφης αίτησης επανεξέτα¬ 
σης / διόρθωσης τιμολογίου, εντός αποκλειστικής προ¬ 
θεσμίας έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία έκδοσης του 
τιμολογίου, (εκτός από τις περιπτώσεις που η αμφισβή¬ 
τηση αφορά τη μη συμόρφωση με απόφαση της ΕΕΤΤ 
ή διάταξη νόμου οπότε η προθεσμία αμφισβήτησης του 
τιμολογίου εκκινεί από την έκδοση της απόφασης ή 
της νομοθετικής διάταξης). Στην Αίτηση προσδιορίζεται 
σαφώς το μέρος του τιμολογίου που αμφισβητείται και 
επισυνάπτεται κάθε αναγκαίο στοιχείο / πληροφορία 
επαλήθευσης. Ο ΟΤΕ απαντά στην εν λόγω αίτηση του 
Τ.Π. εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή 
της, εγγράφως και αιτιολογημένως, αποστέλλοντας όλα 
τα συνοδευτικά στοιχεία τιμολόγησης. 

Σε περίπτωση - ολικής ή μερικής - αποδοχής της 
αίτησης ο ΟΤΕ εκδίδει πιστωτικό σημείωμα για το αντί¬ 
στοιχο ποσό και η σχετική διαφορά συμψηφίζεται στον 
αμέσως επόμενο λογαριασμό από την έγγραφη ειδοποί¬ 
ηση του ΤΠ περί αποδοχής της αίτησής του. 

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής απόρριψης της αίτη¬ 
σης από τον ΟΤΕ, τα μέρη κατόπιν αιτήματος του Τ.Π., 
εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποί¬ 
ηση στον Τ.Π. της απάντησης του ΟΤΕ, συγκροτούν 
μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ΟΤΕ και Τ.Π. για την 
διευκρίνιση της διαφωνίας (Μικτή Επιτροπή Επίλυσης 
Διαφορών), τα μέλη της οποίας ορίζονται με κοινή συμ¬ 
φωνία ΟΤΕ και ΤΠ. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεού- 
νται να υποβάλλουν στην μικτή Επιτροπή εντός δέκα 
(10) ημερών από την συγκρότησή της αναλυτικά στοι¬ 
χεία για τις υπηρεσίες και την περίοδο χρέωσης όπου 
εντοπίζεται η διαφωνία, προς απόδειξη της ακρίβειας 
των υπολογισμών τους. Τα εν λόγω στοιχεία χρησι¬ 
μοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό επίλυσης της 
συγκεκριμένης διαφοράς. Για το λόγο αυτό τα συμβαλ¬ 
λόμενα μέρη, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
πηγάζουν από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, υποχρεούνται να διατηρούν 
τα σχετικά αρχεία για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει 
εκκρεμής διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 


.Τα συμβαλόμενα μέρη θα ενεργούν καλόπιστα ώστε 
οι διαφορές να αίρονται με διάθεση εξεύρεσης λύσης. 
Η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφοράς αποφασίζει επί 
της διαφοράς σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την υπαγωγή της σε αυτήν, και σε κάθε περίπτω¬ 
ση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών πρωτού 
αποφανθεί ότι δεν δύναται να λύσει την διαφορά. 

Σε περίπτωση - ολικής ή μερικής - αποδοχής της 
αίτησης ο ΟΤΕ εκδίδει πιστωτικό σημείωμα για το αντί¬ 
στοιχο ποσό και η σχετική διαφορά συμψηφίζεται στον 
αμέσως επόμενο λογαριασμό από την έγγραφη ειδοποί¬ 
ηση του ΤΠ περί αποδοχής της αίτησής του. 

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής απόρριψης της αίτη¬ 
σης από τον ΟΤΕ, τα μέρη κατόπιν αιτήματος του Τ.Π., 
εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποί¬ 
ηση στον Τ.Π. της απάντησης του ΟΤΕ, συγκροτούν 
μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ΟΤΕ και Τ.Π. για την 
διευκρίνιση της διαφωνίας (Μικτή Επιτροπή Επίλυσης 
Διαφορών), τα μέλη της οποίας ορίζονται με κοινή συμ¬ 
φωνία ΟΤΕ και ΤΠ. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεού- 
νται να υποβάλλουν στην μικτή Επιτροπή εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την συγκρότησή της αναλυτικά 
στοιχεία για τις υπηρεσίες και την περίοδο χρέωσης 
όπου εντοπίζεται η διαφωνία, προς απόδειξη της ακρί¬ 
βειας των υπολογισμών τους. Τα εν λόγω στοιχεία χρη¬ 
σιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό επίλυσης της 
συγκεκριμένης διαφοράς. Γ ια το λόγο αυτό τα συμβαλ¬ 
λόμενα μέρη, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
πηγάζουν από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, υποχρεούνται να διατηρούν 
τα σχετικά αρχεία για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει 
εκκρεμής διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 
Τα συμβαλόμενα μέρη θα ενεργούν καλόπιστα ώστε 
οι διαφορές να αίρονται με διάθεση εξεύρεσης λύσης. 
Η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφοράς αποφασίζει επί 
της διαφοράς σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την υπαγωγή της σε αυτήν, και σε κάθε περίπτω¬ 
ση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών πρωτού 
αποφανθεί ότι δεν δύναται να λύσει την διαφορά. 

Σε περίπτωση που η αμφισβήτηση της διαφοράς 
έχει γίνει εγγράφως προς τον ΟΤΕ πριν παρέλθει η 
προθεσμία πληρωμής, η προθεσμία πληρωμής του υπό 
αμφισβήτηση ποσού αναστέλλεται μέχρι την έκδοση 
απόφασης από την Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφοράς. 
Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ δικαιούται να ζητήσει και ο 
Τ. Π υποχρεούται να καταβάλει εγγυήσεις οι οποίες να 
καλύπτουν το 100% του ποσού της αμφισβήτησης. 

Μετά την άρση της διαφωνίας, η οποία θα πρέπει να 
γίνει εντός διμήνου από την υπαγωγή της στην Μικτή 
Επιτροπή, τα ποσά θα πληρώνονται προσαυξημένα με 
το νόμιμο επιτόκιο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών 
από την κοινοποίηση της απόφασης της Μικτής Επι¬ 
τροπής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία 
στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης, τα ποσά 
θα πληρώνονται προσαυξημένα με το νόμιμο επιτόκιο, 
εντός σαράντα (40) εργασίμων ημερών από το χρονικό 
σημείο που η Επιτροπή θα αποφανθεί ότι δεν δύναται 
να επιλύσει τη διαφορά ή μετά την άπρακτη πάροδο 
διμήνου από την υπαγωγή της διαφοράς σε αυτήν, εκτός 
των περιπτώσεων εκείνων που μετά από αίτηση του Τ.Π. 
χορηγηθούν σχετικά προσωρινά μέτρα ενώπιων αρμόδι- 
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ας δικαστικής αρχής ή και της ΕΕΤΤ (εφόσον η διαφορά 
προκύπτει από την ερμηνεία / εφαρμογή απόφασης της 
ΕΕΤΤ). Στην τελευταία περίπτωση η καταβολή του υπό 
αμφισβήτηση ποσού από τον Τ.Π δεν συνιστά συνομολό- 
γηση της οφειλής, ούτε άλλως περιορίζει τα δικαιώματα 
του Τ.Π. από την κείμενη νομοθεσία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του ν. 3431/2006, η 
Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να αρνείται την επίλυση διαφοράς με 
δεσμευτική απόφαση, εφόσον τα μέρη δεν έχουν προ¬ 
ηγουμένως εξαντλήσει τη διαδικασία υπαγωγής της δι¬ 
αφοράς τους στην Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών 
ΟΤΕ και Τ.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου. 

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 18 παρ. 7 του ν. 3431/2006, η διαδικασία υπαγωγής 
της διαφοράς στην Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών 
του παρόντος άρθρου, δεν στερεί από το ενδιαφερόμε¬ 
νο μέρος τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία, ότι 
άλλος πάροχος παραβιάζει διατάξεις του παρόντος ή 
του ν. 703/1977, όπως ισχύει, ή να ζητά τη λήψη ασφα¬ 
λιστικών μέτρων ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 63 ή και να προσφύγει ενώπιον των 
αρμόδιων δικαστηρίων. 

Πληροφορίες Χρεώσεων 

Ο ΟΤΕ θα αποθηκεύει τις Πληροφορίες Χρεώσεων 
για περίοδο ενός έτους από την Ημερομηνία Τιμολο¬ 
γίου. Αντίστοιχα, ο Τ.Π. θα καταγράφει από την δική 
του πλευρά και θα διατηρεί για αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα τις Πληροφορίες Χρεώσεων. 

Οι Πληροφορίες Χρεώσεων θα παραχωρούνται δωρε¬ 
άν μεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π. και θα χρησιμοποιούνται απο¬ 
κλειστικά για σκοπούς διακανονισμού αμφισβητήσεων/ 
διαφορών, κατόπιν εγγράφου αιτήματος οιουδήποτε 
των μερών το οποίο θα υποβάλλεται μέσα στην προ¬ 
θεσμία αμφισβήτησης του τιμολογίου. Οι παρεχόμενες 
πληροφορίες διέπονται από την αρχή της εμπιστευτι¬ 
κότητας.» 

4.5. ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Εφόσον ο Τ.Π. δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα το λογα¬ 
ριασμό του, και δεν έχει υποβάλει εγγράφως αίτηση 
επανεξέτασης / διόρθωσης τιμολογίου για το οφειλό- 
μενο ποσό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρα¬ 
φο 4.4 ο ΟΤΕ ενημερώνει εγγράφως τον Τ.Π. για την 
καθυστέρηση εξόφλησης της οφειλής του τάσσοντας 
προθεσμία για την εξόφληση της οφειλής του τριάντα 
(30) ημερών από την επίδοση της έγγραφης όχλησης 
και δύναται να μην υλοποιεί νέες αιτήσεις για παροχή 
νέων βρόχων. 

Εάν δεν εξοφληθεί υπαίτια η οφειλή στην ταχθεί¬ 
σα προθεσμία, και μετά την κοινοποίηση της σχετικής 
δεύτερης έγγραφης ειδοποίησης προς το Τ.Π. ή σε πε¬ 
ριπτώσεις αμφισβητήσεων δεν έχει εξοφληθεί υπαίτια 
η οφειλή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
4.4 του παρόντος ο ΟΤΕ δικαιούται α) να διακόψει την 
παροχή των Υπηρεσιών ΑΠΤΒ στις οποίες αναφέρεται 
η η οφειλή μέχρι την εξόφληση του εκκρεμούντος Τι¬ 
μολογίου ή/και β) να αρνηθεί την παροχή οποιονδήποτε 
επιπρόσθετων υπηρεσιών ΑΠΤΒ και Συνεγκατάστασης. 
Σε περίπτωση που η ειδοποίηση αφορά διακοπή υπη¬ 
ρεσιών πρέπει να κοινοποιείται στον Τ.Π. τουλάχιστον 
είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν την διακοπή (η κοι¬ 
νοποίηση γνωστοποιείται και στην ΕΕΤΤ). 

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου της 


παρούσας ενότητας, στην περίπωση που ο Τ.Π. εξοφλή¬ 
σει τις οφειλές του πριν την εκπνοή της εικοσαήμερης 
προθεσμίας, η διακοπή δεν πραγματοποιείται. Στην 
περίπτωση που ο Τ.Π. εξοφλήσει τις οφειλές του μετά 
την πραγματοποίηση της διακοπής υπηρεσιών, με την 
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου της παρούσας 
ενότητας, ο ΟΤΕ οφείλει να προβεί εκ νέου σε παροχή 
των υπηρεσιών για τις οποίες είχε προβεί σε διακοπή 
εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών, εφόσον 
πρόκειται για Φυσική, Σύμμικτη και Εικονική συνεγκα- 
τάσταση, ενώ στην περίπτωση της Απομακρυσμένης 
συνεγκατάστασης η αποκατάσταση της παρεχόμενης 
υπηρεσίας γίνεται στον ελάχιστο τεχνικά απαιτούμενο 
χρόνο. 

Στις περιπτώσεις επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξό¬ 
φλησης ή μη εξόφλησης λογαριασμών από παροχή υπη¬ 
ρεσιών ΑΠΤΒ και Συνεγκατάστασης ο ΟΤΕ αφού έχει 
ακολουθήσει την διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου 
δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση λόγω 
υπαιτιότητας του Τ.Π, με την επιφύλαξη των υποχρεώ¬ 
σεων του ως ΣΙΑ με βάση την ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006. 

Ο Τ.Π. δύναται να προβαίνει σε συμψηφισμό των οφει¬ 
λών του προς τον ΟΤΕ που απορρέουν από την παροχή 
αδεσμοποίητης πρόσβασης σε τοπικούς βρόχους ή / 
και συνεγκατάστασης και λοιπών σχετικών υπηρεσιών 
με ομοειδείς απαιτήσεις του προς τον ΟΤΕ, οι οποίες 
δεν έχουν υπαχθεί προς επίλυση διαφοράς στη Μικτή 
Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις της παρούσας. Το δικαίωμα συμψηφισμού ασκείται 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. Ως ομοειδής 
θεωρείται κάθε απαίτηση που προέρχεται ή σχετίζεται 
με την παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης σε τοπικούς 
βρόχους ή / και συνεγκατάστασης και λοιπών σχετικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής ποι¬ 
νικών ρητρών δυνάμει της παρούσας προσφοράς. Το 
ίδιο δικαίωμα έχει και ο ΟΤΕ αναφορικά με ληξιπρόθε¬ 
σμες απαιτήσεις του προς τον Τ.Π. οι οποίες απορρέουν 
αποκλειστικά από την παροχή υπηρεσιών ΑΠΤΒ ή / και 
Συνεγκατάστασης, και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί 
αίτηση επανεξέτασης /διόρθωσης τιμολογίου σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας. 

4.6. ΕΓΓΥΗΣΗ 

4.6.1 Ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει από τον Τ.Π την πα¬ 
ροχή εγγυήσεων αναφορικά με την εξόφληση οφειλών 
από υπηρεσίες Τ.Β. ή συνεγκατάστασης. Το δικαίωμα 
του ΟΤΕ να ζητήσει την παροχή εγγυήσεων ερμηνεύεται 
με βάση τις υποχρεώσεις του ως επιχείρηση με ΣΙΑ 
στη σχετική αγορά «Χονδρικής Παροχής Αδεσμοποίη¬ 
της Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρό- 
χους» ιδίως την υποχρεώση τήρησης της αρχής της 
αμεροληψίας και ασκείται σύμφωνα με την καλή πίστη 
και τα συναλλακτικά ήθη, ακολουθώντας τα παρακάτω 
κριτήρια: 

5. Σε περίπτωση Τηλ. Παρόχου ο οποίος δεν κατέστη 
υπερήμερος αναφορικά με την καταβολή οφειλών του 
προς τον ΟΤΕ, από την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονι¬ 
κών επικοινωνιών, κατά την χρονική περίοδο των δύο (2) 
τελευταίων ετών πριν από τη σύναψη συμφωνίας, ο ΟΤΕ 
δεν απαιτεί κάποιας μορφής εγγύηση. Δεν θεωρείται ότι 
έχει καταστεί υπερήμερος ο ΤΠ. αναφορικά με οφειλές 
από τιμολόγια για τα οποία η μη καταβολή τους γίνεται 
επί τη βάση προσωρινής διαταγής. 

6. Σε περίπτωση Τηλ. Παρόχου ο οποίος προσκομίσει 
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στον ΟΤΕ θετική αξιολόγηση αναφορικά με την οικο¬ 
νομική φερεγγυότητα του ιδίου ή μητρικής του εται¬ 
ρείας από έναν κοινά αποδεκτό από τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη αναγνωρισμένο ανεξάρτητο Οργανισμό Αξιολό¬ 
γησης Οικονομικής Φερεγγυότητας Εταιριών, ο ΟΤΕ 
δεν απαιτεί κάποιας μορφής εγγύηση για το χρονικό 
διάστημα ισχύος της αξιολόγησης. Ο Τ. Π επιλέγει από 
σχετικό κατάλογο τον οποίο καταρτίζει ο ΟΤΕ με τους 
Ανεξάρτητους Οργανισμούς Αξιολόγησης Οικονομικής 
Φερεγγυότητας της αποδοχής του. Ο σχετικός κατά¬ 
λογος κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ. Η αξιολόγηση δύναται 
να επανεξετάζεται από τον ανεξάρτητο Οργανισμό Αξι¬ 
ολόγησης Οικονομικής Φερεγγυότητας Εταιριών. Μετά 
το πέρας των δύο (2) ετών, εάν ο εν λόγω πάροχος 
δεν καταστεί υπερήμερος αναφορικά με την καταβολή 
οφειλών του προς τον ΟΤΕ στο διάστημα αυτό, εντάσ¬ 
σεται στην κατηγορία 1. 

7. Στην περίπτωση Τηλ. Παρόχου ο οποίος δεν εμπί¬ 
πτει στις κατηγορίες 1 και 2, ο ΟΤΕ απαιτεί την προσκό¬ 
μιση εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με την παράγραφο 

4.6.2. 

8. Τηλ. Πάροχος της κατηγορίας 3 ο οποίος είτε α) 
με βάση τα στοιχεία της τελευταίας διετίας μπορεί να 
ενταχθεί στην κατηγορίας 1 είτε β) προσκομίσει στον 
ΟΤΕ θετική αξιολόγηση σύμφωνα με την κατηγορία 
2, κατόπιν αιτήματος του προς τον ΟΤΕ εντάσσεται 
στην κατηγορίες 1 ή 2 αντίστοιχα και από την έντα¬ 
ξή του δεν υποχρεούται σε προσκόμιση εγγυητικής 
επιστολής τυχόν δε ήδη προσκομισθείσα εγγυητική 
επιστρέφεται. 

4.6.2 Εφόσον ο ΟΤΕ έχει δικαίωμα εγγυήσεων, με 
βάση την παράγραφο 4.6.1 της παρούσας ζητά από το 
υπόχρεο μέρος, την προσκόμιση ανέκκλητης εγγυητι¬ 
κής επιστολής τραπέζης, η οποία λειτουργεί νόμιμα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος-μέλος της Ευρωπα¬ 
ϊκής Ένωσης (όπως αυτό βεβαιώνεται από την Τρά¬ 
πεζα της Ελλάδος) υπέρ του ΟΤΕ και είναι αποδεκτή 
από τα συμβαλλόμενα μέρη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26). Είναι 
δυνατόν η ως άνω εγγυητική επιστολή τραπέζης να 
εκδοθεί μετά από αίτημα της (τυχόν) μητρικής Εται¬ 
ρείας του Τ.Π. προς την τράπεζα για λογαριασμό της 
τελευταίας και υπέρ του ΟΤΕ, για την καλή εκτέλεση 
της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ενός νέου Τηλ. Παρόχου ο οποίος 
δεν λαμβάνει υπηρεσίες ΑΠΤΒ και ο οποίος σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.6.1 υποχρεούται σε 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής το ύψος της αρχικής 
εγγυητικής επιστολής ορίζεται στις δέκα χιλιάδες ευρώ 
(10.000€). Το ύψος της αρχικής Εγγυητικής Επιστολής θα 
αναπροσαρμοστεί μετά από έξι (6) μήνες και στην συνέ¬ 
χεια θα αναπροσαρμόζεται ετησίως ώστε να ανέρχεται 
στο διπλάσιο των σχετικών μηνιαίων περιοδικών τελών 
του τελευταίου μήνα του εξαμήνου ή του χρόνου αντί¬ 
στοιχα. Στην περίπτωση νέου Τ.Π., ο οποίος σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα υποχρεούται 
σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής, η υπογραφή της 
σύμβασης γίνεται με την προσκόμιση της εγγυητική 
επιστολής. 

Στην περίπτωση ενός Τηλ. Παρόχου ο οποίος ήδη 
λαμβάνει υπηρεσίες ΑΠΤΒ και ο οποίος σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα υποχρεούται σε 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής, το ύψος της εγγυη¬ 
τικής επιστολής ανέρχεται στο διπλάσιο των σχετι¬ 


κών μηνιαίων περιοδικών τελών του τελευταίου μήνα, 
εκτός εάν αυτά είναι μικρότερα των δέκα χιλιάδων ευρώ 
(10.000€), οπότε προσκομίζεται εγγυητική επιστολή δέκα 
χιλιάδων ευρώ (10.000€). Το ύψος της Εγγυητικής Επι¬ 
στολής θα αναπροσαρμοστεί μετά από έξι (6) μήνες και 
στην συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται ετησίως ώστε να 
ανέρχεται στο διπλάσιο των σχετικών μηνιαίων περιο¬ 
δικών τελών του τελευταίου μήνα του εξαμήνου ή του 
χρόνου αντίστοιχα. Στην περίπτωση Τ.Π. ο οποίος έχει 
ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση και ο οποίος σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα υποχρεούται 
σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής, δεν υλοποιούνται 
νέες αιτήσεις εφόσον δεν προσκομίσει τη σχετική εγ¬ 
γυητική επιστολή. 

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, αναφορικά με υπηρε¬ 
σίες συνεγκατάστασης που απαιτείται η διαμόρφωση 
χώρων, ζητείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 
από όλους ανεξαιρέτως του παρόχους που αιτούνται 
τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ενότητες 
3.3.3, 3.4.1. και 3.5.1. Η Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται 
μετά τη λήξη της εφόσον δεν υπάρχουν σχετικές με τη 
σύμβαση αυτή απαιτήσεις από τον ΟΤΕ. Οι περιπτώσεις 
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής αναφέρονται 
ρητά στην Σύμβαση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στα πλαίσια παροχής κάθε είδους υπηρεσίας Αδε- 
σμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή Συ- 
νεγκατάστασης ή και λοιπών συναφών υπηρεσιών 
δυνάμει της εκάστοτε ισχύουσας Προσφοράς Ανα¬ 
φοράς Αδεσμοίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, 
ο ΟΤΕ καθώς και η εταιρεία σας προτίθενται να 
γνωστοποιήσουν η μία προς την άλλη ορισμένες 
εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες στοιχεία 
και δεδομένα, εφεξής καλούμενα χάριν συντομίας 
ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες», οι οποίες είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητες και σημαντικές σε σχέση με 
το αντικείμενο δραστηριότητας που σχετίζεται με 
την επικείμενη συνεργασία τους. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω, δια του παρόντος ρητά 
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακό¬ 
λουθα: 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι απαγο¬ 
ρεύεται η κοινοποίηση κάθε πληροφορίας η οποία 
φέρει εγγράφως τον χαρακτηρισμό «εμπιστευτι- 
κή» ή «απόρρητη». Σε περίπτωση προφορικής 
κοινοποίησης πληροφοριών οι οποίες χαρακτηρίζο¬ 
νται ως εμπιστευτικές, η εμπιστευτικότητα αυτών θα 
πρέπει να επιβεβαιωθεί και εγγράφως μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από την γνωστοποίηση αυτών στο άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος. Ειδικότερα, για όσο χρονικό 
διάστημα οι συγκεκριμένες πληροφορίες παραμένουν 
εμπιστευτικές και απόρρητες και πάντως καθ’ όλη τη 
διάρκεια της συνεργασίας τους απαγορεύεται σε κάθε 
μέρος να ανακοινώνει, αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τις 
Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη και ρητή συγκατά¬ 
θεση του άλλου μέρους. 

Η ως άνω απαγόρευση κοινοποίησης δεν ισχύει 
εάν (α) οι εν λόγω Εμπιστευτικές Πληροφορίες έχουν 
ήδη δημοσιοποιηθεί, χωρίς παραβίαση υποχρεώ- 
σεως εμπιστευτικότητας ή των όρων της παρούσης 
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Συμβάσεως Εμπιστευτικότητας ιδίως επειδή είτε αυ¬ 
τές έχουν ήδη γίνει δημόσια γνωστές από το ίδιο το 
μέρος ή (β) η εν λόγω δημοσιοποίηση επιβάλλεται από 
την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία ή με πράξη αρμόδιας 
Διοικητικής Αρχής ή με σχετική απόφαση Δικαστικής ή 
Εισαγγελικής Αρχής. 

Κάθε μέρος εγγυάται ότι, για όσο χρονικό διάστημα οι 
συγκεκριμένες πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές 
και απόρρητες και πάντως καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεργασίας του με το άλλο μέρος, θα χρησιμοποιού¬ 
νται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους 
αρχικά διατέθηκαν ή/και για να επιτρέψουν στα Συμ¬ 
βαλλόμενα μέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
στο πλαίσιο της Προσφοράς ή/και της μεταξύ τους σύμ¬ 
βασης ή/και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους από τη 
σύμβαση. Κάθε μέρος εγγυάται ότι δεν θα κοινοποιήσει 
σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα χρησιμοποιήσει καθ’ 
οποιοδήποτε τρόπο προς όφελος του ή για οποιοδήπο- 
τε άλλο σκοπό πέραν της υλοποίησης της συμφωνίας 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, μυστικά 
ή πληροφορίες, στοιχεία και δεδομένα που αφορούν την 
οργάνωση, την λειτουργία, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, 
τα πνευματικά ή οιασδήποτε άλλης φύσεως δικαιώματα 
και την πελατεία του. Ειδικά ο ΟΤΕ ρητά εγγυάται ότι 
οι πληροφορίες που λαμβάνονται από το χονδρικό του 
άκρο στα πλαίσια παροχής στον Τ.Π. υπηρεσιών Αδε¬ 
σμοποίητης Πρόσβασης / Συνεγκατάστασης και λοιπών 
συναφών υπηρεσιών δυνάμει της εν ισχύ Προσφοράς 
Αναφοράς δεν χρησιμοποιούνται (με οποιονδήποτε τρό¬ 
πο) από το λιανικό άκρο του ΟΤΕ. 

Οι ως άνω υποχρεώσεις καλύπτουν τα συμβαλλόμενα 
μέρη, τους υπαλλήλους και το προσωπικό αυτών, κα¬ 
θώς και κάθε τυχόν κάθε τυχόν εξωτερικό συνεργάτη ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δρα για λογαριασμό τους 
προς το σκοπό ή επ’ευκαιρίας υλοποίησης της συμφω¬ 
νίας ΑΠΤΒ / Συνεγκατάστασης ή και λοιπών συναφών 
υπηρεσιών. Τα συμβαλλόμενα μέρη υπόσχονται και εγ- 
γυώνται ότι θα λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο προκει- 
μένου να διασφαλιστεί η τήρηση της ως άνω δέσμευσης, 
από τα εν λόγω πρόσωπα ( πρώην τελευταίο εδάφιο 
παραγράφου 2) Κατά την τήρηση του απορρήτου των 
Εμπιστευτικών Πληροφοριών αμφοτέρων των μερών, 
τα δεσμευόμενα πρόσωπα (σύμφωνα με το προηγού¬ 
μενο εδάφιο), οφείλουν να καταβάλλουν τουλάχιστον 
την επιμέλεια που καταβάλλουν για τις Εμπιστευτικές 
Πληροφορίες του ίδιου μέρους και σε κάθε περίπτωση 
την επιμέλεια που επιβάλλεται από τις συναλλαγές. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη 
παραβιάσει την ως άνω συνομολογηθείσα υποχρέωση 
προστασίας της εμπιστευτικότητας, είτε από αμέλεια 
είτε από δόλο, θα ευθύνεται έναντι του αντισυμβαλλό¬ 
μενου για κάθε τυχόν ζημία που αυτός ήθελε υποστεί 
συνέπεια της ως άνω παραβίασης. 

Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι η γνωστοποίηση 
εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ τους, αφ’ αυτής 
δεν συνιστά πρόταση συνεργασίας μεταξύ τους, ούτε 
συνιστά βάση οιασδήποτε άλλης συμφωνίας μεταξύ 
των μερών. 

Στην περίπτωση που η συνεργασία μεταξύ των συμ- 
βαλλομένων μερών δεν προχωρήσει, τα συμβαλλόμενα 
μέρη οφείλουν να παύσουν άμεσα οιαδήποτε χρήση των 
εμπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν περιέλθει 
εν γνώσει τους σχετικά και να επιστρέφουν ή να κατα¬ 


στρέφουν όλες τις παραπάνω πληροφορίες, συμπερι¬ 
λαμβανομένων τυχόν αντιγράφων ή άλλων εγγράφων 
και στοιχείων που εμπεριέχουν ή ενσωματώνουν αυτές 
τις εμπιστευτικές πληροφορίες. 

Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών οι οποί¬ 
ες απορρέουν από την παρούσα σύμβαση παραμένουν 
ισχυρές επί δύο (2) έτη μετά τη με οποιαδήποτε τρόπο 
λύση της συμβατικής σχέσης ή της συνεργασίας που 
συνδέει τα μέρη. Ειδικά δε, τα στοιχεία που αφορούν 
την ακεραιότητα του δικτύου οποιουδήποτε εκ των συμ¬ 
βαλλομένων μερών, τα μέρη υποχρεούνται να μη τα 
γνωστοποιήσουν οποτεδήποτε μετά την καθ’οιονδήποτε 
τρόπο λύση της παρούσας. 

Αποδέχομαι τους ως άνω όρους 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ 
ΤΟΥ ΟΤΕ 

1. Κατάλογος των Αστικών Κέντρων (Α.Κ.) ΟΤΕ. 

2. Όρια Α.Κ.: Γεωγραφικά όρια Αστικού Κέντρου (Α.Κ.) 
ή τα ελάχιστα ψηφία που, σύμφωνα με το ΕΣΑ, απαι¬ 
τούνται για τον καθορισμό του ΑΚ που ανήκει ο συν¬ 
δρομητής. 

3. Φυσική τοποθεσία Γ ενικού Κατανεμητή ΟΤΕ. 

4. Τυπικό μέσο/μέγιστο μήκος Τοπικού βρόχου. 

5. Τυπικές πληροφορίες για το τηλεπικοινωνιακό δί¬ 
κτυο (π.χ. ονομαστικές τιμές χαρακτηριστικών Τοπικού 
Βρόχου). 

6. Πληροφορίες αναφορικά με τα τυπικά χαρακτηρι¬ 
στικά των καλωδίων, συμπεριλαμβανομένου του τύπου 
και της ποιότητας αυτών. 

7. Πληροφορίες ΓΚΟ και Ενδιάμεσου Κατανεμητή ανά 
Αστικό Κέντρο (χωρητικότητα, ποσοστό που χρησιμο¬ 
ποιείται, κλπ.). 

8. Περιγραφή διαδικασιών παροχής Τοπικού Βρόχου 
& Συνεγκατάστασης. 

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥ¬ 
ΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΤΕ 

1. Πίνακας κέντρων Συνεγκατάστασης, ανά τύπο συ- 
νεγκατάστασης: Χαρακτηριστικά (κλιματισμός, παροχή 
εναλλασσόμενου ή και συνεχούς ρεύματος, κλπ), χωρη¬ 
τικότητα (εγκατεστημένη/κατειλημμένη/ελεύθερη) και 
αριθμός Παροχών ανά τύπο συνεγκατάστασης. 

2. Τυπική τεχνική περιγραφή των έργων που τυχόν 
απαιτούνται για τη διαμόρφωση υπηρεσιών συνεγκατά- 
στασης (χώρος φυσικής συνεγκατάστασης, ΦΥΠ). 

3. Ειδικές πληροφορίες ανά θέση φυσικής συνεγκα- 
τάστασης για το συγκεκριμένο κέντρο, ενδιαφέροντος 
του Τ.Π. (κατόψεις, σχέδια, κλπ). 

4. Τεχνικές προδιαγραφές συνεγκατάστασης. 

5. Συνολικό αριθμό Τοπικών Βρόχων Αστικού Κέντρου, 
αριθμός βρόχων που χρησιμοποιούνται, ποσοστό ελεύ¬ 
θερων βρόχων ΑΚ, Ενεργοί / Ανενεργοί βρόχοι ΑΚ. 

6. Τυχόν διαθέσιμα αποτελέσματα δοκιμών χ08Ι_. 

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Φυσική τοποθεσία (διεύθυνση) του Υπαίθριου Κα¬ 
τανεμητή ΟΤΕ ή και της ΟΝΙΙ και γεωγραφική κάλυψή 
τους. 

2. Μέσο/μέγιστο μήκος Τοπικού βρόχου ανά Αστικό 
Κέντρο. 

3. Πληροφορίες σχετικά με τις ΡΟΜ γραμμές ανά 
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ΑΚ. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΤΟ ΠΙΚ ΟΥ ΒΡΟΧΟΥ 


ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ 

Αστικό Κέντρο ΟΤΕ* 


Αριθμός Συνεγκατάοτασης* 

1 2101682666 - Φυσική - (Νο Α33 γθ55) - (0) 

Επιθυμητό Ζευγάρι Σύνδεσης του Βρόχου στην Οριολωρίδα του Παρόχου στον ΚΚΟ 

1 I 

Τηλεψ. Σύνδεση που συνδέεται στον Βρόχο* 

1_1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΛΕΦ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Επώνυμο ή Επωνυμία* 

1 1 

Όνομα 

1 1 

Δήλωση 

| Ναι *~1 

Νομός 

1 I 

Περιοχή 

1 1 

Πόλη 

1 1 

Οδός* 

1 I 

Αριθμός 

1 I 

Τ.Κ 

1 1 

ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ (Ν)αι / (Ο)χι * 

1 Λ 


Παρατήρηση για τους τεχνικούς 

1 1 

Παρατήρηση για την προμέτρηση 

1 I 

Υπεύθυνος για Συνεννόηση* 

1 I 

Τηλέφωνο Συνεννόησης* 

1 1 

Ρ ΑΚΑΤΗΚ_ΑΡΟΙ_Οϋ 

1 1 

Κωδικός Συστήματος σας 

1 1 

Αποθήκευση στο σύστημα 

Αποστολή στον ΟΤΕ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟ ΧΗ Σ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ 



Αστικό Κέντρο ΟΤΕ* 

| ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Αριθμός Συνεγκατάστασης* 

| 2101682666 - Φυσική - (Νο ΑΘΘγ655) - (01 ^] 

Επιθυμητό Ζευγάρι Σύνδεσης του Βρόχου στην Οριολωρίδα του Παρόχου στον ΚΚΟ 

□ 

Νομός 

1 1 

Περιοχή 

1 1 

Πόλη 

1 I 

Οδός* 

1 1 

Αριθμός 

1 1 

Τ.Κ 

1 I 

Τηλεφ. Σύνδεση που συνδέεται στον Βρόχο 

1_1 


Παρατήρηση για τους τεχνικούς 

1 1 

Παρατήρηση για την προμέτρηση 

1 1 

Υπεύθυνος για Συνεννόηση* 

1 1 

Τηλέφωνο Συνεννόησης* 

1 I 

Ρ ΑΒΑΤΗ Λ_ΑΡ0Ι_00 

1 1 

Κωδικός Συστήματος σας 

1 1 

Αποθήκευση στο σύστημα 

Αποστολή στον ΟΤΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟ ΧΗ Σ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ 


ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ 


Αστικό Κέντρο ΟΤΕ* 

| ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Αριθμός Συνεγκατάστασης* 

| 2101682666 - Φυσική - (Νο Α33 γ655) - (01 

Επιθυμητό Ζευγάρι Σύνδεσης του Βρόχου στην Οριολωρίδα του Παρόχου στον ΚΚΟ 

1 I 

Τηλεφ. Σύνδεση που συνδέεται στον Βρόχο* 

_1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΛΕΦ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Επώνυμο ή Επωνυμία* 

1 1 

Όνομα 

1 I 

Εξουσιοδότηση 

[νοΤΤ] 

Νομός 

1 1 

Περιοχή 

1 1 

Πόλη 

1 1 

Οδός* 

1 I 

Αριθμός 

1 1 

τ.κ 

1_1 

I 

Παρατήρηση για τους τεχνικούς 

1 - 1 

Παρατήρηση για την προμέτρηση 

1 1 

Υπεύθυνος για Συνεννόηση* 

1 1 

Τηλέφωνο Συνεννόησης* 

1 1 

ΡΑΡΑΤΗΚ_ΑΡ0Ι_00 

1 1 

Κωδικός Συστήματος σας 

1 1 

Αποθήκευση στο σύστημα 

Αποστολή στον ΟΤΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ 


ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ *: Επιλογή από λίστα Α/Κ όπου λειτουργεί Συνεγκατάσταση του Παρόχου 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ *: Επιλογή από λίστα των συνεγκαταστάσεων του Παρόχου στο συγκεκριμένο Α/Κ 

)Σ ΤΗΛΕΦ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ : 

)Σ ΖΕ ΥΓΟΥΣ Σ Τ ΗΝ ΟΡΙΟΛΩΡΙΑΑ Τ ΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ Σ Τ ΟΝ ΚΥ Τ ΙΟ ΑΙΑΝΟΜΗΣ Π XXX - 

ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ *: 


ι ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : 

ΑΡΙΘΜ.*: Τ.Κ.: 

Ή: ΝΟΜΟΣ: 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ 


ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ *: Επιλογή από λίστα Α/Κ όπου λειτουργεί Συνεγκατάσταση του Παρόχου 

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ *: Επιλογή από λίστα των συνεγκαταστάσεων του Παρόχου στο συγκεκριμένο 
Α/Κ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΟΛΩΡΙΑΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ *: XXX 

ΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ *: 

ΟΝΟΜΑ : 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : 

ΟΔΟΣ*: ΑΡΙΘΜ.*: Τ.Κ.: 


ΠΕΡΙΟΧΗ : 


ΝΟΜΟΣ : 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΗΡΗ ΤοΒ 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ*:Επιλογή από λίστα Α/Κ όπου λειτουργεί Συνεγκατάσταση 
του Τ.Π. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ *: Επιλογή από λίστα των συνεγκαταστάσεων 
του Τ.Π. στο συγκεκριμένο Α/Κ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΚΚΟ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ: 

γγγγγχχχχχχχ 

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΡΟΧΟΥ: (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΛΕΦ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΔΗΛΩΣΗ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΠΕΡΙΟΧΗ: 

ΠΟΛΗ: 

ΟΔΟΣ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 

Τ.Κ.: 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Ν/Ο) 

ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ) 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Ν/Ο) 

ΠΑΡΟΧΟΣ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ) 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΕΠ (Ν/Ο) 

ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΕΠ: (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ) 

ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (Ν/Ο) 
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ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤοΒ - ΑΝΤοΒ - ΜΤοΒ - ΕΝΤουΒ - ΑΝΤουΒ 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ*: Επιλογή από λίστα Α/Κ όπου λειτουργεί Συνεγκατάσταση 
του Τ.Π. 

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ *: Επιλογή από λίστα των συνεγκαταστάσεων του Τ.Π. στο 
συγκεκριμένο Α/Κ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ γγγγγχχχχχχχ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΛΕΦ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ : 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ : 

γγγγγχχχχχχχ 


ΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ*: 

ΟΝΟΜΑ : 

Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ : 

ΟΔΟΣ*: ΑΡΙΘΜ.*: Τ.Κ.: 

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΝΟΜΟΣ : 


ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ: Επιλογή από επιτρεπτές τιμές 
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ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ 


τοιχεϊα Αίτησης 

Εισαγωγή Αίτησης Μετατροπής μεριζόμενου 

τοπικού βρόχου σε Πλήρη 

Εισαγωγή Απησης Κατάργησης τοπικού βρόχου 


ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ 

Αστικό Κέντρο ΟΤΕ* 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 


Αριθμός Συνε γ κατά στάσης* 

2101675899 

- Φυσική - Μ. Ασίας 2 - (592) 


Γηλεψ. Σύνδεση που συνδέεται στον Βρόχο* 

2107485389 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΛΕΦ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Επώνυμο ή Επωνυμία* 

ΜΑΓΚΛΗ 



Ονομα 


ΕΛΕΝΗ 



Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ 

Νομός 


ΑΤΤΙΚΗΣ 



Περιοχή 


ΙΛΙΣΙΑ 



Ιόλη 


ΙΛΙΣΙΑ 



Οδός* 


ΔΑΜΑΣΙΠΠΟΥ 


Αριθμός 


27 



Γ.Κ 





Αόγος Κατάργησης 

|Κ4 - Λόγω αίτησης παρόχου για κατάργηση βρόχου 



πζ 

Αποθήκευση στο σύστημα 

Αποστολή στον ΟΤΕ 












ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


11403 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤοΒ 

Κατά τις διαδικασίες παροχής ΤοΒ ισχύουν γενικά 
τα ακόλουθα: 

• Οι αιτήσεις ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότη¬ 
τας, σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης τους 

• Είναι δυνατή και η μαζική εισαγωγή αιτήσεων στο 
Π.Σ. ΟΤΕ. 

• Σε όλες τις αιτήσεις, τα στοιχεία Τ.Π. θα συμπλη¬ 
ρώνονται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με το 
υεθΓπεπίθ που έχει χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση με 
το σύστημα. 

• Ο ΟΤΕ ελέγχει την επιλεξιμότητα του συγκεκρι¬ 
μένου βρόχου/βρόχων σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2.2.4. 

I. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και παροχής ΤοΒ 

Ο συνδρομητής καταθέτει σύμφωνα με την ενότητα 
ΣΤ του παρόντος Παραρτήματος στον Τ.Π. σχετική αί¬ 
τηση παροχής βρόχου, η οποία ακολουθεί το πρότυπο 
της Παραγράφου 12 του παρόντος. 

Στην περίπτωση της πλήρους αδεσμοποίητης πρόσβα¬ 
σης, η εν λόγω αίτηση περιλαμβάνει: α) αίτηση κατάρ¬ 
γησης των υπηρεσιών που του παρέχονται μέσω του 
τοπικού βρόχου β) αίτηση παροχής ΠτοΒ. Η εν λόγω 
αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των 
παρεχόμενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών (και ανά περί¬ 
πτωση από άλλους παρόχους) και συνιστά καταγγελία 
των σχετικών συμβάσεων τις οποίες ο συνδρομητής έχει 
συνάψει με τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση με άλλους παρό¬ 
χους, των οποίων τα έννομα αποτελέσματα εκκινούν από 
την ημερομηνία παράδοσης του τοπικού βρόχου. 

Στην περίπτωση της Μεριζόμενης πρόσβασης, η εν 
λόγω αίτηση περιλαμβάνει αίτηση παροχής ΜΤοΒ. 

Ο ΤΠ προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την 
ορθότητα των στοιχείων της. 

Οι αιτήσεις παροχής τοπικών βρόχων & υπο-βρόχων 
θα υποβάλλονται από τους Τ.Π. στο Π.Σ. ΟΤΕ μέσω της 
ιστοσελίδας όΙΙρ^/νννννν.οΙθννίΊοΙθεαΙθ.ρΓ. 

1. Με την εισαγωγή της στο σύστημα, η αίτηση παίρνει 
αυτόματα μοναδικό αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου. 

2. Ως Ημερομηνία Κατάθεσης (ημερομηνία εισαγωγής 
της αίτησης στο σύστημα) θα λαμβάνεται η ημερομηνία 
του συστήματος. 

3. Με την καταχώρηση της η αίτηση θα ελέγχεται 
από το σύστημα, ως προς το επώνυμο ή επωνυμία, 
αριθμό και 

3.1. εάν τα παραπάνω στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή 
ή λάθος, τότε η αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται 
σχετικά ο Τ.Π.. 

3.2. εάν τα στοιχεία είναι ακριβή, τότε η αίτηση προ¬ 
ωθείται για υλοποίηση. 

3.3. Οι έλεγχοι της αίτησης γίνονται αυτόματα από 
τα συστήματα αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία 
του ΟΤΕ 

4. Η εκ νέου υποβολή της ίδιας αίτησης με τα ορθά 
στοιχεία, αποτελεί νέα αίτηση 

5. Ο Τ.Π. ενημερώνεται για την επιλεξιμότητα (σύμ¬ 
φωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.4.) ή τη 
μη επιλεξιμότητα καθώς επίσης και για την ημερομηνία 
υλοποίησης της σύνδεσης του ΤοΒ (στην περίπτωση 
που ο βρόχος είναι επιλέξιμος) του αιτούμενου τοπικού 
βρόχου μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 


5.1. Στην περίπτωση της μη επιλεξιμότητας, αναφέρε- 
ται μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ και ο λόγος μη επιλεξιμότητας, 
ενώ η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα. 

5.2. Στην περίπτωση της επιλεξιμότητας, η αίτηση 
προωθείται για υλοποίηση. 

5.3. Στις περιπτώσεις παροχής ΑΝΤοΒ ο Τ.Π. δύναται 
να παρευρίσκεται ο ίδιος ή εκπρόσωπός του, στη δ/νση 
που έχει ορίσει να τερματίσει ο Ανενεργός ΤοΒ. 

6. Αλλαγή ημερομηνίας υλοποίησης βρόχου: 

6.1. Εάν ο ΟΤΕ θελήσει να αλλάξει ημερομηνία κατα¬ 
σκευής του βρόχου τότε θα πρέπει να ενημερώσει τον 
Τ.Π μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την νέα ημερομηνία υλοποίη¬ 
σης του βρόχου τουλάχιστον 2 ΕΗ πριν από την αρχική 
ημερομηνία υλοποίησης του βρόχου. 

6.2. Εάν η αίτηση ΤοΒ ακυρωθεί από τον Τ.Π , τότε 
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3. 

7. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ημερομηνία που έχει γνωστο¬ 
ποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π. σύμφωνα με τους χρόνους που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14 (3ΕΑ) και παράλληλα 
την ίδια ημέρα ο ΟΤΕ, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, ενημερώνει 
τον Τ.Π για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του το¬ 
πικού βρόχου. 

8. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υλοποίησης της σύνδεσης του Τοπικού Βρόχου, 
ο Τ.Π. δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ βλάβη 
για τον βρόχο. 

8.1. Στην περίπτωση που ο Τ.Π. δεν δηλώσει βλάβη 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υλοποίησης, ο βρόχος θεωρείται ότι παραδόθηκε στον 
Τ.Π την ημερομηνία υλοποίησης (ημερομηνία παραλα¬ 
βής). Ο Τ.Π. υποχρεούται εντός τριών (3) εργασίμων ημε¬ 
ρών από την ημερομηνία παραλαβής όπως αποστείλει 
στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον 
εν λόγω τοπικό βρόχο. 

8.2 Στην περίπτωση όπου δηλωθεί από τον Τ.Π βλάβη στον 
τοπικό βρόχο τότε εκκινούν οι διαδικασίες επιδιόρθωσης 
βλάβης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα 14. 

8.2.1. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα Τ.Π. τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
υλοποίησης. Ο Τ.Π υποχρεούται εντός τριών (3) εργα¬ 
σίμων ημερών από την ημερομηνία εξακρίβωσης της 
βλάβης όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την 
σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

8.2.2. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
αποκατάστασης της βλάβης (ημερομηνία παραλαβής). 
Ο Τ.Π. υποχρεούται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία παραλαβής όπως αποστείλει στον 
ΟΤΕ υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν 
λόγω τοπικό βρόχο. 

Σε περίπτωση ΜΤοΒ, του οποίου καταργείται η ΤΣ, 
λόγω 

ί. μεταβίβασης ΤΣ 
Ιί. μεταφοράς ΤΣ στο ίδιο κέντρο 
III. αλλαγής αριθμού ΤΣ με μεταφορά σε άλλο κέ¬ 
ντρο 

ιν. μετατροπής ΤΣ σε ιτίδη 

ν. κατάργησης ΤΣ (παραίτηση συνδρομητή) 

νι. κατάργησης ΤΣ (για οφειλή) 

νϋ. κατάργησης ΤΣ (για άλλο λόγο) 

νϋί. φορητότητας ΤΣ 
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το ηλεκτρονικό σύστημα θα στέλνει αιτήσεις «ενη¬ 
μέρωσης» στον Τ.Π ο οποίος παρέχει υπηρεσίες μέσω 
του συγκεκριμένου βρόχου. Στην συνέχεια το σύστημα 
θα εμφανίζει τον βρόχο ως «Ελλιπή» για 20 εργάσιμες 
ημέρες. Στην διάρκεια του 20ημέρου ο Τ.Π. πρέπει: 

• για τις περιπτώσεις ί ανωτέρω να αποδεχτεί την 
αλλαγή αφού πρώτα έχει εξασφαλίσει την σχετική αίτη- 
ση/εξουσιοδότηση του τελικού χρήστη στον οποίο έχει 
γίνει η μεταβίβαση της ΤΣ σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 2.2.2 

• για τις περιπτώσεις ϋ και ίϋ ανωτέρω να καταθέσει 
αίτηση κατάργησης του μεριζόμενου βρόχου και πα¬ 
ροχής νέου. 

• για τις περιπτώσεις ίν, ν, νί, νϋ και νίϋ (στην περί¬ 
πτωση όπου ο πάροχος δέκτης είναι και ο πάροχος 
ο οποίος παρέχει υπηρεσίες μέσω Μεριζόμενης Πρό¬ 
σβασης) ανωτέρω να καταθέσει αίτηση μετατροπής 
του σε πλήρη. 

Αν δεν κάνει τίποτε από τα ανωτέρω, τότε την 21η 
ημέρα θα καταχωρείται αίτηση κατάργησης του βρό¬ 
χου. 

Στην περίπτωση του ΑΝΤοΒ, εάν μία αίτηση νέας σύν¬ 
δεσης απορριφθεί για τους λόγους «Κλειστό» (περίπτω¬ 
ση «μη εξεύρεση εξουσιοδοτημένου ατόμου από τον 
αιτούντα τελικό χρήστη» της παραγράφου 2.2.4 )τότε 
η αίτηση δεν απορρίπτεται αλλά : 

ί. 'παγώνεί στα ρΐΌνίείοηίηρ συστήματα ώστε να μην 
μετράει ο χρόνος και ακυρώνεται η εντολή κατασκευής 
και 

ϋ. επιστρέφεται στο Π.Σ. ΟΤΕ ο λόγος “επιστροφής· και 
η αίτηση αλλάζει κατάσταση σε «Επιστροφή Αίτησης 
Από τα Συνεργεία». 

Ο Τ.Π εντός 10 εργασίμων ημερών δύναται είτε να 
ακυρώσει την εν λόγω αίτηση είτε να ζητήσει εκ νέου 
την υλοποίησή της. Στην περίπτωση όπου ο Τ.Π εντός 
του εν λόγω 10 ημέρου δεν αιτηθεί ακύρωση ή εκ νέου 
υλοποίηση τότε το Π.Σ. ΟΤΕ δημιουργεί αυτόματα αί¬ 
τηση ακύρωσης. 

II. Διαδικασίες παροχής ΤοΒ με παράλληλη παροχή 
φορητότητας 

Αίτηση παροχής ΕΝΤοΒ με παράλληλη Φορητότητα 
αριθμού 

Ο συνδρομητής καταθέτει σύμφωνα με την ενότη¬ 
τα ΣΤ του παρόντος Παραρτήματος στον ΤΠ σχετική 
αίτηση παροχής βρόχου με παράλληλη φορητότητα 
αριθμού η οποία περιλαμβάνει: α) αίτηση κατάργησης 
των υπηρεσιών που του παρέχονται μέσω του τοπικού 
βρόχου β) αίτηση παροχής ΠτοΒ γ) αίτηση φορητότη¬ 
τας. Η εν λόγω αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση 
διακοπής των παρεχόμενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών 
(και ανά περίπτωση από άλλους παρόχους) και συνιστά 
καταγγελία των σχετικών συμβάσεων τις οποίες ο συν¬ 
δρομητής έχει συνάψει με τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση 
με άλλους παρόχους, των οποίων τα έννομα αποτελέ¬ 
σματα εκκινούν από την ημερομηνία παράδοσης του 
τοπικού βρόχου. 

Ο ΤΠ προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την 
ορθότητα των στοιχείων της. 

Οι αιτήσεις παροχής τοπικών βρόχων & υπο-βρόχων 
θα υποβάλλονται από τους Τ.Π. μέσω της ιστοσελίδας 
ίΐΐΙρ://νννν\Λ/.θίθννΐΊθΙθ 83 ΐθ. 9 Γ. 

1. Ο Τ.Π. καταθέτει αίτημα παροχής ΕΝΤοΒ, στο Π.Σ. 
ΟΤΕ, με τη σήμανση ότι θα ακολουθήσει και αίτημα 


φορητότητας για την ίδια σύνδεση. Η διαδικασία που 
ακολουθείται περιγράφεται ανωτέρω υπό I 1 έως I 4. 

2. Ο Τ.Π. ενημερώνεται για την επιλεξιμότητα(σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.4.) ή τη μη 
επιλεξιμότητα του αιτούμενου τοπικού βρόχου μέσω 
του Π.Σ. ΟΤΕ, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 
την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 

2.1. Στη περίπτωση της μη επιλεξιμότητας, αναφέρεται 
μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ και ο λόγος μη επιλεξιμότητας, ενώ 
η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα. 

2.2. Στη περίπτωση της επιλεξιμότητας, η αίτηση προ¬ 
ωθείται για υλοποίηση. Η ενημέρωση από τον ΟΤΕ για 
την ημερομηνία κατασκευής του βρόχου θα γίνει στο 
στάδιο 4.2. Παράλληλα: 

2.2.1. στο Π.Σ. ΟΤΕ αλλάζει η κατάσταση της αίτησης 
σε «σε αναμονή γιατί δεν έχει κατατεθεί αίτηση φο¬ 
ρητότητας» 

2.2.2. ξεκινάει στο Π.Σ. ΟΤΕ ένας ίίπίθΓ (Τ8) οκτώ (8) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης 
για την επιλεξιμότητα μέσα στον οποίο ο πάροχος θα 
πρέπει να καταθέσει την αίτηση φορητότητας. 

3. Εάν ο Τ.Π. δεν καταθέσει αίτηση φορητότητας εντός 
των 8 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέ¬ 
ρωσης για την επιλεξιμότητα, η αίτηση ΤοΒ ακυρώνεται 
αυτόματα από το Π.Σ. ΟΤΕ και ταυτόχρονα ενημερώ¬ 
νεται ο Τ.Π. 

4. Εάν ο πάροχος καταθέσει αίτηση φορητότητας 
μέσω της ΕΒΔΑΦ, εντός των 8 εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία ενημέρωσης για την επιλεξιμότητα του 
ΤοΒ τότε: 

4.1. Εάν η αίτηση φορητότητας απορριφθεί σύμφωνα 
με τις εκάστοτε διαδικασίες φορητότητας τότε το Π.Σ. 
ΟΤΕ ενημερώνεται για την απόρριψη της και ελέγχει 
τον Τ8: 

4.1.1. εάν ο Τ8 έχει λήξει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ δημιουργεί- 
ται αυτόματα αίτηση ακύρωσης της αίτησης βρόχου. 

4.1.2. εάν ο Τ8 δεν έχει λήξει, ο πάροχος μπορεί να 
καταθέσει νέα αίτηση φορητότητας εντός των 8 ερ¬ 
γάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης για 
την επιλεξιμότητα. 

4.2. Εάν η αίτηση φορητότητας δύναται να υλοποιηθεί 
τότε ο Τ.Π ενημερώνεται μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την 
αποδοχή της φορητότητας και την ημερομηνία υλοποί¬ 
ησης του βρόχου η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία 
υλοποίησης της φορητότητας Ρυο ά3ΐθ) 

5. Αλλαγή ημερομηνίας υλοποίησης φορητότητας: 

5.1. Εάν αλλάξει η ημερομηνία υλοποίησης της φορη¬ 
τότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικα¬ 
σίες φορητότητας, τότε αλλάζει η ημερομηνία υλοποί¬ 
ησης του βρόχου προκειμένου να ταυτίζεται με την νέα 
ημερομηνία υλοποίησης της φορητότητας ενώ ο Τ.Π. 
ενημερώνεται μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την αλλαγή της 
ημερομηνίας φορητότητας και για την νέα ημερομηνία 
υλοποίησης του βρόχου. Ειδικότερα: 

5.2. Εάν ο Τ.Π πραγματοποιήσει αλλαγή της ημερομη¬ 
νίας της φορητότητας δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία κατα¬ 
σκευής του ΤοΒ, τότε ο ΟΤΕ φροντίζει να υλοποιηθεί η 
κατασκευή του ΤοΒ στην νέα ημερομηνία (βήμα 5.1). Σε 
αντίθετη περίπτωση η υλοποίηση της φορητότητας και 
του βρόχου ενδέχεται να μην είναι συγχρονισμένες. 

6. Αλλαγή ημερομηνίας υλοποίησης βρόχου: 

6.1. Εάν ο ΟΤΕ θελήσει να αλλάξει ημερομηνία κα- 
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τασκευής του βρόχου τότε θα πρέπει να ενημερώσει 
τον Τ.Π μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την νέα ημερομηνία 
υλοποίησης του βρόχου εντός εύλογου χρονικού δια¬ 
στήματος πριν από την αρχική ημερομηνία υλοποίησης 
του βρόχου προκειμένου ο Τ.Π να έχει τη δυνατότητα 
να αλλάξει την ημερομηνία υλοποίησης της φορητότη- 
τας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες 
φορητότητας. 

6.2. Εάν ο Τ.Π. θελήσει να αλλάξει ημερομηνία κατα¬ 
σκευής του βρόχου τότε θα πρέπει μέσω των εκάστοτε 
ισχυουσών διαδικασιών φορητότητας να αλλάξει την 
ημερομηνία υλοποίησης φορητότητας. Σε αυτή την πε¬ 
ρίπτωση ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 
5.2 ανωτέρω. 

7. Ακύρωση αιτήσεων φορητότητας ή παροχής βρό¬ 
χου: 

7.1. Εάν ο Τ.Π. πραγματοποιήσει ακύρωση της αίτησης 
φορητότητας δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία κατασκευής 
του ΤοΒ, τότε ο ΟΤΕ θα φροντίζει να μην υλοποιηθεί και 
η κατασκευή του ΤοΒ. Στην περίπτωση όπου η ακύρωση 
της φορητότητας δεν κατατεθεί δύο (2) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερο¬ 
μηνία κατασκευής του ΤοΒ, και ο ΟΤΕ δεν δύναται να 
αποτρέψει την υλοποίηση του βρόχου, τότε ο βρόχος 
θα επιστρέφει στον ΟΤΕ σύμφωνα με τις διαδικασίες 
ενεργοποίησης και κατάργησης του βρόχου. Στην πε¬ 
ρίπτωση όπου η ακύρωση της φορητότητας δεν κατα¬ 
τεθεί δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την 
προγραμματισμένη ημερομηνία κατασκευής του ΤοΒ, 
και ο ΟΤΕ δύναται να αποτρέψει την υλοποίηση του 
βρόχου, τότε ο ΟΤΕ θα ακυρώνει την υλοποίηση του 
βρόχου. Σε κάθε περίπτωση ο ΤΠ ενημερώνεται άμεσα 
μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την υλοποίηση ή την ακύρωση 
της υλοποίησης του βρόχου. 

7.2. Εάν η αίτηση ΤοΒ ακυρωθεί από τον Τ.Π , τότε ο 
Τ.Π. θα πρέπει να ακυρώσει και την αίτηση φορητότη¬ 
τας, διαφορετικά θα γίνει υλοποίηση της φορητότητας 
κανονικά χωρίς την ύπαρξη βρόχου. 

8. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ημερομηνία που έχει γνωστο¬ 
ποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π. σύμφωνα με τους χρόνους που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14 (δΙ_Α) ή την ημερομηνία 
που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω βήματα υπό 5 ή 
/ και 6 και παράλληλα την ίδια ημέρα ο ΟΤΕ, μέσω του 
Π.Σ. ΟΤΕ, ενημερώνει τον Τ.Π για την ολοκλήρωση της 
υλοποίησης του τοπικού βρόχου. Σε κάθε περίπτωση 
ο ΟΤΕ και ο Τ.Π. υποχρεούνται να ενεργήσουν έτσι 
ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να λάβουν χώρα την ίδια 
εργάσιμη ημέρα: 

8.1. της διακοπής των υπηρεσιών που παρέχονται στον 
τελικό χρήστη μέσω του τοπικού βρόχου 

8.2. της υλοποίησης του βρόχου 

8.3. της υλοποίησης της φορητότητας 

Ο Τ.Π. φέρει το κόστος για τις απαιτούμενες εργα- 
σίες/διαδικασίες. 

9. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υλοποίησης της σύνδεσης του Τοπικού Βρόχου, 
ο Τ.Π. δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ βλάβη 
για τον βρόχο. 

9.1. Στην περίπτωση που ο Τ.Π. δε δηλώσει βλάβη εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υλο¬ 
ποίησης, ο βρόχος θεωρείται ότι παραδόθηκε στον Τ.Π 
την ημερομηνία υλοποίησης (ημερομηνία παραλαβής). 


Ο Τ.Π. υποχρεούται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία παραλαβής όπως αποστείλει στον 
ΟΤΕ υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν 
λόγω τοπικό βρόχο. 

9.2. Στην περίπτωση όπου δηλωθεί από τον Τ.Π βλάβη 
στον τοπικό βρόχο τότε εκκινούν οι διαδικασίες επι¬ 
διόρθωσης βλάβης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα 14. 

9.2.1. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα Τ.Π. τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
υλοποίησης ενώ παράλληλα ισχύουν οι χρεώσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14. Ο Τ.Π υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
εξακρίβωσης της βλάβης όπως αποστείλει στον ΟΤΕ 
υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω 
τοπικό βρόχο. 

9.2.2. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
αποκατάστασης της βλάβης. Ο Τ.Π. υποχρεούται εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παρα¬ 
λαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την 
σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

Α1. Διαδικασία Μετάβασης υπηρεσιών από Χονδρική 
Ευρυζωνική Πρόσβαση (ΧΕΠ) που παρέχεται από τον 
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (εφεξής ΤΠ1) στην Πλήρη 
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο που πα¬ 
ρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (εφεξής 
ΤΠ2) 

1. Ο συνδρομητής καταθέτει σύμφωνα με την ενότητα 
ΣΤ του παρόντος Παραρτήματος στον ΤΠ2 σχετική αί¬ 
τηση μετατροπής («αίτηση μετατροπής ΧΕΠ σε ΠΤοΒ»), 
που περιλαμβάνει: α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών 
ΑϋδΕ / καταγγελίας της σχετικής σύμβασης με ΤΠ1 ή 
ΟΤΕ κατά περίπτωση, β) αίτηση κατάργησης παροχής 
υπηρεσιών ΡδΤΝ / ΙδϋΝ από τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση 
επιλογής/προεπιλογής από τον ΤΠ2 ή/και προεπιλογής 
άλλου/άλλων παρόχου/παρόχων και καταγγελίας των 
σχετικών συμβάσεων και γ) αίτηση παροχής ΠτοΒ. Η 
«αίτηση μετατροπής ΧΕΠ σε ΠΤοΒ» αποτελεί ταυτόχρο¬ 
να και αίτηση διακοπής των παρεχόμενων από τον ΟΤΕ 
υπηρεσιών ΡδΤΝ/ΙδΟΝ, και ανά περίπτωση των υπηρεσι¬ 
ών επιλογής/προεπιλογής από τον ΤΠ2 ή /και υπηρεσιών 
προεπιλογής άλλου/άλλων παρόχου/παρόχων καθώς και 
των υπηρεσιών λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης του 
ΟΤΕ ή του ΤΠ1 (μέσω ΧΕΠ) και συνιστά καταγγελία των 
σχετικών συμβάσεων τις οποίες ο συνδρομητής έχει 
συνάψει με τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση με τον ΤΠ1 ή 
/και τον πάροχο / παρόχους προεπιλογής, των οποίων 
τα έννομα αποτελέσματα εκκινούν από την ημερομηνία 
παράδοσης του τοπικού βρόχου. 

2. Ο ΤΠ2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς 
την ορθότητα των στοιχείων της. 

3. Ο ΤΠ2 μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει αίτηση Πα¬ 
ροχής ΕΝΤοΒ με τις εξής σημάνσεις: 

3.1. μετατροπή σύνδεσης ΧΕΠ, 

3.2. δήλωση διακοπής υπηρεσιών Αϋδί πρόσβασης 
/ καταγγελία σχετικής σύμβασης. Η δήλωση / καταγ¬ 
γελία αφορά κατά περίπτωση τον πάροχο ΤΠ1 στην 
περίπτωση όπου ο συνδρομητής λαμβάνει από τον ΤΠ1 
υπηρεσίες πρόσβασης ΑϋδΕ (στην περίπτωση όπου ο 
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ΤΠ1 είναι διαφορετικός από τον ΤΠ2) ή τον ΟΤΕ για την 
διακοπή παροχή υπηρεσιών πρόσβασης Αϋ31 

3.3. δήλωση διακοπής υπηρεσιών προεπιλογής φορέα 
/ καταγγελία. Η δήλωση / καταγγελία αφορά τον πά- 
ροχο / τους παρόχους από τον οποίο /τους οποίους ο 
συνδρομητής λαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ταυτοποίηση των πα¬ 
ροχών γίνεται από τα πληροφοριακά συστήματα του 
ΟΤΕ χωρίς απαραίτητα ο ΤΠ2 να γνωρίζει την ταυτό¬ 
τητά τους. 

4. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό II έως 15 ανωτέρω 
(ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2) 

5. Στην περίπτωση όπου κατά το βήμα 15 ο βρόχος 
είναι επιλέξιμος ο ΟΤΕ ενημερώνει κατά περίπτωση τον 
Τ.Π1 ( στην περίπτωση όπου ο Τ.Π1 είναι διαφορετικός 
από τον Τ.Π2) ή /και τον πάροχο / παρόχους υπηρεσιών 
προεπιλογής. 

6. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ημερομηνία που έχει γνωστο¬ 
ποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π2 σύμφωνα με τους χρόνους που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14 (3Ι_Α) και παράλληλα 
την ίδια ημέρα ο ΟΤΕ, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, ενημερώνει 
τον Τ.Π2 για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του το¬ 
πικού βρόχου. 

7. Ο ΟΤΕ υλοποιεί την διακοπή: 

7.1. των τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχει στον 
τελικό χρήστη, 

7.2. της ΧΕΠ και ενημέρωση του ΤΠ1, από τον ΟΤΕ 
μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ στην περίπτωση όπου ο ΤΠ1 πα¬ 
ρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό 
ΧΡήστη, 

7.3. την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό 
χρήστη στην περίπτωση όπου ο ΟΤΕ παρέχει υπηρε¬ 
σίες ευρυζωνικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό 
ΧΡήστη, 

7.4. προεπιλογής φορέα και ενημέρωση του /των πα- 
ρόχου / παροχών στην περίπτωση όπου παρέχονται 
υπηρεσίες προεπιλογής φορέα στο τελικό χρήστη 

8. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υλοποίησης της σύνδεσης του Τοπικού Βρόχου, 
ο Τ.Π2 δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ βλάβη 
για τον βρόχο. 

8.1. Στην περίπτωση που ο Τ.Π2 δε δηλώσει βλάβη 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υλοποίησης, ο βρόχος θεωρείται ότι παραδόθηκε στον 
Τ.Π2 την ημερομηνία υλοποίησης (ημερομηνία παρα¬ 
λαβής). Ο Τ.Π2 υποχρεούται εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής όπως αποστεί- 
λει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για 
τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

8.2. Στην περίπτωση όπου δηλωθεί από τον Τ.Π2 βλάβη 
στον τοπικό βρόχο τότε εκκινούν οι διαδικασίες επι¬ 
διόρθωσης βλάβης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα 14. 

8.2.1. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα Τ.Π2 τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
υλοποίησης ενώ παράλληλα ισχύουν οι χρεώσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
εξακρίβωσης της βλάβης όπως αποστείλει στον ΟΤΕ 
υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω 
τοπικό βρόχο. 


8.2.2. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
αποκατάστασης της βλάβης. Ο Τ.Π2. υποχρεούται εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παρα¬ 
λαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την 
σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

9. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο ΤΠ2 υποχρεούνται 
να ενεργήσουν έτσι ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να 
λάβουν χώρα την ίδια εργάσιμη ημέρα: 

9.1. της διακοπής των τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
προσφέρει ο ΟΤΕ 

9.2. της διακοπής των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρό¬ 
σβασης μέσω του 08ί δικτύου του ΟΤΕ 

9.3. Της διακοπής των υπηρεσιών προεπιλογής φορέα ( 
στην περίπτωση όπου παρέχονται στο τελικό χρήστη) 

9.4. της υλοποίησης του τοπικού βρόχου 

Ο ΤΠ2 φέρει το κόστος για τις απαιτούμενες εργασίες 
/ διαδικασίες. 

10. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π2 καταθέσει αίτηση ακύ¬ 
ρωσης της μετατροπής, ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσης. 

Α2. Διαδικασία Μετάβασης υπηρεσιών από Χονδρική 
Ευρυζωνική Πρόσβαση (ΧΕΠ) που παρέχεται από τον 
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (εφεξής ΤΠ1) στην Πλήρη 
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο που πα¬ 
ρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (εφεξής 
ΤΠ2) με παράλληλη αίτηση φορητότητας 

1. Ο συνδρομητής καταθέτει σύμφωνα με την ενότητα 
ΣΤ του παρόντος Παραρτήματος στον ΤΠ2 σχετική αί¬ 
τηση μετατροπής («αίτηση μετατροπής ΧΕΠ σε ΠΤοΒ»), 
που περιλαμβάνει: α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών 
ΑϋδΙ. / καταγγελίας της σχετικής σύμβασης με ΤΠ1 ή 
ΟΤΕ κατά περίπτωση, β) αίτηση κατάργησης παροχής 
υπηρεσιών Ρ3ΤΝ / ΙδϋΝ από τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση 
επιλογής/προεπιλογής από τον ΤΠ2 ή/και προεπιλογής 
άλλου/άλλων παρόχου/παρόχων και καταγγελίας των 
σχετικών συμβάσεων γ) αίτηση παροχής ΠτοΒ και δ) 
αίτηση φορητότητας. Η «αίτηση μετατροπής ΧΕΠ σε 
ΠΤοΒ» αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των 
παρεχόμενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών ΡδΤΝ/ΙδϋΝ, και 
ανά περίπτωση των υπηρεσιών επιλογής/προεπιλογής 
από τον ΤΠ2 ή /και υπηρεσιών προεπιλογής άλλου/άλλων 
παρόχου/παρόχων καθώς και των υπηρεσιών λιανικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης του ΟΤΕ ή του ΤΠ1 (μέσω ΧΕΠ) 
και συνιστά καταγγελία των σχετικών συμβάσεων τις 
οποίες ο συνδρομητής έχει συνάψει με τον ΟΤΕ και ανά 
περίπτωση με τον ΤΠ1 ή /και τον πάροχο / παρόχους προ¬ 
επιλογής, των οποίων τα έννομα αποτελέσματα εκκινούν 
από την ημερομηνία παράδοσης του τοπικού βρόχου. 

2. Ο ΤΠ2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς 
την ορθότητα των στοιχείων της. 

3. Ο ΤΠ2 μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει αίτηση Πα¬ 
ροχής ΕΝΤοΒ με τις εξής σημάνσεις: 

3.1. μετατροπή σύνδεσης ΧΕΠ, 

3.2. δήλωση διακοπής τηλεφωνικών υπηρεσιών από 
τον ΟΤΕ 

3.3. δήλωση διακοπής υπηρεσιών ΑϋδΕ πρόσβασης 
/ καταγγελία σχετικής σύμβασης. Η δήλωση / καταγ¬ 
γελία αφορά κατά περίπτωση τον πάροχο ΤΠ1 στην 
περίπτωση όπου ο συνδρομητής λαμβάνει από τον ΤΠ1 
υπηρεσίες πρόσβασης Αϋδί (στην περίπτωση όπου ο 
ΤΠ1 είναι διαφορετικός από τον ΤΠ2) ή τον ΟΤΕ για την 
διακοπή παροχή υπηρεσιών πρόσβασης ΑϋδΙ. 
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3.4. δήλωση διακοπής υπηρεσιών προεπιλογής φορέα 
/ καταγγελία. Η δήλωση / καταγγελία αφορά τον πά- 
ροχο / τους παρόχους από τον οποίο /τους οποίους ο 
συνδρομητής λαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες 

3.5. παράλληλης αίτησης φορητότητας 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ταυτοποίηση των πα¬ 
ροχών γίνεται από τα πληροφοριακά συστήματα του 
ΟΤΕ χωρίς απαραίτητα ο ΤΠ2 να γνωρίζει την ταυτό¬ 
τητά τους. 

4. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό II έως 14 ανωτέρω 
(ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2) 

5. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό 112 ανωτέρω (στο 
βήμα 112 ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2) 

6. Στην περίπτωση όπου κατά το βήμα 112 ο βρόχος 
είναι επιλέξιμος ο ΟΤΕ ενημερώνει κατά περίπτωση τον 
Τ.Π1 ( στην περίπτωση όπου ο Τ.Π1 είναι διαφορετικός 
από τον Τ.Π2) ή /και τον πάροχο / παρόχους υπηρεσιών 
προεπιλογής. 

7. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό 113 έως 117 ανω¬ 
τέρω (στα βήματα 113 έως 117 ο Τ.Π ταυτίζεται με τον 
Τ.Π2) 

8. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ημερομηνία που έχει γνω¬ 
στοποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π2 σύμφωνα με τους χρόνους 
που αναφέρονται στο Παράρτημα 14 (δΙΑ) ή την ημερο¬ 
μηνία που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω βήματα 
υπό 7 και παράλληλα την ίδια ημέρα ο ΟΤΕ, μέσω του 
Π.Σ. ΟΤΕ, ενημερώνει τον Τ.Π2 για την ολοκλήρωση της 
υλοποίησης του τοπικού βρόχου. 

9. Ο ΟΤΕ υλοποιεί την διακοπή: 

9.1. των τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχει στον 
τελικό χρήστη 

9.2. της ΧΕΠ και ενημέρωση του ΤΠ1, από τον ΟΤΕ 
μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ στην περίπτωση όπου ο ΤΠ1 πα¬ 
ρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό 
χρήστη 

9.3. την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό 
χρήστη στην περίπτωση όπου ο ΟΤΕ παρέχει υπηρε¬ 
σίες ευρυζωνικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό 
χρήστη 

9.4. προεπιλογής φορέα και ενημέρωση του /των πα- 
ρόχου / παροχών στην περίπτωση όπου παρέχονται 
υπηρεσίες προεπιλογής φορέα στο τελικό χρήστη 

10. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υλοποίησης της σύνδεσης του Τοπικού Βρόχου, 
ο Τ.Π2 δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ βλάβη 
για τον βρόχο. 

10.1. Στην περίπτωση που ο Τ.Π2 δε δηλώσει βλάβη 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υλοποίησης, ο βρόχος θεωρείται ότι παραδόθηκε στον 
Τ.Π2 την ημερομηνία υλοποίησης. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη 
την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

10.2. Στην περίπτωση όπου δηλωθεί από τον Τ.Π2 
βλάβη στον τοπικό βρόχο τότε εκκινούν οι διαδικασίες 
επιδιόρθωσης βλάβης σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Παράρτημα 14. 

10.2.1. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα Τ.Π2 τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
υλοποίησης ενώ παράλληλα ισχύουν οι χρεώσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 


εξακρίβωσης της βλάβης όπως αποστείλει στον ΟΤΕ 
υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω 
τοπικό βρόχο. 

10.2.2. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
αποκατάστασης της βλάβης. Ο Τ.Π2. υποχρεούται εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παρα¬ 
λαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την 
σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

11. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο ΤΠ2 υποχρεούνται 
να ενεργήσουν έτσι ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να 
λάβουν χώρα την ίδια εργάσιμη ημέρα: 

11.1. της διακοπής των τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
προσφέρει ο ΟΤΕ 

11.2. της διακοπής των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρό¬ 
σβασης μέσω του 08Ι_ δικτύου του ΟΤΕ 

11.3. Της διακοπής των υπηρεσιών προεπιλογής φο¬ 
ρές (στην περίπτωση όπου παρέχονται στο τελικό χρή¬ 
στη) 

11.4. της υλοποίησης του τοπικού βρόχου 

11.5. της υλοποίησης της φορητότητας 

Ο ΤΠ2 φέρει το κόστος για τις απαιτούμενες εργασίες 
/ διαδικασίες. 

Β1. Διαδικασία Μετάβασης υπηρεσιών από Χονδρική 
Ευρυζωνική Πρόσβαση (ΧΕΠ) που παρέχεται από τον 
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (εφεξής ΤΠ1) στην Μεριζό¬ 
μενη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο που παρέχεται από 
τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (εφεξής ΤΠ2) 

1. Ο συνδρομητής καταθέτει σύμφωνα με την ενότητα 
ΣΤ του παρόντος Παραρτήματος στον ΤΠ2 σχετική αί¬ 
τηση μετατροπής («αίτηση μετατροπής ΧΕΠ σε ΜΤοΒ»), 
που περιλαμβάνει: α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών 
ΑϋδΙ_ / καταγγελίας της σχετικής σύμβασης με ΤΠ1 
ή ΟΤΕ κατά περίπτωση, β) αίτηση παροχής ΜΤοΒ. Η 
«αίτηση μετατροπής ΧΕΠ σε ΜΤοΒ» αποτελεί ταυτό¬ 
χρονα και αίτηση διακοπής των υπηρεσιών λιανικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης του ΟΤΕ ή του ΤΠ1 (μέσω ΧΕΠ) 
και συνιστά καταγγελία της σχετικής σύμβασης την 
οποία ο συνδρομητής έχει συνάψει με τον ΟΤΕ και ανά 
περίπτωση με τον ΤΠ1 της οποίας τα έννομα αποτελέ¬ 
σματα εκκινούν από την ημερομηνία παράδοσης του 
τοπικού βρόχου. 

2. Ο ΤΠ2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς 
την ορθότητα των στοιχείων της, 

3. Ο ΤΠ2 μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει αίτηση Πα¬ 
ροχής ΜΤοΒ με τις εξής σημάνσεις: 

3.1. μετατροπή σύνδεσης ΧΕΠ, 

3.2. δήλωση διακοπής υπηρεσιών ΑϋδΙ πρόσβασης 
/ καταγγελία σχετικής σύμβασης. Η δήλωση / καταγ¬ 
γελία αφορά κατά περίπτωση τον πάροχο ΤΠ1 στην 
περίπτωση όπου ο συνδρομητής λαμβάνει από τον ΤΠ1 
υπηρεσίες πρόσβασης ΑΟδί (στην περίπτωση όπου ο 
ΤΠ1 είναι διαφορετικός από τον ΤΠ2) ή τον ΟΤΕ για την 
διακοπή παροχή υπηρεσιών πρόσβασης Αϋδί 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ταυτοποίηση του παρό- 
χου γίνεται από τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΤΕ 
χωρίς απαραίτητα ο ΤΠ2 να γνωρίζει την ταυτότητά 
του. 

4. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό II έως 15 ανωτέρω 
(ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2,) 

5. Στην περίπτωση όπου κατά το βήμα 15 ο βρόχος 
είναι επιλέξιμος ο ΟΤΕ ενημερώνει κατά περίπτωση τον 
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Τ.Π1 ( στην περίπτωση όπου ο Τ.Π1 είναι διαφορετικός 
από τον Τ.Π2). 

6. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ημερομηνία που έχει γνωστο¬ 
ποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π2 σύμφωνα με τους χρόνους που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14 (3Ι_Α) και παράλληλα 
την ίδια ημέρα ο ΟΤΕ, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, ενημερώνει 
τον Τ.Π2 για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του το¬ 
πικού βρόχου. 

7. Ο ΟΤΕ υλοποιεί την διακοπή: 

7.1. της ΧΕΠ και ενημέρωση του ΤΠ1, από τον ΟΤΕ 
μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ στην περίπτωση όπου ο ΤΠ1 πα¬ 
ρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό 
ΧΡήστη, 

7.2. την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό χρή¬ 
στη στην περίπτωση όπου ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες ευρυ¬ 
ζωνικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό χρήστη, 

8. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υλοποίησης της σύνδεσης του Τοπικού Βρόχου, ο 
Τ.Π2 δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ βλάβη για 
τον βρόχο. 

8.1. Στην περίπτωση που ο Τ.Π2 δε δηλώσει βλάβη 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υλοποίησης, ο βρόχος θεωρείται ότι παραδόθηκε στον 
Τ.Π2 την ημερομηνία υλοποίησης. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη 
την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

8.2. Στην περίπτωση όπου δηλωθεί από τον Τ.Π2 βλάβη 
στον τοπικό βρόχο τότε εκκινούν οι διαδικασίες επι¬ 
διόρθωσης βλάβης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα 14. 

8.2.1. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Τ.Π2 τότε ως ημερομηνία 
παραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
υλοποίησης ενώ παράλληλα ισχύουν οι χρεώσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
διαπίστωσης της βλάβης όπως αποστείλει στον ΟΤΕ 
υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω 
τοπικό βρόχο. 

8.2.2. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
αποκατάστασης της βλάβης. Ο Τ.Π2. υποχρεούται εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παρα¬ 
λαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την 
σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

9. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο ΤΠ2 υποχρεούνται 
να ενεργήσουν έτσι ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να 
λάβουν χώρα την ίδια εργάσιμη ημέρα: 

9.1. της διακοπής των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρό¬ 
σβασης μέσω του ϋδΐ δικτύου του ΟΤΕ 

9.2. της υλοποίησης του τοπικού βρόχου 

Ο ΤΠ2 φέρει το κόστος για τις απαιτούμενες εργασίες 
/ διαδικασίες. 

10. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π2 καταθέσει αίτηση ακύ¬ 
ρωσης της μετατροπής, ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσης. 

Γ1. Διαδικασία Μετάβασης υπηρεσιών από Μεριζόμενη 
Πρόσβαση που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό 
Πάροχο 1 (εφεξής ΤΠ1) σε Πλήρη Αδεσμοποίητη Πρόσβα¬ 
ση που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 
2 (εφεξής ΤΠ2) 


1. Ο συνδρομητής καταθέτει σύμφωνα με την ενότητα 
ΣΤ του παρόντος Παραρτήματος στον ΤΠ2 σχετική αί¬ 
τηση μετατροπής («αίτηση μετατροπής ΜΤοΒ σε ΠΤοΒ»), 
που περιλαμβάνει: α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών 
μέσω Μεριζόμενης Πρόσβασης / καταγγελίας της σχε¬ 
τικής σύμβασης με ΤΠ1, β) αίτηση κατάργησης παροχής 
υπηρεσιών ΡδΤΝ / ΙδϋΝ από τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση 
επιλογής/προεπιλογής από τον ΤΠ2 ή/και προεπιλογής 
άλλου/άλλων παρόχου/παρόχων και καταγγελίας των 
σχετικών συμβάσεων και γ) αίτηση παροχής ΠΤοΒ. Η «αί¬ 
τηση μετατροπής ΜΤοΒ σε ΠΤοΒ» αποτελεί ταυτόχρονα 
και αίτηση διακοπής των παρεχόμενων από τον ΟΤΕ 
υπηρεσιών ΡδΤΝ/ΙδΟΝ, των παρεχόμενων υπηρεσιών 
μέσω Μεριζόμενης Πρόσβασης και ανά περίπτωση των 
υπηρεσιών επιλογής/προεπιλογής από τον ΤΠ2 ή /και 
υπηρεσιών προεπιλογής άλλου/άλλων παρόχου/παρό¬ 
χων και συνιστά καταγγελία των σχετικών συμβάσεων 
τις οποίες ο συνδρομητής έχει συνάψει με τον ΟΤΕ και 
με τον ΤΠ1 ή /και τον πάροχο / παρόχους προεπιλογής, 
των οποίων τα έννομα αποτελέσματα εκκινούν από την 
ημερομηνία παράδοσης του τοπικού βρόχου. 

2. Ο ΤΠ2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς 
την ορθότητα των στοιχείων της. 

3. Ο ΤΠ2 μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει αίτηση Πα¬ 
ροχής ΕΝΤοΒ με τις εξής σημάνσεις: 

3.1. μετατροπή σύνδεσης ΜΤοΒ, 

3.2. δήλωση διακοπής τηλεφωνικών υπηρεσιών από 
τον ΟΤΕ 

3.3. δήλωση διακοπής υπηρεσιών Μεριζόμενης Πρό¬ 
σβασης / καταγγελία σχετικής σύμβασης. Η δήλωση / 
καταγγελία αφορά τον πάροχο ΤΠ1 (στην περίπτωση 
όπου ο ΤΠ1 είναι διαφορετικός από τον ΤΠ2) 

3.4. δήλωση διακοπής υπηρεσιών προεπιλογής φορέα 
/ καταγγελία. Η δήλωση / καταγγελία αφορά τον πά¬ 
ροχο / τους παρόχους από τον οποίο /τους οποίους ο 
συνδρομητής λαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ταυτοποίηση των πα¬ 
ροχών γίνεται από τα πληροφοριακά συστήματα του 
ΟΤΕ χωρίς απαραίτητα ο ΤΠ2 να γνωρίζει την ταυτό¬ 
τητά τους. 

4. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό II έως 15 ανωτέρω 
(ο Τ.Π. ταυτίζεται με τον Τ.Π2) 

5. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ημερομηνία που έχει γνωστο¬ 
ποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π2 σύμφωνα με τους χρόνους που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14 (δΕΑ) και παράλληλα 
την ίδια ημέρα ο ΟΤΕ, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, ενημερώνει 
τον Τ.Π2 για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του το¬ 
πικού βρόχου. 

6. Ο ΟΤΕ υλοποιεί την διακοπή: 

6.1. των τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχει στον 
τελικό χρήστη 

6.2. των υπηρεσιών Μεριζόμενης Πρόσβασης και ενη¬ 
μέρωση του ΤΠ1 

6.3. προεπιλογής φορέα και ενημέρωση του /των πα- 
ρόχου / παροχών στην περίπτωση όπου παρέχονται 
υπηρεσίες προεπιλογής φορέα στο τελικό χρήστη 

7. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υλοποίησης της σύνδεσης του Τοπικού Βρόχου, 
ο Τ.Π2 δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ βλάβη 
για τον βρόχο. 

7.1. Στην περίπτωση που ο Τ.Π2 δεν δηλώσει βλάβη 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υλοποίησης, ο βρόχος θεωρείται ότι παραδόθηκε στον 
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Τ.Π2 την ημερομηνία υλοποίησης. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη 
την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

7.2. Στην περίπτωση όπου δηλωθεί από τον Τ.Π2 βλάβη 
στον τοπικό βρόχο τότε εκκινούν οι διαδικασίες επι¬ 
διόρθωσης βλάβης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα 14. 

7.2.1. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα Τ.Π2 τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
υλοποίησης ενώ παράλληλα ισχύουν οι χρεώσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
εξακρίβωσης της βλάβης όπως αποστείλει στον ΟΤΕ 
υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω 
τοπικό βρόχο. 

7.2.2. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
αποκατάστασης της βλάβης. Ο Τ.Π2. υποχρεούται εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παρα¬ 
λαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την 
σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

8. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο ΤΠ2 υποχρεούνται 
να ενεργήσουν έτσι ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να 
λάβουν χώρα την ίδια εργάσιμη ημέρα: 

8.1. της διακοπής των τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
προσφέρει ο ΟΤΕ 

8.2. της διακοπής των υπηρεσιών Μεριζόμενης πρό¬ 
σβασης 

8.3. Της διακοπής των υπηρεσιών προεπιλογής φορές ( 
στην περίπτωση όπου παρέχονται στο τελικό χρήστη) 

8.4. της υλοποίησης του τοπικού βρόχου 

Ο ΤΠ2 φέρει το κόστος για τις απαιτούμενες εργασίες 
/ διαδικασίες. 

9. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π2 καταθέσει αίτηση ακύ¬ 
ρωσης της μετατροπής, ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσης. 

Γ2. Διαδικασία Μετάβασης υπηρεσιών από Μεριζόμενη 
Πρόσβαση που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό 
Πάροχο 1 (εφεξής ΤΠ1) σε Πλήρη Αδεσμοποίητη Πρόσβα¬ 
ση που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 
(εφεξής ΤΠ2) με παράλληλη αίτηση φορητότητας 

1. Ο συνδρομητής καταθέτει σύμφωνα με την ενότητα 
ΣΤ του παρόντος Παραρτήματος στον ΤΠ2 σχετική αί¬ 
τηση μετατροπής («αίτηση μετατροπής ΜΤοΒ σε ΠΤοΒ»), 
που περιλαμβάνει: α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών 
μέσω Μεριζόμενης Πρόσβασης / καταγγελίας της σχε¬ 
τικής σύμβασης με ΤΠ1, β) αίτηση κατάργησης παροχής 
υπηρεσιών Ρ8ΤΝ / ΙδϋΝ από τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση 
επιλογής/προεπιλογής από τον ΤΠ2 ή/και προεπιλογής 
άλλου/άλλων παρόχου/παρόχων και καταγγελίας των 
σχετικών συμβάσεων γ) αίτηση παροχής ΠΤοΒ και δ) 
αίτηση φορητότητας. Η «αίτηση μετατροπής ΜΤοΒ σε 
ΠΤοΒ» αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των 
παρεχόμενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών ΡδΤΝ/ΙδϋΝ, των 
παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω Μεριζόμενης Πρόσβασης 
και ανά περίπτωση των υπηρεσιών επιλογής/προεπιλο- 
γής από τον ΤΠ2 ή /και υπηρεσιών προεπιλογής άλλου/ 
άλλων παρόχου/παρόχων και συνιστά καταγγελία των 
σχετικών συμβάσεων τις οποίες ο συνδρομητής έχει 
συνάψει με τον ΟΤΕ και με τον ΤΠ1 ή /και τον πάροχο 


/ παρόχους προεπιλογής, των οποίων τα έννομα απο¬ 
τελέσματα εκκινούν από την ημερομηνία παράδοσης 
του τοπικού βρόχου. 

2. Ο ΤΠ2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς 
την ορθότητα των στοιχείων της. 

3. Ο ΤΠ2 μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει αίτηση Πα¬ 
ροχής ΕΝΤοΒ με τις εξής σημάνσεις: 

3.1. μετατροπή σύνδεσης ΜΤοΒ, 

3.2. δήλωση διακοπής τηλεφωνικών υπηρεσιών από 
τον ΟΤΕ 

3.3. δήλωση διακοπής υπηρεσιών Μεριζόμενης Πρό¬ 
σβασης / καταγγελία σχετικής σύμβασης. Η δήλωση / 
καταγγελία αφορά τον πάροχο ΤΠ1 (στην περίπτωση 
όπου ο ΤΠ1 είναι διαφορετικός από τον ΤΠ2) 

3.4. δήλωση διακοπής υπηρεσιών προεπιλογής φορέα 
/ καταγγελία. Η δήλωση / καταγγελία αφορά τον πά¬ 
ροχο / τους παρόχους από τον οποίο /τους οποίους ο 
συνδρομητής λαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες 

3.5. παράλληλης αίτησης φορητότητας 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ταυτοποίηση των πα¬ 
ροχών γίνεται από τα πληροφοριακά συστήματα του 
ΟΤΕ χωρίς απαραίτητα ο ΤΠ2 να γνωρίζει την ταυτό¬ 
τητά τους. 

4. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό II έως 14 ανωτέρω 
(ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2) 

5. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό 112 ανωτέρω (στο 
βήμα 112 ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2) 

6. Στην περίπτωση όπου κατά το βήμα 112 ο βρόχος 
είναι επιλέξιμος ο ΟΤΕ ενημερώνει τον Τ.Π1 ( στην περί¬ 
πτωση όπου ο Τ.Π1 είναι διαφορετικός από τον Τ.Π2) ή 
/και τον πάροχο / παρόχους υπηρεσιών προεπιλογής. 

7. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό 113 έως 117 ανωτέρω 
(στα βήματα 113 έως 117 ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2) 

8. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ημερομηνία που έχει γνω¬ 
στοποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π2 σύμφωνα με τους χρόνους 
που αναφέρονται στο Παράρτημα 14 (δΙ_Α) ή την ημερο¬ 
μηνία που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω βήματα 
υπό 7 και παράλληλα την ίδια ημέρα ο ΟΤΕ, μέσω του 
Π.Σ. ΟΤΕ, ενημερώνει τον Τ.Π2 για την ολοκλήρωση της 
υλοποίησης του τοπικού βρόχου. 

9. Ο ΟΤΕ υλοποιεί την διακοπή: 

9.1. των τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχει στον 
τελικό χρήστη 

9.2. των υπηρεσιών Μεριζόμενης Πρόσβασης και ενη¬ 
μέρωση του ΤΠ1 

9.3. προεπιλογής φορέα και ενημέρωση του /των πα- 
ρόχου / παροχών στην περίπτωση όπου παρέχονται 
υπηρεσίες προεπιλογής φορέα στο τελικό χρήστη 

10. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υλοποίησης της σύνδεσης του Τοπικού Βρόχου, 
ο Τ.Π2 δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ βλάβη 
για τον βρόχο. 

10.1. Στην περίπτωση που ο Τ.Π2 δε δηλώσει βλάβη 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υλοποίησης, ο βρόχος θεωρείται ότι παραδόθηκε στον 
Τ.Π2 την ημερομηνία υλοποίησης. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη 
την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

10.2. Στην περίπτωση όπου δηλωθεί από τον Τ.Π2 
βλάβη στον τοπικό βρόχο τότε εκκινούν οι διαδικασίες 
επιδιόρθωσης βλάβης σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Παράρτημα 14. 
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10.2.1. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα Τ.Π2 τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
υλοποίησης ενώ παράλληλα ισχύουν οι χρεώσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
διαπίστωσης της βλάβης όπως αποστείλει στον ΟΤΕ 
υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω 
τοπικό βρόχο. 

10.2.2. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
αποκατάστασης της βλάβης. Ο Τ.Π2. υποχρεούται εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παρα¬ 
λαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την 
σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

11. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο ΤΠ2 υποχρεούνται 
να ενεργήσουν έτσι ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να 
λάβουν χώρα την ίδια εργάσιμη ημέρα: 

11.1. της διακοπής των τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
προσφέρει ο ΟΤΕ 

11.2. της διακοπής των υπηρεσιών Μεριζόμενης πρό¬ 
σβασης 

11.3. Της διακοπής των υπηρεσιών προεπιλογής φορές 
( στην περίπτωση όπου παρέχονται στο τελικό χρή¬ 
στη) 

11.4. της υλοποίησης του τοπικού βρόχου 

11.5. της υλοποίησης της φορητότητας 

Ο ΤΠ2 φέρει το κόστος για τις απαιτούμενες εργασίες 
/ διαδικασίες. 

Δ1. Διαδικασία Μετάβασης υπηρεσιών από Μεριζόμε¬ 
νη Πρόσβαση που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό 
Πάροχο 1 (εφεξής ΤΠ1) σε Μεριζόμενη Πρόσβαση που 
παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (εφεξής 
ΤΠ2). 

1. Ο συνδρομητής καταθέτει σύμφωνα με την ενότητα 
ΣΤ του παρόντος Παραρτήματος στον ΤΠ2 σχετική αίτη¬ 
ση μετατροπής («αίτηση μετατροπής ΜΤοΒ σε ΜΤοΒ»), 
που περιλαμβάνει: α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών 
μέσω Μεριζόμενης Πρόσβασης / καταγγελίας της σχε¬ 
τικής σύμβασης με ΤΠ1, και γ) αίτηση παροχής ΜΤοΒ. Η 
«αίτηση μετατροπής ΜΤοΒ σε ΜΤοΒ» αποτελεί ταυτό¬ 
χρονα και αίτηση διακοπής των παρεχόμενων από τον 
ΤΠ1 και συνιστά καταγγελία των σχετικών συμβάσεων 
τις οποίες ο συνδρομητής έχει συνάψει με τον ΤΠ1, 
των οποίων τα έννομα αποτελέσματα εκκινούν από την 
ημερομηνία παράδοσης του τοπικού βρόχου. 

2. Ο ΤΠ2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς 
την ορθότητα των στοιχείων της. 

3. Ο ΤΠ2 μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει αίτηση Πα¬ 
ροχής ΜΤοΒ με τις εξής σημάνσεις: 

ά . μετατροπή σύνδεσης ΜΤ οΒ, 

ό. δήλωση διακοπής υπηρεσιών Μεριζόμενης Πρό¬ 
σβασης / καταγγελία σχετικής σύμβασης. Η δήλωση / 
καταγγελία αφορά τον πάροχο ΤΠ1 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ταυτοποίηση των πα¬ 
ροχών γίνεται από τα πληροφοριακά συστήματα του 
ΟΤΕ χωρίς απαραίτητα ο ΤΠ2 να γνωρίζει την ταυτό¬ 
τητά τους. 

4. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό II έως 15 ανωτέρω 
(στο βήμα 13.1 ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2) 

5. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ημερομηνία που έχει γνωστο¬ 
ποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π2 σύμφωνα με τους χρόνους που 


αναφέρονται στο Παράρτημα 14 (31Α) και παράλληλα 
την ίδια ημέρα ο ΟΤΕ, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, ενημερώνει 
τον Τ.Π2 για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του το¬ 
πικού βρόχου. 

6. Ο ΟΤΕ υλοποιεί την διακοπή των υπηρεσιών Μερι¬ 
ζόμενης Πρόσβασης και ενημέρωση του ΤΠ1 

7. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υλοποίησης της σύνδεσης του Τοπικού Βρόχου, 
ο Τ.Π2 δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ βλάβη 
για τον βρόχο. 

σ. Στην περίπτωση που ο Τ.Π2 δεν δηλώσει βλάβη 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υλοποίησης, ο βρόχος θεωρείται ότι παραδόθηκε στον 
Τ.Π2 την ημερομηνία υλοποίησης. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη 
την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

ά. Στην περίπτωση όπου δηλωθεί από τον Τ.Π2 βλάβη 
στον τοπικό βρόχο τότε εκκινούν οι διαδικασίες επι¬ 
διόρθωσης βλάβης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα 14. 

ί. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα Τ.Π2 τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
υλοποίησης ενώ παράλληλα ισχύουν οι χρεώσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
διαπίστωσης της βλάβης όπως αποστείλει στον ΟΤΕ 
υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω 
τοπικό βρόχο. 

μ. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ τότε ως ημερομηνία 
παραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομη¬ 
νία αποκατάστασης της βλάβης. Ο Τ.Π2. υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη 
την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

8. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο ΤΠ2 υποχρεούνται 
ενεργήσουν έτσι ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να λά¬ 
βουν χώρα την ίδια εργάσιμη ημέρα: 

θ. της διακοπής των υπηρεσιών Μεριζόμενης πρό¬ 
σβασης 

ί. της υλοποίησης του τοπικού βρόχου 

Ο ΤΠ2 φέρει το κόστος για τις απαιτούμενες εργασίες 
/ διαδικασίες. 

9. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π2 καταθέσει αίτηση ακύ¬ 
ρωσης της μετατροπής, ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσης. 

Ε1. Διαδικασία Μετάβασης υπηρεσιών από Πλήρη Πρό¬ 
σβαση που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάρο¬ 
χο 1 (εφεξής ΤΠ1) σε Πλήρη Πρόσβαση που παρέχεται 
από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (εφεξής ΤΠ2) 

1. Ο συνδρομητής καταθέτει σύμφωνα με την ενότητα 
ΣΤ του παρόντος Παραρτήματος στον ΤΠ2 σχετική αί¬ 
τηση μετατροπής («αίτηση μετατροπής ΠΤοΒ σε ΠΤοΒ»), 
που περιλαμβάνει: α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών οι 
οποίες παρέχονται μέσω της Πλήρους Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης και β) αίτηση παροχής ΠΤοΒ. Στην εν λόγω 
αίτηση ο συνδρομητής θα πρέπει να αναφέρει και το 
όνομα του ΤΠ1. Η «αίτηση μετατροπής ΠΤοΒ σε ΠΤοΒ» 
αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των παρεχό¬ 
μενων υπηρεσιών από τον ΤΠ1 και συνιστά καταγγελία 
των σχετικών συμβάσεων τις οποίες ο συνδρομητής 
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έχει συνάψει με τον ΤΠ1, των οποίων τα έννομα απο¬ 
τελέσματα εκκινούν από την ημερομηνία παράδοσης 
του τοπικού βρόχου. 

2. Ο ΤΠ2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς 
την ορθότητα των στοιχείων της. 

3. Ο ΤΠ2 μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει αίτηση Πα¬ 
ροχής ΕΝΤοΒ με τις εξής σημάνσεις: 

3.1. μετατροπή σύνδεσης ΠΤοΒ, 

3.2. δήλωση διακοπής υπηρεσιών από τον ΤΠ1 

4. Ο ΟΤΕ ενημερώνει άμεσα, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, στον 
ΤΠ1 τα στοιχεία του συνδρομητή ο οποίος έχει κατα¬ 
θέσει αίτηση μετατροπής. 

5. Ο ΤΠ1 εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής των στοιχείων του συνδρομητή 
ο οποίος έχει καταθέσει αίτηση μετατροπής αποστέλλει 
στον ΟΤΕ όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου ο 
ΟΤΕ να μπορεί να ταυτοποιήσει τον βρόχο. Η ημερομη¬ 
νία κατάθεσης της αίτησης μετατροπής από ΠΤοΒ σε 
ΠΤοΒ ταυτίζεται με την ημερομηνία στην οποία ο ΤΠ1 
απέστειλε στον ΟΤΕ τα ακριβή στοιχεία του βρόχου. 

6. Ακολουθούνται οι διαδικασίες υπό II έως 15 ανωτέρω 
(ο Τ.Π ταυτίζεται με τον Τ.Π2) 

7. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ημερομηνία που έχει γνωστο¬ 
ποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π2 σύμφωνα με τους χρόνους που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14 (3ΕΑ) και παράλληλα 
την ίδια ημέρα ο ΟΤΕ, μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, ενημερώνει 
τον Τ.Π2 για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του το¬ 
πικού βρόχου. 

8. Ο ΟΤΕ υλοποιεί την διακοπή των υπηρεσιών Πλή¬ 
ρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης και ενημέρωση του 
ΤΠ1 

9. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερο¬ 
μηνία υλοποίησης της σύνδεσης του Τοπικού Βρόχου, 
ο Τ.Π2 δύναται να δηλώσει μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ βλάβη 
για τον βρόχο. 

9.1. Στην περίπτωση που ο Τ.Π2 δεν δηλώσει βλάβη 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υλοποίησης, ο βρόχος θεωρείται ότι παραδόθηκε στον 
Τ.Π2 την ημερομηνία υλοποίησης. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη 
την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 

9.2. Στην περίπτωση όπου δηλωθεί από τον Τ.Π2 βλάβη 
στον τοπικό βρόχο τότε εκκινούν οι διαδικασίες επι¬ 
διόρθωσης βλάβης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα 14. 

9.2.1. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα Τ.Π2 τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
υλοποίησης ενώ παράλληλα ισχύουν οι χρεώσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 14. Ο Τ.Π2 υποχρεούται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
διαπίστωσης της βλάβης όπως αποστείλει στον ΟΤΕ 
υπογεγραμμένη την σχετική σύμβαση για τον εν λόγω 
τοπικό βρόχο. 

9.2.2. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ τότε ως ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής του τοπικού βρόχου λογίζεται η ημερομηνία 
αποκατάστασης της βλάβης. Ο Τ.Π2. υποχρεούται εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παρα¬ 
λαβής όπως αποστείλει στον ΟΤΕ υπογεγραμμένη την 
σχετική σύμβαση για τον εν λόγω τοπικό βρόχο. 


10. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο ΤΠ2 υποχρεούνται 
να ενεργήσουν έτσι ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να 
λάβουν χώρα την ίδια εργάσιμη ημέρα: 

10.1. της διακοπής των υπηρεσιών Πλήρους Αδεσμο¬ 
ποίητης Πρόσβασης 

10.2. της υλοποίησης του τοπικού βρόχου 

Ο ΤΠ2 φέρει το κόστος για τις απαιτούμενες εργασίες 
/ διαδικασίες. 

11. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π2 καταθέσει αίτηση ακύ¬ 
ρωσης της μετατροπής, ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσης. 

ΣΤ: Διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τον συνδρο¬ 
μητή 

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον συνδρομητή στον 
Πάροχο από τον οποίο επιθυμούν να πάρουν υπηρεσίες 
ΑΠΤοΒ με τους ακόλουθους τρόπους: 

1.1. εγγράφως, με την επισύναψη φωτοτυπίας ταυτό¬ 
τητας, 

1.2. με τηλεομοιοτυπία, με την επισύναψη και αποστολή 
φωτοτυπίας ταυτότητας, 

1.3. ηλεκτρονικά, μόνο με χρήση ηλεκτρονικής υπο¬ 
γραφής, 

2. Η εν λόγω αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση 
διακοπής των παρεχόμενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών 
(και ανά περίπτωση από άλλους παρόχους) και συνιστά 
καταγγελία των σχετικών συμβάσεων τις οποίες ο συν¬ 
δρομητής έχει συνάψει με τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση 
με άλλους παρόχους, των οποίων τα έννομα αποτελέ¬ 
σματα εκκινούν από την ημερομηνία παράδοσης του 
τοπικού βρόχου. 

3. Ο τελικός χρήστης δεσμεύεται να εξοφλήσει απο¬ 
λογιστικά τον τελικό λογαριασμό που θα εκδοθεί για 
τις υπηρεσίες που ελάμβανε από τους παρόχους (ΤΠ1, 
τον ΟΤΕ ή τον πάροχο / τους παρόχους προεπιλογής) 
μέχρι την ημερομηνία διακοπής και αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να επιτρέψει στους εν λόγω παρόχους τις 
οποιαδήποτε τερματικές διατάξεις (κυριότητας των εν 
λόγω παροχών) που αυτοί είχαν τυχόν εγκαταστήσει 
στο χώρο του για την υποστήριξη της παροχής των 
λαμβανομένων υπηρεσιών. Η καταβολή των οφειλομέ- 
νων του συνδρομητή προς τους εν λόγω παρόχους δεν 
αποτελεί προϋπόθεση για τη διακοπή των υπηρεσιών 
που λαμβάνει από αυτούς και την παροχή υπηρεσιών 
ΑΠΤοΒ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 

ΑΙΤΗΣΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η . 

του., με ΑΔΤ., Εκδ. Αρχή. 

με ΑΦΜ .και ΔΟΥ ., κάτοικος 

της Πόλης:.Περιοχή:.Οδός:., 

Αριθμ.και κάτοχος της τηλεφωνικής σύνδεσης: 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ) 

• Απλή Τηλεφωνική Σύνδεση Ρ5ΤΝ ΑΡΙΘΜΟΣ:. 

.-.(ΙΟψήφιο) 

• Βασική Σύνδεση Ι8ϋΝ-ΒΒΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: .- 

.(1 Οψήφιο) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι εξουσιοδοτώ την εταιρεία 

.νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον συνυπογρά- 

φοντα την παρούσα εξουσιοδότηση εκπρόσωπό της, να 
προβεί αντ’ εμού και για λογαριασμό μου σε όλες τις 
δέουσες ενέργειες προκειμένου να λάβω την υπηρεσία 
που έχω επιλέξει στον παρακάτω Πίνακα. 



















11412 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Παροχή υπηρεσίας πλήρους τοπικού βρόχου 


Παροχή υπηρεσίας μεριζόμενου τοπικού βρόχου 


Παροχή υπηρεσίας Ενεργού Τοπικού Βρόχου με παράλληλη 
Φορητότητα Αριθμού 


Παροχή υπηρεσίας μετάβασης από Χονδρική Ευρυζωνική 
Πρόσβαση σε Πλήρη Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό 
Βρόχο 


Παροχή υπηρεσίας μετάβασης από Χονδρική Ευρυζωνική 
Πρόσβαση σε Πλήρη Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό 
Βρόχο με παράλληλη αίτηση φορητότητας 


Παροχή υπηρεσίας μετάβασης από Χονδρική Ευρυζωνική 
Πρόσβαση σε Μεριζόμενη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο 


Παροχή υπηρεσίας μετάβασης από Μεριζόμενη Πρόσβαση 
σε Πλήρη Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 


Παροχή υπηρεσίας μετάβασης από Μεριζόμενη Πρόσβαση 
σε Πλήρη Αδεσμοποίητη Πρόσβαση με παράλληλη αίτηση 
φορητότητας 


Παροχή υπηρεσίας μετάβασης από Μεριζόμενη Πρόσβαση 
που παρέχεται από τον Πάροχο Α σε Μεριζόμενη Πρόσβαση 
που παρέχεται από τον Πάροχο Β 


Παροχή υπηρεσίας μετάβασης από Πλήρη Πρόσβαση που 
παρέχεται από τον Πάροχο Α σε Πλήρη Πρόσβαση που πα¬ 
ρέχεται από τον Πάροχο Β 



Δηλώνω επίσης ότι είμαι γνώστης ότι η παρούσα εξου¬ 
σιοδότηση ισοδυναμεί με καταγγελία της/των σχετι¬ 
κής/κών σύμβασης/σεων μου και διακοπή ορισμένων εκ 
των υπηρεσιών που περιγράφονται κατωτέρω και είναι 
αναγκαίο να τερματιστούν προκειμένου να λάβω την 
υπηρεσία που έχω δηλώσει στον ανωτέρω πίνακα: 
Υπηρεσία μεριζόμενης πρόσβασης 
Υπηρεσία πλήρους τοπικού βρόχου την οποία λάμβα- 

να από την εταιρεία «.» 

[Συμπληρώνεται από τον αιτούντα] 

Υπηρεσία ΡδΤΝ/ΙδϋΝ καθώς και όλων των υπηρεσιών 
και διευκολύνσεων φωνητικής τηλεφωνίας που μου πα¬ 
ρέχονται 

Υπηρεσία προεπιλογής που μου παρέχεται για την 
ανωτέρω τηλεφωνική σύνδεση 
Υπηρεσία επιλογής που μου παρέχεται για την ανω¬ 
τέρω τηλεφωνική σύνδεση από τον πάροχο από τον 
οποίο επιθυμώ να πάρω την υπηρεσία που δηλώνεται 
στον ανωτέρω πίνακα 
Υπηρεσία πρόσβασης ΑϋδΙ_ 

Δεσμεύομαι να εξοφλήσω τον τελικό λογαριασμό που 
θα εκδοθεί για τις υπηρεσίες που ελάμβανα μέχρι σήμερα 
και των οποίων την διακοπή αιτούμαι δια της παρούσης 
καθώς και να επιστρέφω οιεσδήποτε τερματικές διατάξεις 
[κυριότητας του παρόχου] που μου έχουν δοθεί στα πλαί¬ 
σια της μεταξύ μας σύμβασης και έχουν τυχόν εγκατα¬ 
σταθεί στον χώρο μου για την παροχή των λαμβανομένων 
υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν τις επιστρέφω, δέχομαι 
να χρεωθώ για τις διατάξεις αυτές. 

Τόπος & Ημερ/νία:. 

Ο Εξουσιοδοτούν Ο Εξουσιοδοτούμενος 

Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο : 

Υπογραφή Υπογραφή 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΤοΒ 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ*:Επιλογή από λίστα Α/Κ όπου 
λειτουργεί Συνεγκατάσταση του Τ.Π. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ *: Επιλογή από λίστα 
των συνεγκαταστάσεων του Τ.Π. στο συγκεκριμένο Α/Κ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΣΤΗΝ 
ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΚΚΟ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟ¬ 
ΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ: γγννγχχχχχχχ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΛΕΦ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΔΗΛΩΣΗ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΠΕΡΙΟΧΗ: 

ΠΟΛΗ: 

ΟΔΟΣ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 

Τ.Κ.: 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Ν/Ο) 

ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΕ¬ 
ΔΙΟ) 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Ν/Ο) 
ΠΑΡΟΧΟΣ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ) 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΕΠ (Ν/Ο) 

ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΕΠ: (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ) 
ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗ (Ν/Ο) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(Βαείο δΙ_Α) 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Ορισμοί 

1. Γενικά 

1.1 Αντικείμενο της συμφωνίας 

2. Λόγοι καθυστέρησης «μη υπαιτιότητας ΟΤΕ» 

3. Τοπικός Βρόχος 

3.1 Παράδοση 

3.1.1 Χρόνοι παράδοσης 

3.1.2 Προβλέψεις 

3.1.3 Ρήτρες 

3.2 Βλάβη Τοπικού Βρόχου 

3.2.1 Χρόνοι Αρσης Βλάβης 

3.2.2 Ρήτρες 

3.2.3 Αναγγελία Βλάβης 

3.2.4 Προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες 

4. Συνεγκατάσταση 

4.1 Παραδόσεις 

4.1.1 Παράδοση χώρου (νέου ή επέκτασης) 

4.1.2 Ρήτρες 

4.2 Επαυξήσεις Συνδετικών Καλωδίων 

4.2.1 Χρόνοι επαυξήσεων 

4.2.2 Ρήτρες 

4.3 Βλάβη ΕΣΚΤ, ΚΟΙ 

4.3.1 Χρόνος Αρσης Βλάβης 

4.3.2 Διαχείριση Βλάβης 

4.3.3 Ρήτρες 

4.4 Βλάβες εικονικής συνεγκατάστασης 
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4.4.1 Χρόνοι Άρσης Βλάβης 

4.4.2 Ρήτρες 

5. Τακτοποίηση ρητρών 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Με την επιφύλαξη των ορισμών του Κεφαλαίου 1.2 
της Παρούσας Προσφοράς, λέξεις ή φράσεις, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται στην παρούσα συμφωνία έχουν την 
έννοια η οποία τους αποδίδεται παρακάτω. 

Χρόνος παράδοσης : Είναι το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί από την επόμενη εργάσιμη ημέρα αποστολής 
της αίτησης στον ΟΤΕ, μέχρι την ημερομηνία πλήρους 
υλοποίησής της, όπως αυτές (ημερομηνίες) εμφανίζο¬ 
νται στα σχετικά πεδία αναζήτησης της αίτησης στο 
Π.Σ. ΟΤΕ. 

Ανενεργός χρόνος 31Α (ραιΨθά Ιίπΐθ) : Είναι ο συνο¬ 
λικός χρόνος καθυστέρησης, ο οποίος αποδεδειγμένα 
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ. 

Πραγματικός χρόνος παράδοσης : Ο χρόνος παράδο¬ 
σης της υπηρεσίας μείον τον Ανενεργό Χρόνο 8Ι.Α. 

Χρόνος άρσης βλάβης (ΓθραίΓ ΐαυΙΙ) : Το χρονικό διά¬ 
στημα που μεσολαβεί από τις 07.20πμ της πρώτης ερ¬ 
γασίμου ημέρας μετά την αναγγελία της βλάβης μέσω 
του Π.Σ. ΟΤΕ, μέχρι την ώρα που θα εμφανιστεί η άρση 
της βλάβης στο Π.Σ. ΟΤΕ 

Ώρες εκτός λειτουργίας (ουί οί εοΓνίοο) : Το χρονικό 
διάστημα από την εισαγωγή της αναγγελίας της βλάβης 
στο Π.Σ. ΟΤΕ, μέχρι την ώρα που θα εμφανισθεί στο Π.Σ. 
ΟΤΕ η άρση της συγκεκριμένης βλάβης. 

Συμφωνία βλαβών : Η συμφωνία μεταξύ ΟΤΕ & Τηλεπ. 
Παρόχου, σχετικά με το συνολικό αριθμό των βλαβών 
που ανήγγειλε ο Τ.Π., σε σχέση το συνολικό αριθμό 
βλαβών που διαχειρίστηκε ο ΟΤΕ και οφείλονται σε 
υπαιτιότητά του. 

Εργάσιμες ημέρες (ΕΗ): Από την Δευτέρα έως και την 
Παρασκευή, πλην των επισήμων αργιών. 

Εργάσιμες ώρες (ΕΩ) : Από 07.20 πμ έως 15.00 μμ 
(ωράριο δνθήμερης εργασίας) 

Ανεπίβλεπτο Κέντρο : Το κέντρο εγκαταστάσεων ΟΤΕ, 
στο οποίο δεν υπάρχει τεχνικό προσωπικό και η επί¬ 
βλεψη εργασιών καθώς και η διαχείριση τους γίνεται 
από απομακρυσμένο κεντρικό σημείο. 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Η Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών Τοπικού 
Βρόχου & Σχετικών Υπηρεσιών αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της ισχύουσας προσφοράς και η παροχή της 
προϋποθέτει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης της 
αντίστοιχης υπηρεσίας. 

1.2 α. Η παρούσα συμφωνία μεταξύ ΟΤΕ και {ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΡΟΧΟΥ}, συνάπτεται κατ’εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 
388/012/2006 (άρθρο 4. περίπτωση ί., παράγραφος (7)) 
και περιγράφει τους βασικούς / ελάχιστους υποχρεωτι¬ 
κούς όρους (ποιότητας / παραμέτρων υπηρεσιών) και τα 
χρονοδιαγράμματα εντός των οποίων, ο ΟΤΕ δεσμεύεται 
να παρέχει αδεσμοποίητη πρόσβαση σε πλήρη βρόχο 
και υποβρόχο & μεριζόμενο τοπικό βρόχο / υποβρόχο, 
καθώς και σε συναφείς ευκολίες και να αποκαθιστά 
τις βλάβες στους τοπικούς βρόχους και τις σχετικές 
με αυτούς υπηρεσίες, καθώς και τους συγκεκριμένους 
τρόπους υπολογισμού του χρηματικού ποσού το οποίο 
δεσμεύεται να καταβάλει ο ΟΤΕ ως ποινική ρήτρα στον 
ΤΠ, σε περίπτωση μη προσήκουσας, ιδίως μη έγκαιρης 
εκπλήρωσης της συμφωνηθείσας παροχής, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παρούσα προσφορά. 


β. Δια της παρούσας συμφωνείται ρητά ότι η ποι¬ 
νική ρήτρα προβλέπεται για την περίπτωση της μη 
προσήκουσας, ιδίως της μη έγκαιρης εκπλήρωσης της 
παροχής από τον ΟΤΕ, ήτοι στα προβλεπόμενα στην 
παρούσα προσφορά χρονοδιαγράμματα και με τους 
προβλεπόμενους στην παρούσα προσφορά όρους. 

1.3.0ι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συμφω¬ 
νία, αφορούν εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

1.4 Η αίτηση/αναγγελία εισάγεται από τον Τηλεπ. Πά- 
ροχο στο Π.Σ. ΟΤΕ. Η αίτηση εισάγεται οποιαδήποτε 
ημέρα και ώρα (24 * 7 * 365) 

1. 5. Οι αιτήσεις/αναγγελίες που εισάγονται σε μη ΕΗ 
& ΕΩ (Εργάσιμες Ώρες), θεωρείται ότι κατατέθηκαν 
την επόμενη ΕΗ. 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και της ευ- 
ρείας διασποράς των αστικών κέντρων ΟΤΕ και των 
Υπηρεσιών του, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση 
της Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών Τοπικού 
Βρόχου & Σχετικών Υπηρεσιών, τα αστικά κέντρα ΟΤΕ 
ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερεις ευρύτερες περιοχές, 
όπως αυτές ορίζονται στον πίνακα 1. 

Πίνακας 1 


Α/Α 

Περιοχές 

Α/Κ ΟΤΕ 

1 

Α 

Νομοί: Αττικής, Θες/νίκης 

2 

Β 

Πρωτεύουσες Νομών Ηπειρωτικής Ελλάδας 
συμπεριλαμβανομένων των Νομών της Κρήτης 

3 

Γ/Δ 

Τα Α/Κ τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις Α 
και Β περιοχές 


Για τα Α/Κ που εντάσσονται στις περιοχές Γ & Δ του 
πίνακα 1, λόγω της έλλειψης απαραίτητων προϋποθέσε¬ 
ων (όπως πχ., ανεπίβλεπτα κέντρα, μεγάλες αποστάσεις 
έδρας τμήματος διαχείρισης της βλάβης από τα κέντρα) 
οι ρήτρες διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες ρήτρες 
στις περιοχές Α και Β. 

2. ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ» 

Γ ια τον υπολογισμό του χρόνου καθυστέρησης για 
τον οποίο οφείλεται ρήτρα κατ’εφαρμογή της παρού¬ 
σας, δεν υπολογίζεται το άθροισμα του χρόνου των 
συμβάντων τα οποία αποδεδειγμένα δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα (δόλο ή /και αμέλεια) του ΟΤΕ, καθώς 
και αυτών που συνιστούν ανωτέρα βία, στην έννοια 
της οποίας, κατά τις συναφείς διατάξεις του νόμου, 
συμπεριλαμβάνονται περιστατικά, τα οποία σαφώς και 
αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και 
της ευθύνης των συμβαλλομένων μερών. 

Ως συμβάντα τα οποία δύνανται να συνιστούν λόγο 
καθυστέρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της πα¬ 
ρούσας διάταξης, εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιό¬ 
τητα ΟΤΕ», ορίζονται, τα παρακάτω : 

Για την Παροχή των Υπηρεσιών: 

6. Ζημιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή 
εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ 

7. Ζημιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ από 
τρίτους, αλλά επηρεάζει την παροχή της σχετικής υπη¬ 
ρεσίας. 

8. Όταν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα της υπηρεσίας 
λόγω προγραμματισμένων εργασιών σύμφωνα με την 
ισχύουσα προσφορά. 

9. Μη έγκαιρη συνεργασία με το προσωπικό του Τηλεπ. 
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Παρόχου ή του πελάτη του Τηλεπ. Παρόχου, η οποία 
αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ 

10. Ανωτέρα βία (σύμφωνα με τα ανωτέρω) 

Για την Άρση της Βλάβης των υπηρεσιών: 

9. Ζημιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή 
εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ 

10. Ζημιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ 
από τρίτους, αλλά επηρεάζει την παροχή της σχετικής 
υπηρεσίας 

11. Ζημιά που προκλήθηκε από τερματικό του πελά¬ 
τη 

12. Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά αποδεδειγμένα 
δεν ανιχνεύεται από τον ΟΤΕ σε οπό Ιο οπό ΙοεΙ 

13. Μη έγκαιρη συνεργασία με το προσωπικό του Τη¬ 
λεπ. Παρόχου ή του πελάτη του Τηλεπ. Παρόχου η οποία 
αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ, 

14. Ανωτέρα βία (σύμφωνα με τα ανωτέρω) 

15. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ 
στο χώρο του Παρόχου/πελάτη του στην περίπτωση 
που αυτό είναι αναγκαίο για την άρση της βλάβης. 

16. Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύμφωνα με τη δια¬ 
δικασία που προβλέπεται στην ισχύουσα προσφορά 

3. ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ 

Η παρούσα συμφωνία ισχύει από την υπογραφή της 
σύμβασης για την παροχή της συμφωνηθείσας υπηρε¬ 
σίας και επισυνάπτεται σε αυτήν. 

3.1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

3.1.1 Χρόνοι Παράδοσης 

Γ ια την καλή εκτέλεση της συμφωνίας, ορίζονται οι 
παρακάτω χρόνοι παράδοσης του πλήρως αδεσμοποί- 
ητου ή και του μεριζόμενου τοπικού βρόχου / υποβρό- 
χου. 

Χρόνος παράδοσης ΤοΒ : Είναι το χρονικό διάστημα 
που μεσολαβεί από την επόμενη ΕΗ αποστολής της αί¬ 
τησης στον ΟΤΕ, μέχρι την ημερομηνία υλοποίησής της, 
όπως αυτές (ημερομηνίες) εμφανίζονται στα σχετικά 
πεδία αναζήτησης της αίτησης στο Π.Σ. ΟΤΕ. 

Ανενεργός χρόνος ΤοΒ (ραι1<θά Ιίπιο): Είναι το άθροι¬ 
σμα των χρόνων καθυστέρησης, που οφείλονται σε 
λόγους μη υπαιτιότητας ΟΤΕ όπως αυτοί αναφέρονται 
στην ενότητα 2 του παρόντος παραρτήματος. Πραγ¬ 
ματικός χρόνος παράδοσης ΤοΒ: Ο χρόνος παράδοσης 
του ΤοΒ μείον τον ανενεργό χρόνο ΤοΒ. 

Ο ΟΤΕ θα παραδίδει τους ΤοΒ στους πραγματικούς 
χρόνους που φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα 2: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 


Α/Α 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟ¬ 
ΣΗΣ ΤοΒ ΣΕ ΕΗ 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕ¬ 
ΣΜΙΑΣ 


Α 

Β 

Γ 

1 

Αίτηση παράδο¬ 
σης ΤοΒ ή μετά¬ 
βασης 


Προς ΟΤΕ 

2 

Παράδοση ενερ¬ 
γού ΤοΒ (ΕΝΓΓοΒ) 

13 

Από την επόμενη 
ΕΗ του 1 

3 

Παράδοση 
ανενεργού ΤοΒ 
(ΑΝΤοΒ) 

13 

Από την επόμενη 
ΕΗ του 1 

4 

Παράδοση Μεριζό¬ 
μενου ΤοΒ (ΜΤοΒ) 

10 

Από την επόμενη 
ΕΗ του 1 


5 

Παράδοση ΕΝΤοΒ 
με Φορητότητα 

10 

Από την επόμενη 

ΕΗ της αίτησης 
Φορητότητας 

6 

Μετάβαση ΜΤοΒ 
σε ΠτοΒ (χωρίς 
φορητότητα) 

10 

Από την επόμενη 
ΕΗ του 1 

7 

Μετάβαση ΜΤοΒ 
σε ΠΤοΒ με Φορη¬ 
τότητα 

10 

Από την επόμενη 

ΕΗ της αίτησης 
Φορητότητας 

8 

Μετάβαση ΜΤοΒ 
σε ΠτοΒ (χωρίς 
φορητότητα) 

13 


9 

Μετάβαση ΑΡΥΣ 
σε ΠτοΒ (χωρίς 
φορητότητα) 

13 

Από την επόμενη 
ΕΗ του 1 

10 

Μετάβαση ΑΡΥΣ 
σε ΠΤοΒ με Φορη¬ 
τότητα 

10 

Από την επόμενη 
ΕΗ της αίτησης 
Φορητότητας 

11 

Μετάβαση ΑΡΥΣ 
σε ΜτοΒ 

13 

Από την επόμενη 
ΕΗ του 1 

12 

Μετάβαση ΜΤοΒ 
σε ΜΤοΒ 

13 

Από την επόμενη 
ΕΗ του 1 

13 

Μετάβαση ΑΠΤοΒ 
σε ΑΠΤοΒ 

13 

Από την επόμενη 
ΕΗ του 1 


3.1.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Τα στοιχεία που θα πρέπει να παρέχονται για τον 
τοπικό βρόχο αφορούν : 

Αριθμός βρόχων (πλήρεις και μεριζόμενοι ξεχωριστά) 
ανά Τηλεπ. Πάροχο και ανά Α/Κ για τις πρωτεύουσες 
των Νομών (συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας και Πει¬ 
ραιά) και συνολικά για τον υπόλοιπο Νομό. 

Κατανομή των στοιχείων αυτών σε διάστημα 12 μηνών, 
ανά μήνα για το πρώτο τρίμηνο και ανά τρίμηνο για 
τον υπόλοιπο χρόνο. 

Υποβολή επικαιροποιημένων προβλέψεων ανά τρί¬ 
μηνο. 

Αποστολή στον ΟΤΕ των προβλέψεων ανά τρίμηνο 
και συγκεκριμένα: 

• Μέχρι 15 Φεβρουάριου κάθε έτους για το δωδεκά¬ 
μηνο που αρχίζει στις 1 Απριλίου. 

• Μέχρι 15 Μα'ίου κάθε έτους για το δωδεκάμηνο που 
αρχίζει στις 1 Ιουλίου. 

• Μέχρι 15 Αυγούστου κάθε έτους για το δωδεκάμηνο 
που αρχίζει στις 1 Οκτωβρίου. 

• Μέχρι 15 Νοεμβρίου κάθε έτους για το δωδεκάμηνο 
που αρχίζει στις 1 Ιανουάριου. 

Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις εξυπηρετούνται σύμ¬ 
φωνα με την ημερομηνία υποβολής τους μέσω του 
Π.Σ. ΟΤΕ, εφόσον το πλήθος των τριμηνιαίων αιτημά¬ 
των ανά Τ.Π., Α/Κ ή υπόλοιπο Νομού, όπως ορίζονται 
πιο πάνω για τις προβλέψεις, δεν διαφοροποιείται 
από τις αντίστοιχες μηνιαίες προβλέψεις μέχρι πο¬ 
σοστού +10% αυτών. 

Οι αιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν το όριο του 
+10%, δεν περιλαμβάνονται στη παρούσα συμφω¬ 
νία και θα ικανοποιούνται στο συντομότερο δυνατό 
διάστημα. 

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν σ’ ένα 
τρίμηνο αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 80% 
των αντίστοιχων προβλέψεων τριμήνου, τότε ο ΟΤΕ 
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δύναται να τροποποιεί τις προβλέψεις του Τ.Π. για 
το επόμενο τρίμηνο σε αριθμό ίσο των πραγματικών 
παραγγελιών του προηγούμενου τριμήνου αυξημένου 
κατά 20%, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των 
τροποποιημένων προβλέψεων είναι μικρότερος των 
προβλέψεων που είχε κάνει ο Τ.Π.. Σημειώνεται ότι 
τα σχετικά αιτήματα ενός Τ.Π για συναφείς ευκο¬ 
λίες (πχ. παράδοση ΕΣΚ) θα πρέπει να συνάδουν 
με τις αντίστοιχες προβλέψεις του Τ.Π για παροχή 
βρόχων. 

Εάν ο Τ.Π. δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του εντός 
των ως άνω καθορισμένων προθεσμιών, τότε οι αιτήσεις 
του δεν περιλαμβάνονται στη παρούσα συμφωνία και θα 
ικανοποιούνται στον συντομότερο δυνατό χρόνο. 

3.1.3. ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό 
χρόνο παράδοσης του πλήρως αδεσμοποίητου ή και του 
μεριζόμενου τοπικού βρόχου / υποβρόχου, καταπίπτει 
αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του ΤΠ, ποινική 
ρήτρα, η οποία υπολογίζεται ως ακολούθως: 

Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε Τ.Π ανά ημερολο¬ 
γιακό έτος και επί του ενεργού αριθμού ΤοΒ εκτός δΙΑ 
(Α). Ο ενεργός αριθμός ΤοΒ εκτός 3ΕΑ (Α) υπολογίζεται 
όπως πιο κάτω: 

Α = 90% [Μίη (110% Π, ΑΤ) +Π1 - ΕΠ - ΠΕ] 

Όπου : 

Α :είναι ο ενεργός αριθμός ΤοΒ εκτός 31_Α ανά έτος 

Π: είναι ο αριθμός των προβλέψεων του Τ.Π 

ΑΤ: είναι ο αριθμός των αιτηθέντων τοπικών βρόχων 
εντός του υπό εξέταση ημερολογιακού έτους 

Π1: είναι ο αριθμός των παραδοθέντων ΤοΒ εντός 
του υπό εξέταση ημερολογιακού έτους για τους οποί¬ 
ους οι αιτήσεις πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενα 
ημερολογιακά έτη 

ΕΠ: είναι ο αριθμός των ΤοΒ που παραδόθηκαν εμπρο¬ 
θέσμους εντός του υπό εξέταση ημερολογιακού έτους 

ΠΕ: ο αριθμός των παραδοθέντων ΤοΒ των οποίων 
οι αιτήσεις κατατέθηκαν εντός του προηγούμενου 
(από το υπό εκκαθάριση) έτους ως υπερβάλλουσες 
το 110% των αντίστοιχων προβλέψεων του Τ.Π. και 
οι οποίες ενεργοποιήθηκαν κατά το υπό εκκαθάριση 
έτος. 

Εάν το Α είναι θετικό, τότε εφαρμόζονται οι ρήτρες 
του πίνακα 3 για τις περιπτώσεις 2,3,5,6,7,8,9,10,13 του 
Πίνακα 2 και του Πίνακα 3α για τις περιπτώσεις 4,11,12 
του Πίνακα 2, κατά περίπτωση, για τον ενεργό αριθμό 
ΤοΒ εκτός 5Ι_Α, που παρουσιάζουν το μικρότερο χρόνο 
καθυστέρησης ανά έτος 

Πίνακας 3 : ΠτοΒ - Μετάβαση σε ΠτοΒ 


Εργάσιμες Ημέρες 
υπέρβασης από τον 
πραγματικό χρόνο 
παράδοσης 

Ρήτρα για τις πε¬ 
ριοχές Α&Β του 
πίνακα 1 

Ρήτρα για τις πε¬ 
ριοχές Γ&Δ του 
πίνακα 1 

1η-6η 

Το 2% του εφάπαξ 
ΠΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Το 1% του εφάπαξ 
ΠΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

7η-12η 

Το 4% του εφάπαξ 
ΠΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Το 2% του εφάπαξ 
ΠΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 


Για την 13η και μετά 


Το 8% του εφάπαξ 
ΓΤΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 


Το 4% του εφάπαξ 
ΠΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 


Πίνακας 3α : ΜτοΒ - Μετάβαση σε ΜτοΒ 


Εργάσιμες Ημέρες 
υπέρβασης από τον 
πραγματικό χρόνο 
παράδοσης 

Ρήτρα για τις πε¬ 
ριοχές Α&Β του 
πίνακα 1 

Ρήτρα για τις πε¬ 
ριοχές Γ&Δ του 
πίνακα 1 

1η-5η 

Το 2% του εφάπαξ 
ΜΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Το 1% του εφάπαξ 
ΜΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

6η-10η 

Το 4% του εφάπαξ 
ΜΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Το 2% του εφάπαξ 
ΜΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Γ ια την 11η και μετά 

Το 8% του εφάπαξ 
ΜΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Το 4% του εφάπαξ 
ΜΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 


3.2. ΒΛΑΒΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ 
3.2.1 Χρόνοι Άρσης Βλάβης 

Για την προσήκουσα εκτέλεση της συμφωνίας, ορί¬ 
ζονται οι παρακάτω χρόνοι άρσης βλάβης του πλήρως 
αδεσμοποίητου ή και του μεριζόμενου τοπικού βρόχου 
και υποβρόχου. 

Χρόνος άρσης βλάβης (τοραίΓ ίαυίΐ) : Το χρονικό διά¬ 
στημα που μεσολαβεί από τις 07.20 πμ της πρώτης ερ¬ 
γασίμου ημέρας μετά την αναγγελία της βλάβης μέσω 
του Π.Σ. ΟΤΕ, μέχρι την ώρα που θα εμφανιστεί στο Π.Σ. 
ΟΤΕ η άρση της βλάβης 

Ανενεργός χρόνος βλάβης (ουί οί εθτνίοο): Το συνολι¬ 
κό χρονικό διάστημα καθυστερήσεων άρσης της βλάβης 
«μη υπαιτιότητας ΟΤΕ» σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην ενότητα 2 του παρόντος παραρτήματος 
Πραγματικός χρόνος άρσης βλάβης: Ο χρόνος άρσης 
βλάβης μείον ο ανενεργός χρόνος βλάβης 
Ο ΟΤΕ υποχρεούται να άρει τη αναγγελθείσα βλάβη 
των ΤοΒ το αργότερο στους πιο κάτω πραγματικούς 
χρόνους άρσης βλάβης: 

Πίνακας 4 : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ 
ΒΛΑΒΗΣ ΤοΒ 


Τοπικός Βρόχος 

Πραγματικοί Χρόνοι άρσης βλά¬ 
βης στο 85% των αναγγελθεισών 
βλαβών του ΤοΒ 

Πλήρης τοπικός βρόχος 

1 ΕΗ 

Μεριζόμενος τοπικός βρόχος 

1 ΕΗ 


Στο ποσοστό 85%, περιλαμβάνονται και οι αναγγελ- 
θείσες βλάβες που διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε 
«υπαιτιότητα ΟΤΕ» 

3.2.2 ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγματικό 
χρόνο άρσης βλάβης (πίν. 4) του ΤοΒ, για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του 
και υπέρ του ΤΠ, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 5. Οι ρήτρες υπο¬ 
λογίζονται για κάθε Τ.Π. 

Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγματικού χρό¬ 
νου άρσης των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ των το¬ 
πικών βρόχων, ως εξής : 








11416 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Πίνακας 5 - ΠΤοΒ / ΜΤοΒ (στο 85% των αναγγελθει- 
σών βλαβών, με την μικρότερη καθυστέρηση) 


Υπέρβαση πραγμα¬ 
τικού χρόνου άρσης 
των αναγγελθεισών 
βλαβών σε ΕΗ 

ΡΗΤΡΑ 

ΠΤοΒ/ ΜΤοΒ για τις 
περιοχές Α&Β του 
πίνακα 1 

ΠΤοΒ/ ΜΤοΒ για τις 
περιοχές Γ&Δ του 
πίνακα 1 

1η-4η 

Το 1/11 του μηνιαίου 
μισθώματος ΠΤοΒ 
(εάν πρόκειται για 
ΠτοΒ) ή ΜΤοΒ (εάν 
πρόκειται για ΜτοΒ) 
για κάθε ΕΗ καθυ¬ 
στέρησης 

Το 1/22 του μηνιαίου 
μισθώματος ΠΤοΒ 
(εάν πρόκειται για 
ΠτοΒ) ή ΜΤοΒ (εάν 
πρόκειται για ΜτοΒ) 
για κάθε ΕΗ καθυ¬ 
στέρησης 

Γ ια την 5η και μετά 

Το 1/6 του μηνιαίου 
μισθώματος ΠΤοΒ/ 
ΜΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Το 1/11 του μηνιαίου 
μισθώματος ΠΤοΒ/ 
ΜΤοΒ για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 


Στο ποσοστό 85%, περιλαμβάνονται και οι αναγγελ- 
θείσες βλάβες που διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε 
«υπαιτιότητα ΟΤΕ». Οι ρήτρες θα υπολογίζονται σε 
ετήσια βάση. 

3.2.3. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΒΗΣ 

2. Αρχικά ο Τ.Π. οφείλει να διερευνήσει με τα συστή¬ 
ματα εποπτείας και διαχείρισης που διαθέτει, εάν η 
αναφερθείσα βλάβη προέρχεται από το τμήμα δικτύ¬ 
ου του Τ.Π ή του ΟΤΕ λαμβάνοντας υπόψη το σημείο 
οριοθέτησης έτσι όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.1.4 
της Προσφοράς. 

3. Στην περίπτωση που εντοπίζεται βλάβη σε τμήμα 
ευθύνης ΟΤΕ (ενδεικτικά: ΤοΒ, ΓΚΟ, XV, ΕΣΚΤ, ΕΣΚ) γί¬ 
νεται αναγγελία της βλάβης από τον Τ.Π.. 

4. Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται από τον Τ.Π. 
στο Π.Σ. ΟΤΕ 

5. Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται 24 * 7 * 365 

6. Η αναγγελία που εισάγεται σε μη ΕΗ & ΕΩ, υπολο¬ 
γίζεται ότι κατατέθηκε την επόμενη ΕΗ 

7. Με την αναγγελία της βλάβης, ο Τ.Π. θα παρέχει 
στον ΟΤΕ όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες όπως 
συμπτώματα βλάβης, μετρήσεις και ενέργειες που έχει 
ήδη πραγματοποιήσει. Για τη διευκόλυνση της σχετικής 
διαδικασίας, ο ΟΤΕ πρόκειται να διαμορφώσει σχετικό 
τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα συμπλη¬ 
ρώνει ο Τ.Π. 

8. Η παρακολούθηση της βλάβης γίνεται μέσω του Π.Σ. 
ΟΤΕ , το οποίο ενημερώνεται άμεσα από το ρΓονίείοπίπρ 
σύστημα για την εξέλιξη της βλάβης (ημερομηνία αναγ¬ 
γελίας και άρσης βλάβης) 

9. Ο ΟΤΕ δέχεται αναφορές βλαβών απευθείας από 
τους τελικούς χρήστες, μόνο για τις υπηρεσίες που 
παρέχει ο ίδιος σ’ αυτούς (φωνητική τηλεφωνία). Σε 
περίπτωση βλάβης ταυτόχρονα και στις δύο υπηρεσίες, 
η λήψη αναφοράς της βλάβης γίνεται τόσο από τον ΟΤΕ 
όσο και από τον Τ.Π. και ο κάθε ένας αναλαμβάνει το 
τμήμα αρμοδιότητας του 

10. Κατά την μετάβαση συνεργείου του ΟΤΕ ή του 
Τ.Π. στον χώρο του τελικού χρήστη για την πραγματο¬ 
ποίηση εργασιών συντήρησης αρμοδιότητας του κάθε 
μέρους, δεν θα γίνονται επεμβάσεις οι οποίες θα επη¬ 
ρεάζουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το άλλο μέρος. 
Εάν η μετάβαση συνεργείου του ΟΤΕ είναι αναγκαία 
για τεχνικούς λόγους θα προηγείται συνεννόηση των 


δύο μερών καθώς και ενημέρωση του τελικού χρήστη 
από τον Τ.Π. Αν υπάρξει καθυστέρηση στη συνεννόηση 
ή στην ειδοποίηση του τελικού χρήστη, η οποία απο¬ 
δεδειγμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ αυτή η 
καθυστέρηση θα προσμετράται στον ανενεργό χρόνο 
άρσης βλάβης. 

3.2.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ & ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Στην περίπτωση προγραμματισμένων ή εκτάκτων ερ¬ 
γασιών ΟΤΕ ισχύουν τα εξής : 

Στις προγραμματισμένες εργασίες εμπίπτουν : επε¬ 
κτάσεις Κέντρων, μεταζεύξεις, αναβάθμιση του συνδρο¬ 
μητικού δικτύου, καθώς και τυχόν διαδικασίες ελέγχου, 
μετρήσεων και συντήρησης τοπικών βρόχων. 

1. Στην αρμοδιότητα του ΟΤΕ εμπίπτει κάθε επέμβα¬ 
ση και τροποποίηση της κατάστασης των βρόχων του 
δικτύου πρόσβασης. 

2. Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα επεμβάσεων και δι¬ 
αμόρφωσης της κατάστασης των βρόχων για λόγους 
αναβάθμισης των δυνατοτήτων του δικτύου πρόσβασης, 
υποστήριξης νέων ή υφιστάμενων υπηρεσιών. Επίσης, 
διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής μετρήσεων και ελέγ¬ 
χων, χωρίς να παρεμποδίζει ή να επηρεάζει δυσμενώς 
τις παρεχόμενες από τον Τ.Π. υπηρεσίες. 

3. Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΤΕ θα καταβάλει τη μέγιστη 
δυνατή προσπάθεια ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι 
διακοπές πρόσβασης σε σημεία του τοπικού Βρόχου. 

4. Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για την διακοπή των υπηρεσι¬ 
ών πρόσβασης που μπορεί να προκληθεί από εργασίες 
τρίτων (π.χ. έργα οδοποιίας ή δίκτυα τρίτων) ή λόγω 
έκτακτων συνθηκών. 

Προγραμματισμένες εργασίες από οποιοδήποτε από 
τα συμβαλλόμενα μέρη, οι οποίες κρίνεται, με βάση 
τα διδάγματα της επιστήμης και την κοινή πείρα ότι 
ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τις υπηρεσίες που 
προσφέρει ο αντισυμβαλλόμενος, εκτελούνται υποχρε¬ 
ωτικά σε διαστήματα εκτός ωρών αιχμής. Ως διαστή¬ 
ματα εκτός ωρών αιχμής ορίζονται οι επίσημες αργίες 
καθώς και το διάστημα μεταξύ 24:00 και 06:00 των 
εργασίμων ημερών. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει 
να ενημερώσει εγγράφως με ίεχ τον αντισυμβαλλόμενο 
τουλάχιστον 5ΕΗ πριν από την προβλεπόμενη ημερο¬ 
μηνία έναρξης των προγραμματισμένων εργασιών. Η 
προθεσμία των 5 ΕΗ αυτή μπορεί κατ’ εξαίρεση να 
συντμηθεί μόνο σε αντικειμενικά αιτιολογημένες εξαι¬ 
ρετικές περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. 
Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να επιβεβαιώσει άμεσα 
(και το αργότερο εντός 2ΕΗ ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής του ΐαχ, εκτός εάν πρόκειται για εξαιρετική 
περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, οπότε 
η αποστολή της επιβεβαίωσης γίνεται αμελλητί) ότι 
ενημερώθηκε αποστέλλοντας σχετικό ίαχ στο άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος .Η παραπάνω ενημέρωση πρέπει 
να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• Περιγραφή της εργασίας που πρόκειται να εκτε- 
λεσθεί 

• Ημερομηνία και ώρα έναρξης της εργασίας 

• Προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της εργα¬ 
σίας 

• Πιθανές επιπτώσεις στη παροχή λιανικών υπηρεσιών 
από τον ΟΤΕ 

• Πιθανές επιπτώσεις στην παροχή λιανικών υπηρεσι¬ 
ών από τον Τ.Π και των υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΤΕ 
στον Τ.Π μέσω της ΑΠΤΒ 
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• Σχετική εργασία που πρέπει να πραγματοποιήσει 
και το άλλο μέρος, εφόσον απαιτείται 

• Πιθανά προτεινόμενα μέτρα προστασίας και δοκιμές 
που θα πρέπει να πραγματοποιήσει το άλλο μέρος 

4.ΣΥΝΕΓΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ 

4.1. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

4.1.1 Παράδοση χώρου (νέου ή επέκτασης) 

Οι παραδόσεις των χώρων φυσικής / απομακρυσμένης 
/ εικονικής /σύμμικτης συνεγκατάστασης σε Α/Κ ΟΤΕ 
(νέων ή επεκτάσεων υφισταμένων) καθώς και των 
σχετικών ευκολιών θα παραδίδονται στους αιτηθέ- 
ντες Τ.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 
3. 

Στις περιπτώσεις 3ά άοο αιτημάτων, οι παραδόσεις 
των χώρων φυσικής / εικονικής /σύμμεικτης συνεγκατά- 
στασης σε Α/Κ ΟΤΕ (νέων ή επεκτάσεων υφισταμένων) 
και των σχετικών ευκολιών στους αιτηθέντες Τ.Π. θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον πίνακα 6. 

Πίνακας 6 - Χρόνοι Παράδοσης Διαμορφωμένου Χώ¬ 
ρου για αά άοο αιτήματα (νέου ή επέκτασης) 


Περιοχές του πίνακα 1 

Α,Β, Γ, Δ 

1 

Καταβολή σχετικής προκαταβολής 

Χώρος Φυσικής Συνεγκα- 
τάστασης 

75 ΕΗ από την επομένη ΕΗ του 1 

Επέκταση χώρου Φυσι¬ 
κής Συνεγκατάστασης 

50 ΕΗ από την επομένη ΕΗ του 1 

Χώρος / επέκταση 
Σύμμεικτης Συνεγκατά- 
στασης 

15 ΕΗ από την επομένη ΕΗ του 1 

Χώρος / επέκταση Εικο¬ 
νικής Συνεγκατάστασης 

10 ΕΗ από την επομένη ΕΗ του 1 


4.1.2 ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον ΟΤΕ των 
παραδοτέων χώρων συνεγκατάστασης (είτε βάσει 
του ετήσιου χρονοπρογραμματισμού, είτε βάσει 3ά 
ίιοο αιτημάτων), σε σχέση τους συμφωνημένους 
κατά την ανωτέρω διαδικασία χρόνους, καταπίπτει 
αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του ή των ΤΠ, 
ο/οι οποίοι έχουν επιβεβαιώσει δεσμευτικά (με την 
παροχή εγγυητικών επιστολών και προκαταβολών 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προσφοράς 
Αναφοράς) ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται ως 
ακολούθως: 

Πίνακας 7 - Παράδοση Διαμορφωμένου Χώρου 
(νέου ή επέκτασης) 


Περιοχές του πίνακα 1 

Α,Β 

Γ,Δ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΕΡ¬ 
ΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΡΗΤΡΑ* 

ΡΗΤΡΑ* 

Για κάθε ΕΗ 

1% του συνολικού 
κόστους διαμόρ¬ 
φωσης του χώρου 
συνεγκατάστασης 

0,8% του συνολικού 
κόστους διαμόρ¬ 
φωσης του χώρου 
συνεγκατάστασης 


*Το ποσόν της ρήτρας αφορά στο σύνολο των Τ.Π. οι 
οποίοι έχουν δεσμευθεί για την υλοποίηση του χώρου 
συνεγκατάστασης. Το ποσό της ρήτρας επιμερίζεται 
μεταξύ των εν λόγω παροχών . 


Πίνακας 7α - Παράδοση Χώρου στην Εικονική 
Συνεγκατάσταση 


Περιοχές του πίνακα 1 

Α,Β 

Γ,Δ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΡΗΤΡΑ* 

ΡΗΤΡΑ* 

Για κάθε ΕΗ 

1% του συνολικού 
κόστους διαμόρφω¬ 
σης του χώρου συνε- 
γκατάστασης 

0,8% του συνολικού 
κόστους διαμόρ¬ 
φωσης του χώρου 
συνεγκατάστασης 


*Το ποσόν της ρήτρας αφορά στο σύνολο των Τ.Π. οι 
οποίοι έχουν δεσμευθεί για την υλοποίηση του χώρου 
συνεγκατάστασης. Το ποσό της ρήτρας επιμερίζεται 
μεταξύ των εν λόγω παροχών. 

Πίνακας 7β - Παράδοση Χώρου στη Σύμμικτη 
Συνεγκατάσταση 


Περιοχές του πίνα¬ 
κα 1 

Α,Β 

Γ,Δ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΡΗΤΡΑ* 

ΡΗΤΡΑ* 

Για κάθε ΕΗ 

1% του συνολικού 
κόστους διαμόρφω¬ 
σης του χώρου συνε- 
γκατάστασης 

0,8% του συνολικού 
κόστους διαμόρφω¬ 
σης του χώρου συνε- 
γκατάστασης 


* Το ποσόν της ρήτρας αφορά στο σύνολο των Τ.Π. οι 
οποίοι έχουν δεσμευθεί για την υλοποίηση του χώρου 
συνεγκατάστασης. Το ποσό της ρήτρας επιμερίζεται 
μεταξύ των εν λόγω παροχών. 

Οι ρήτρες υπολογίζονται σε ετήσια βάση. 

4.2 Παράδοση / Επαυξήσεις Συνδετικών Καλωδίων 

4.2.1 Χρόνοι Παράδοσης / Επαυξήσεων 

Για την καλή εκτέλεση της συμφωνίας, ορίζονται οι 
παρακάτω χρόνοι παράδοσης επαυξήσεων των συνδε¬ 
τικών καλωδίων 

Χρόνος παράδοσης Συνδετικού Καλωδίου : Είναι το 
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την επόμενη ΕΗ 
αποστολής της αίτησης στον ΟΤΕ, μέχρι την ημερομη¬ 
νία κατασκευής της, όπως αυτές (ημερομηνίες) εμφα¬ 
νίζονται στα σχετικά πεδία αναζήτησης της αίτησης 
στο Π.Σ. ΟΤΕ. 

Ανενεργός χρόνος παράδοσης Συνδετικού Καλωδίου 
(ρ3Γΐ<θά Ιίπΐθ): Είναι το άθροισμα των χρόνων καθυστέ¬ 
ρησης, μη υπαιτιότητας ΟΤΕ, όπως αυτοί αναφέρονται 
στην ενότητα 2 του παρόντος παραρτήματος 

Πραγματικός χρόνος παράδοσης Συνδετικού Καλω¬ 
δίου: Ο χρόνος παράδοσης του Συνδετικού Καλωδίου 
μείον τον ανενεργό χρόνο παράδοσης του Συνδετικού 
Καλωδίου. 

Ο ΟΤΕ θα παραδίδει τα Συνδετικά Καλώδια στους 
πραγματικούς χρόνους που φαίνονται στον πιο κάτω 
Πίνακα 8: 




























11418 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΙΝΑΚΑΣ 9 


ΠΙΝΑΚΑΣ 8 


Α/ 

Α 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΕΗ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

1 

Αίτηση παράδοσης 

ευίο 

Προς ΟΤΕ 

2 

Παράδοση Νέου 
ΕΣΚΤ-ΦΥΠ (για κέ¬ 
ντρα >5.000) 

45 

Από την επόμενη 

ΕΗ του 1 

3 

Παράδοση Νέου 
ΕΣΚΤ σε Υφιστάμε¬ 
νο ΦΥΠ (για κέντρα 
>5.000) 

25 

Από την επόμενη 

ΕΗ του 1 

1 

Σύνδεση ΕΞΣΚ- 
ΕΣΚΤ(για κέντρα > 
5000) 

10 

Από την επόμενη 

ΕΗ του 1 

5 

Παράδοση Νέου 
ΕΣΚΤ (για κέντρα < 
5000) 

25 

Από την επόμενη 

ΕΗ του 1 

6 

Σύνδεση ΕΞΣΚ- 
ΕΣΚΤ(για κέντρα 
<5.000) 

10 

Από την επόμενη 

ΕΗ του 1 

1 

Παράδοση ζευγών 
καλωδίου από υφι¬ 
στάμενο ΕΣΚ 

10 

Από την επόμενη 
ΕΗ του 1 

8 

Παράδοση ζευγών 
καλωδίου στην 
περίπτωση όπου 
απαιτείται υλοποίη¬ 
ση νέου ΕΣΚ χωρίς 
επέκταση / σύμπτυ¬ 
ξη ΓΚΟ 

20 

Από την επόμενη 

ΕΗ του 1 

9 

Παράδοση ζευγών 
καλωδίου στην 
περίπτωση όπου 
απαιτείται υλοποί¬ 
ηση νέου ΕΣΚ και 
επέκταση ΓΚΟ 

30 

Από την επόμενη 
ΕΗ του 1 

10 

Παράδοση ζευγών 
καλωδίου στην 
περίπτωση όπου 
απαιτείται υλοποί¬ 
ηση νέου ΕΣΚ και 
σύμπτυξη ΓΚΟ 

40 

Από την επόμενη 

ΕΗ του 1 

11 

Παροχή ΚΟΙ και 
σύνδεση ίνας 

15 

Από την επόμενη 

ΕΗ του 1 

12 

ΣύνδεσηΊνας σε 
υφιστάμενο ΚΟΙ 

10 

Από την επόμενη 

ΕΗ του 1 

13 

Παροχή εσωτερι¬ 
κού καλωδίου για 
ΒβοΙκΓουΙ 

10 

Από την επόμενη 

ΕΗ του 1 


4.2.2 ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση υπέρβασης από τον ΟΤΕ του πραγματικού 
χρόνου παράδοσης (πίν. 8) των υπηρεσιών του Πίνακα 8, 
καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του ΤΠ, ποι¬ 
νική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται, για κάθε Τ.Π., ανά ημέρα 
καθυστέρησης, σύμφωνα με το παρακάτω Πίνακα. 

Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγματικού χρό¬ 
νου παράδοσης των αιτούμενων υπηρεσιών. 



ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Α, Β 

Γ,Δ 


Β 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Καθυστέρηση 
σε ΕΗ 

ΡΗΤΡΕΣ 

ΡΗΤΡΕΣ 


Παράδοση 
Νέου ΕΣΚΤ- 
ΦΥΠ (για κέ¬ 
ντρα >5.000 ) 

Για κάθε ΕΗ 

1/11 ίου 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

1/22 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

2 

Παράδοση 
Νέου ΕΣΚΤ 
σε Υφιστά¬ 
μενο ΦΥΠ 
(για κέντρα 
>5.000 ) 

Για κάθε ΕΗ 

1/11 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

1/22 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

3 

Σύνδεση 

ΕΞΣΚ- 

ΕΣΚΤ(για κέ¬ 
ντρα > 5.000) 

Γ ια κάθε ΕΗ 

1/11 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

1/22 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 


Παράδοση 
Νέου ΕΣΚΤ 
(για κέντρα < 
5.000) 

Για κάθε ΕΗ 

1/11 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

1/22 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

5 

Σύνδεση 

ΕΞΣΚ- 

ΕΣΚΤ(για κέ¬ 
ντρα <5.000 ) 

Για κάθε ΕΗ 

1/11 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

1/22 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

6 

Παράδοση 
ζευγών κα¬ 
λωδίου από 
υφιστάμενο 
ΕΣΚ 

Για κάθε ΕΗ 

1/11 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

1/22 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 
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Παράδοση 
ζευγών κα¬ 
λωδίου στην 
περίπτωση 
όπου απαι¬ 
τείται υλο¬ 
ποίηση νέου 
ΕΣΚ χωρίς 
επέκταση 
/ σύμπτυξη 
ΓΚΟ 

Για κάθε ΕΗ 

1/11 ίου 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

1/22 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

8 

Παράδοση 
ζευγών κα¬ 
λωδίου στην 
περίπτωση 
όπου απαιτεί¬ 
ται υλοποίη¬ 
ση νέου ΕΣΚ 
και επέκταση 
/ σύμπτυξη 
ΓΚΟ 

Γ ια κάθε ΕΗ 

1/11 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

1/22 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

9 

Παροχή ΚΟΙ 
και σύνδεση 
ίνας 

Γ ια κάθε ΕΗ 

1/11 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

1/22 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

10 

ΣύνδεσηΊνας 
σε υφιστάμε¬ 
νο ΚΟΙ 

Γ ια κάθε ΕΗ 

1/11 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

1/22 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

11 

Παροχή 
εσωτερικού 
καλωδίου για 
ΒαοΙΦαυΙ 

Για κάθε ΕΗ 

1/11 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 

1/22 του 
γινομένου 
του αριθμού 
των ΤοΒ που 
παραδόθηκαν 
τον επόμενο 
μήνα επί το 
αντίστοιχο 
μηνιαίο πάγιο 
τέλος 


Οι ρήτρες υπολογίζονται σε ετήσια βάση. 

4.3 ΒΛΑΒΗ ΕΣΚΤ, ΚΟΙ 

4.3.1. Χρόνος Άρσης Βλάβης 

Για την καλή εκτέλεση της συμφωνίας, ορίζονται οι 
παρακάτω χρόνοι άρσης βλάβης του Εσωτερικού Συνδε¬ 
τικού Καλωδίου Τερματισμού (ΕΣΚΤ) και του Καλωδίου 
Οπτικών Ινών (ΚΟΙ). 

Χρόνος άρσης βλάβης (ΐΌρπίΓ ΐαυΙΙ) : Το χρονικό διά¬ 
στημα που μεσολαβεί από τις 07.20 πμ της πρώτης ερ¬ 
γασίμου ημέρας μετά την αναγγελία της βλάβης μέσω 
του Π.Σ. ΟΤΕ , μέχρι την ώρα που θα εμφανιστεί στο 
Π.Σ. ΟΤΕ η άρση της βλάβης 

Ανενεργός χρόνος βλάβης (ουί οί εοΓνίοο) : Το συνολι¬ 
κό χρονικό διάστημα καθυστέρησης άρσης της βλάβης 


«μη υπαιτιότητας ΟΤΕ» σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην ενότητα 2 του παρόντος παραρτήματος 
Πραγματικός χρόνος άρσης βλάβης : Ο χρόνος άρσης 
βλάβης μείον ο ανενεργός χρόνος βλάβης 

Πίνακας 10: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
ΕΣΚΤ / ΕΣΚ 


Τοπικός Βρόχος 

Πραγματικοί Χρόνοι άρσης βλά¬ 
βης στο 85% των αναγγελθεισών 
βλαβών 

Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο 
Τερματισμού / Εσωτερικό Συνδε¬ 
τικό Καλώδιο 

2 ΕΗ 


Στο ποσοστό 85%, περιλαμβάνονται και οι αναγγελ- 
θείσες βλάβες που διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε 
«υπαιτιότητα ΟΤΕ» 


Πίνακας 10α: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
ΚΟΙ / Καλώδιο Ασυρματικού ΒαοΜαυΙ 


Τοπικός Βρόχος 

Πραγματικοί Χρόνοι άρσης βλά¬ 
βης στο 85% των αναγγελθεισών 
βλαβών 

Καλώδιο Οπτικών ινών συνε- 
γκατάστασης- ΦΥΠ / Καλώδιο 
Ασυρματικού ΒαοΙΦαυΙ 

1 ΕΗ 


Στο ποσοστό 85%, περιλαμβάνονται και οι αναγγελ- 
θείσες βλάβες που διαπιστωμένα δεν οφείλονται σε 
«υπαιτιότητα ΟΤΕ» 


4.3.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 

1. Αρχικά ο Τ.Π. οφείλει να διερευνήσει με τα συστή¬ 
ματα εποπτείας και διαχείρισης που διαθέτει και να 
εντοπίσει τη βλάβη. Στην περίπτωση που εντοπίζεται 
βλάβη σε τμήμα ευθύνης γίνεται αναγγελία της βλάβης 
από τον Τ.Π. 

2. Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται από τον Τ.Π. 
στο Π.Σ. ΟΤΕ 

3. Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται 24 * 7 * 365 

4. Η αναγγελία που εισάγεται σε μη ΕΗ & ΕΩ, υπολο¬ 
γίζεται ότι κατατέθηκε την επόμενη ΕΗ 

5. Με την αναγγελία της βλάβης, ο Τ.Π. θα παρέχει 
στον ΟΤΕ όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες όπως 
συμπτώματα βλάβης, μετρήσεις και ενέργειες που έχει 
ήδη πραγματοποιήσει. Γ ια τη διευκόλυνση της σχετικής 
διαδικασίας, ο ΟΤΕ πρόκειται να διαμορφώσει σχετικό 
τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα συμπλη¬ 
ρώνει ο Τ.Π. 

4.3.3. ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση υπέρβασης του πραγματικού χρό¬ 
νου άρσης βλάβης (πίν. 10, 10α) των ΕΣΚΤ/ΕΣΚ και 
ΚΟΙ/ Καλώδιο Ασυρματικού ΒποΚάπυΙ από τον ΟΤΕ, 
καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του 
ΤΠ, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται για κάθε 
Τ.Π., σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες 11 και 
11α. 

Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγματικού χρό¬ 
νου άρσης των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ των το¬ 
πικών βρόχων, ως εξής : 
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Πίνακας 11α - ΕΣΚΤ / ΕΣΚ (στο 85% των αναγγελθει- 
σών βλαβών με την μικρότερη καθυστέρηση) 


Υπέρβαση πραγμα¬ 
τικού χρόνου άρσης 
των αναγγελθεισών 
βλαβών σε ΕΗ 

Ρήτρα* για τις περι¬ 
οχές Α&Β του πίνα¬ 
κα 1 

Ρήτρα* για τις περι¬ 
οχές Γ&Δ του πίνα¬ 
κα 1 

1η-4η 

1/11 για κάθε ΕΗ καθυ¬ 
στέρησης 

1/22 για κάθε ΕΗ καθυ¬ 
στέρησης 

Γ ια την 5η και μετά 

1/6 για κάθε ΕΗ καθυ¬ 
στέρησης 

1/11 για κάθε ΕΗ καθυ¬ 
στέρησης 


*Επί του μηνιαίου παγίου τέλους όλων των ΤοΒ που 
λειτουργούν πάνω στο ΕΣΚΤ / ΕΣΚ 


Πίνακας 11β -ΚΟΙ συνεγκατάστασης - ΦΥΠ / Καλώδιο 
Ασυρματικού ΒαοΚίι&υΙ 

(στο 85% των αναγγελθεισών βλαβών με την μικρότε¬ 
ρη καθυστέρηση) 


Υπέρβαση πραγμα¬ 
τικού χρόνου άρσης 
των αναγγελθεισών 
βλαβών σε ΕΗ 

Ρήτρα* για τις 
περιοχές Α&Β του 
πίνακα 1 

Ρήτρα* για τις 
περιοχές Γ&Δ του 
πίνακα 1 

1η-4η 

1/11 για κάθε ΕΗ κα¬ 
θυστέρησης 

1/22 για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Γ ια την 5η και μετά 

1/6 για κάθε ΕΗ κα¬ 
θυστέρησης 

1/11 για κάθε ΕΗ κα¬ 
θυστέρησης 


*Επί του μηνιαίου παγίου τέλους όλων των ΤοΒ που 
εξυπηρετούνται από το ΚΟΙ / Καλώδιο Ασυρματικού 
ΒαοΚίιαυΙ 

Ο υπολογισμός των ρητρών θα γίνεται σε ετήσια βάση 
(ετήσιο διάστημα παρακολούθησης). 

4.4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

4.4.1 Χρόνοι Αρσης Βλάβης 

Η παρούσα συμφωνία αφορά σε βλάβες ΩδΕΑΜ που 
είναι εγκατεστημένο σε Εικονική Συνεγκατάσταση. 

Η αναγγελία της βλάβης γίνεται μέσω του συστήμα¬ 
τος ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων Π.Σ. ΟΤΕ . 

Ο πραγματικός χρόνος άρσης βλάβης, ορίζεται ως : Η 
χρονική διάρκεια άρσης βλάβης μείον τη χρονική καθυ¬ 
στέρηση μη υπαιτιότητας ΟΤΕ σύμφωνα με τα αναφε- 
ρόμενα στην ενότητα 2 του παρόντος παραρτήματος 

Οι βλάβες διακρίνονται σε : 

Κρίσιμες βλάβες: οι βλάβες οι οποίες έχουν σαν απο¬ 
τέλεσμα την διακοπή των υπηρεσιών που παρέχονται 
από τον Τ.Π προς τους τελικούς χρήστες. Για τις εν 
λόγω βλάβες η άρση τους (πραγματικός χρόνος άρσης 
της βλάβης) πραγματοποιείται 

• εντός 6 ωρών από την αναγγελία της βλάβης, όταν 
η αναγγελία γίνεται σε εργάσιμες ώρες 

• εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, όταν η αναγ¬ 
γελία γίνεται σε μη εργάσιμες ώρες. 

Δευτερεύουσας σημασίας βλάβες (όλες οι υπόλοιπες 
βλάβες πλην των κρίσιμων βλαβών). Για τις εν λόγω 
βλάβες η άρση τους (πραγματικός χρόνος άρσης της 
βλάβης) πραγματοποιείται 

• εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας (1 ΕΗ) από 
την αναγγελία της βλάβης, όταν η αναγγελία γίνεται 
σε εργάσιμες ώρες 

• εντός των επόμενων δύο (2) εργάσιμων ημερών, όταν 
η αναγγελία γίνεται σε μη εργάσιμες ώρες. 

Επίσης ισχύουν τα παρακάτω: 

Ασκοπη μετακίνηση και απασχόληση προσωπικού του 
ΟΤΕ θα βαρύνει τον Πάροχο. 


Οι προαναφερόμενοι χρόνοι δεν ισχύουν στην πε¬ 
ρίπτωση συμβάντων που εμπίπτουν στην έννοια της 
ανωτέρας βίας. 

4.4.2. ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση που υπάρξει υπέρβαση από τον ΟΤΕ 
του συμφωνημένου χρόνου άρσης βλάβης, καταπίπτει 
αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του ΤΠ, ποινική ρή¬ 
τρα, η οποία υπολογίζεται, για κάθε Τ.Π. ως ακολούθως 
(πίνακες 12 - 13). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 - ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 


Υπέρβαση πραγμα¬ 
τικού χρόνου άρσης 
των αναγγελθεισών 
βλαβών 

Ρήτρα* για τις 
περιοχές Α&Β του 
πίνακα 1 

Ρήτρα* για τις 
περιοχές Γ&Δ του 
πίνακα 1 

6 έως 30 ώρες 

1/11 για κάθε 6 ώρες 
καθυστέρησης 

1/22 για κάθε 6 ώρες 
καθυστέρησης 

μεγαλύτερη των 30 
ωρών 

1/6 για κάθε ΕΗ κα¬ 
θυστέρησης 

1/11 για κάθε ΕΗ κα¬ 
θυστέρησης 


*Επί του μηνιαίου παγίου τέλους όλων των λειτουρ- 
γούντων ΤοΒ που επηρεάζονται από τη βλάβη 


ΠΙΝΑΚΑΣ 13 - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΒΛΑΒΕΣ 


Υπέρβαση πραγ¬ 
ματικού χρόνου άρ¬ 
σης των αναγγελθει- 
σών βλαβών σε ΕΗ 

Ρήτρα* για τις 
περιοχές Α&Β του 
πίνακα 1 

Ρήτρα* για τις 
περιοχές Γ&Δ του 
πίνακα 1 

1η-4η 

1/11 για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

1/22 για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Για την 5η και 
μετά 

1/6 για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

1/11 για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 


*Επί του μηνιαίου παγίου τέλους όλων των λειτουρ- 
γούντων ΤοΒ που επηρεάζονται από τη βλάβη 
Ο υπολογισμός των ρητρών θα γίνεται σε ετήσια βάση 
(ετήσιο διάστημα παρακολούθησης). 

5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΡΗΤΡΩΝ 
Η τακτοποίηση των ρητρών γίνεται μέσω ετησίων 
περιοδικών εκκαθαρίσεων (πίστωση), και πιστώνεται στο 
λογαριασμό του Τ.Π για το αντίστοιχο προϊόν. 

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι ποινικές ρήτρες που προ- 
βλέπονται στην παρούσα είναι εύλογες και δίκαιες. Η 
καταβολή των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στην 
παρούσα δεν περιορίζει σε τίποτα τα δικαιώματα του 
Τ. Π να επιδιώξει αποκατάσταση τυχόν επιπλέον ζημίας 
την οποία υπέστη από την μη προσήκουσα εκπλήρωση 
(μη τήρηση των όρων της παρούσας), σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

Η περιοδική εκκαθάριση (πίστωση), θα πραγματοποι¬ 
είται, ως εξής : 

ί. Ο Τ.Π. θα αποστέλλει στον ΟΤΕ, μέχρι και την τε¬ 
λευταία εργάσιμη ημέρα του δευτέρου μήνα κάθε ημε¬ 
ρολογιακού έτους: 

ι.Ι. Συγκεντρωτικό πίνακα στον οποίο θα περιέχονται 
ο υπολογισμός των βρόχων εκτός 3Ι_Α (Α), καθώς και 
το ύψος των τυχόν ρητρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο παρόν Παράρτημα, που ζητάει από τον ΟΤΕ. Επίσης 
στον ίδιο πίνακα θα περιέχεται ο αναλυτικός υπολογι¬ 
σμός του Α, το ύψους των ρητρών, όλα τα στοιχεία τα 
οποία αναφέρονται στο παρόν παράρτημα και χρησιμο¬ 
ποιήθηκαν για τον υπολογισμό του Α και του ύψους των 
ρητρών καθώς επίσης και όλα τα απαιτούμενα σχετικά 
στοιχεία που εισήχθησαν στο Π.Σ. ΟΤΕ. 
ί.2. Συγκεντρωτικό πίνακα βλαβών (όλων των βλαβών 
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για τις οποίες δίδεται με την παρούσα προσφορά 3Ι_Α) 
που ήρθησαν από τον ΟΤΕ και οι οποίες αναγγέλθηκαν 
στον ΟΤΕ το προηγούμενο έτος και στην άρση των 
οποίων διαπιστώθηκε υπέρβαση του συμφωνημένου 
πραγματικού χρόνου άρσης βλάβης (όπως αυτός ορί¬ 
ζεται στην παρούσα). Στον συγκεντρωτικό πίνακα θα 
εμφανίζονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που εισή- 
χθησαν στο Π.Σ. ΟΤΕ και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
που αποδεικνύει την υπέρβαση. Επίσης στον πίνακα θα 
περιέχεται αναλυτικός υπολογισμός ρητρών, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο παρόν Παράρτημα. 

ϋ. Ο Τ.Π. θα αποστέλλει στον ΟΤΕ, μέχρι και την τε¬ 
λευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα κάθε ημερο¬ 
λογιακού έτους συγκεντρωτικό πίνακα όλων των τύπων 
των συνεγκαταστάσεων και συναφών υπηρεσιών συνε- 
γκατάστασης (συνδετικών καλωδίων, ΦΥΠ κ.α) που πα¬ 
ραδόθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους 
και για τα οποία διαπιστώθηκε υπέρβαση του συμφω¬ 
νημένου πραγματικού χρόνου παράδοσης τους (όπως 
αυτός ορίζεται στην παρούσα). Στον συγκεντρωτικό 
πίνακα θα εμφανίζονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία 
που εισήχθησαν στο Π.Σ. ΟΤΕ και οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο που αποδεικνύει την υπέρβαση. Επίσης στον 
πίνακα θα περιέχεται αναλυτικός υπολογισμός ρητρών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Παράρτημα. 

ϋί. Μετά την παρέλευση των πιο πάνω αναφερομένων 
ημερομηνιών και εφόσον δεν έχουν σταλεί απαιτήσεις 
τακτοποίησης ρητρών, θεωρείται ότι δεν υπάρχουν 
απαιτήσεις ρητρών. 

ιν. Εκπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω πινάκων, δεν 
θα γίνεται αποδεκτή. 

ν. Οι πίνακες θα υποβάλλονται εγγράφως στην αρμό¬ 
δια υπηρεσία που θα υποδεικνύεται στον Τ.Π. εγγράφως 
κατά την υπογραφή της συμφωνίας και θα πιστοποιείται 
με τον αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής τους. 

νι. Εντός του τέταρτου μήνα κάθε ημερολογιακού 
έτους, ο ΟΤΕ θα ολοκληρώνει τον έλεγχο των πινάκων 
που αφορούν τους λειτουργούντες τοπικούς βρόχους 


και τις βλάβες που απεστάλησαν στον ΟΤΕ τον δεύτε¬ 
ρο μήνα του έτους και τους οποίους υπέβαλλε ως τα 
ανωτέρω σημεία ί.1 και ί.2 ο Τ.Π. 

νϋ. Εντός του πέμπτου μήνα κάθε ημερολογιακού 
έτους, ο ΟΤΕ θα ολοκληρώνει τον έλεγχο των πινάκων 
που αφορούν στις συνεγκαταστάσεις, και των συναφών 
υπηρεσιών συνεγκατάστασης που απεστάλησαν στον 
ΟΤΕ τον τρίτο μήνα του έτους και τους οποίους υπέ¬ 
βαλε ως το ανωτέρω σημείο ϋ ο Τ.Π. 

ιχ. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. και ο ΟΤΕ συμφωνήσουν 
ως προς τον υπολογισμό των ρητρών: Θα πιστώνεται ο 
επόμενος λογαριασμός του Τ.Π., με το αντίστοιχο ποσό 
της εκκαθάρισης και θα ενημερώνεται ο Τ.Π.. 

χ. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. και ο ΟΤΕ δεν συμφωνή¬ 
σουν ως προς τον υπολογισμό των ρητρών τότε για τα 
ποσά των ρητρών που δεν αμφισβητούνται πιστώνεται 
άμεσα ο επόμενος λογαριασμός του Τ.Π. Για τα ποσά 
των ρητρών που δεν υπάρχει συμφωνία: 

ο Θα ενημερώνεται ο Τ.Π. εγγράφως εντός των πρώ¬ 
των δεκαπέντε (15) ημερών του πέμπτου μήνα του ημε¬ 
ρολογιακού έτους για τα ποσά των περιπτώσεων ί.1, ί.2 
και εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών του έκτου 
μήνα του ημερολογιακού έτους για τα ποσά της περί¬ 
πτωσης ϋ. και η διαφορά θα παραπέμπεται στην Μικτή 
επιτροπή Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην τρίτη παράγραφο της ενότητας 4.4. 

Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Δια¬ 
φορών επιλύσει την διαφορά, η επίλυση θα βεβαιώνεται 
εγγράφως και από τα δύο μέρη και θα ακολουθείται η 
διαδικασία σύμφωνα με το ανωτέρω υπό ίχ. 

Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης Δι¬ 
αφορών επιλύσει την διαφορά, εις βάρος του Τ.Π., η 
επίλυση θα βεβαιώνεται εγγράφως και από τα δύο μέρη 
και θα πραγματοποιείται η λογιστική τακτοποίηση της 
διαφοράς. 

Σε περίπτωση μη επίλυσης της Διαφοράς, ισχύουν τα 
αναγραφόμενα στην παράγραφο 1.10 της Προσφοράς 
Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης. 
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ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 


Αονικη σεΛίοα 


Αίτηση Πρόσβασης στο Ηλεκτρ 


Συνεγκαταστασης & Το 


Στοιχεία Παροχου 


Στοιχεία Υπευθύνου 


Επωνυμία Παρόχου * 

1 1 

Όνομα 

1 1 

Διακριτικός Τίτλος * 

1 1 

Επώνυμο * 

1 1 

Α.Φ.Μ. * 

1 1 

Αριθμός Τηλεφώνου 1 * 

1 1 

Δ.Ο.Υ. * 

|-- Επιλέξτε ΔΟΥ-- 3 

Αριθμός Τηλεφώνου 2 

1 1 

Διεύθυνση 1 * 

Γ " 1 

Αριθμός Τηλεφώνου 3 

1 I 

Διεύθυνση 2 

1 1 

ΕπιοϊΙ * 

1 1 


Διεύθυνση 3 


Περιοχή & Νομος 

| τ.κ. 


Αριθμός Τηλεφώνου 1 


Αριθμός Τηλεφώνου 2 


Αριθμός Τηλεφώνου 3 


Ρ.Α.Χ. * 

Νόμιμος Εκπρόσωπος * 


υδβΠΊΘΓΠβ * 


Αριθμός Μητρώου * 


Αποστολή 


Καθαρισμός Πεδίων 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

16.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παροχή της υπηρεσίας φυσικής συνεγκατάστασης 
(Φ.Σ.) προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα χώρου στο Αστικό 
Κέντρο για το οποίο ζητείται, καθώς και την καταλληλό¬ 
τητα του. Η εξέταση για την διαθεσιμότητα του χώρου 
από τον ΟΤΕ, θα γίνεται με κριτήρια τη μείωση του 
κόστους και την ευκολία στην προσπέλαση. 

Οι διαστάσεις του διαθέσιμου χώρου για φυσική συ- 
νεγκατάσταση σε ένα Αστικό Κέντρο (Α/Κ) διαφέρουν 
ανάλογα με τις συνθήκες που υπάρχουν. 

Στην ιδανική περίπτωση, η συνολική τυπική επιφάνεια 
του χώρου Φ.Σ. είναι 50 πι2 στα Α/Κ Αττικής και Θεσ¬ 
σαλονίκης και 30 πι2 στα Α/Κ της υπόλοιπης χώρας και 
θα λαμβάνεται μέριμνα για δυνατότητα επέκτασης του 
χώρου. Ως ελάχιστος χώρος, ο οποίος μπορεί να φιλο¬ 
ξενήσει έναν ή περισσότερους ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ 
(ΤΠ), ορίζονται τα 20 πη2, με τη μικρότερη διάσταση του 
χώρου Φ.Σ.. τουλάχιστον τα 2,80πι. 

Από τον διαθέσιμο χώρο της φυσικής συνεγκατάστα- 
σης, θα διατίθεται για την εγκατάσταση του εξοπλισμού 
του Τ.Π. συγκεκριμένος τυποποιημένος χώρος ενός ή 
περισσοτέρων ικριωμάτων (βλ. παρ. 5). 

Το χώρο Φ.Σ. δε θα πρέπει να διατρέχουν σωληνώσεις 
ύδρευσης ή αποχέτευσης. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο 
δεν είναι εφικτό θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα τόσο 
για την κάλυψή τους όσο και την παροχέτευσή τους σε 
περιπτώσεις διαρροών. 

Οι οδεύσεις μέχρι το χώρο Φ.Σ. καλωδιώσεων ισχυρών 
και ασθενών ρευμάτων θα πρέπει να γίνονται με ανε¬ 
ξάρτητες σχάρες (βλ. παρ. 6 & 7) αμφότερες γειωμένες 
στη γείωση λειτουργίας του κτιρίου και θα. πρέπει να 
εισέρχονται στο χώρο με τρόπο που να διευκολύνει τη 
γενική εργονομία. Μεταξύ τους θα πρέπει να υφίστα- 
ται ικανή απόσταση προς αποφυγή προβλημάτων από 
επαγωγικά ρεύματα Οι αναγκαίες οπές για την είσοδο 
και διέλευση των σχετικών σχαρών και καλωδιώσε¬ 
ων θα πρέπει να πληρούνται με κατάλληλα ελαστικά 
παρεμβύσματα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται τόσο 
η «απομόνωση» του χώρου όσο και η εύκολη επαύξηση 
των εισαγωγών. 

16.2. ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

16.2.1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΑ 

Ο χώρος που θα διατεθεί για Φ.Σ. πρέπει απαραίτητα 
να είναι ελεύθερος από πιθανή άλλη χρήση. 

Η διαμόρφωση του χώρου θα γίνεται σύμφωνα με τις 
μελέτες που θα εκπονούνται. 

Οι εργασίες που απαιτούνται για τη διαμόρφωση του 
χώρου είναι συνήθως αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων, 
δαπέδων, ψευδοροφών, καθαιρέσεις τοίχων, διανοίξεις 
κουφωμάτων, κατασκευή νέων διαχωριστικών τοιχοπε- 
τασμάτων, τοποθέτηση ψευδοπατώματος, ψευδοροφής, 
νέας πόρτας εισόδου, αλλαγή ή και προσθήκη πορτών 
σε όμορους χώρους, διανοίξεις οπών σε τοιχοποιίες ή 
πλάκες σκυροδέματος, τοποθετήσεις σχαρών και οδεύ¬ 
σεις καλωδίων, χρωματισμοί. 

Εκτός των εργασιών της διαμόρφωσης του χώρου Φ.Σ. 
θα εκτελούνται και όλες οι εργασίες που απαιτούνται 
για την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και πυροπρο¬ 
στασία των γειτονικών με το χώρο Φ.Σ. χώρων Ο.Τ.Ε. 
(Νέα διαχωριστικά πυράντοχα τοιχοπετάσματα ασφα¬ 


λείας, διανοίξεις κουφωμάτων, αλλαγή ή και προσθήκη 
πορτών κλπ.) 

16.2.2 ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

Τα νέα διαχωριστικά τοιχοπετάσματα για την οριοθέ- 
τηση του χώρου Φ.Σ. θα είναι πυράντοχα 60 λεπτών από 
την πλάκα δαπέδου ως την πλάκα οροφής ή τη δοκό. Θα 
αποτελούνται (ξεκινώντας από την εσωτερική πλευρά 
του χώρου της Φ.Σ.) από διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα 
12,5 χλστ σε μεταλλικό σκελετό γυψοσανίδας με ορθο¬ 
στάτη 75x50 ανά 60 εκ., σε στρωτήρα 75x40, μόνωση 
πετροβάμβακα 50 χλστ και βάρους 48 Κρ/πιΣ, σκελετό 
κοιλοδοκών 60x60 ανά 60 εκ., γαλβανισμένη λαμαρίνα 
2 χλστ, και διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα 12,5 χλστ σε 
μεταλλικό σκελετό γυψοσανίδας με ορθοστάτη 75x50 
ανά 60 εκ., σε στρωτήρα 75x40 χλστ. 

16.2.3 ΔΑΠΕΔΟ / ΟΡΟΦΗ 

Στο χώρο Φ.Σ. θα τοποθετείται ψευδοδάπεδο ύψους 
40 οπί, ανάλογων προδιαγραφών με το τοποθετούμε¬ 
νο ψευδοδάπεδο σε χώρους ψηφιακής τεχνικής τύπου 
Ε\Λ/3Ω του Ο.Τ.Ε. Το ψευδοδάπεδο θα αποτελείται από 
πλάκες 60οπι χ 60οπι, σε αντίστοιχο μεταλλικό σκελετό 
και μέσα από αυτό θα γίνεται η διέλευση των καλω¬ 
δίων καθώς και των καλωδιώσεων-σωληνώσεων του 
κλιματισμού. 

Περιμετρικά θα τοποθετούνται δρύινα, πλαστικά (1,2εκ.) 
ή από ΜϋΕ προβαμένα τυποποιημένα σοβατεπιά, ύψους 
7οπι με στρογγυλεμένη την πάνω ακμή τους . 

Κατ’ εξαίρεση σε μικρά, απομακρυσμένα Α/Κ, όπου 
ο ΟΤΕ δεν εγκαθιστά ψευδοδάπεδο σε αντίστοιχους 
χώρους, δεν θα τοποθετείται ψευδοδάπεδο. Αντ’ αυτού 
θα ακολουθούνται οι λύσεις που εφαρμόζονται και από 
τον Ο.Τ.Ε. σε όλα τα είδη των εργασιών. 

Ψευδοροφή θα τοποθετείται εκεί που το ύψος του χώ¬ 
ρου το επιτρέπει. Το ελάχιστο καθαρό ύψος του χώρου 
από το ψευδοδάπεδο μέχρι την ψευδοροφή πρέπει να 
είναι 3,00μ. και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ ψευδορο¬ 
φής και δοκών που τυχόν υπάρχουν στο χώρο 20εκ. 

Η ψευδοροφή θα αποτελείται από ηχοαπορροφητικές 
πλάκες ορυκτών ινών, πάχους 15χλστ. χωρίς αμίαντο, 
διαστάσεων (60Χ60)οπι., χρώματος λευκού, χωρίς πα- 
τούρα, σε μεταλλικό σκελετό τυποποιημένης ανάρτη¬ 
σης πεταλούδας με ένθετα φωτιστικά ψευδοροφής, σε 
θέσεις που εξυπηρετούν το φωτισμό των ικριωσειρών 
(βλ. παρ. 7.4). 

16.2.4 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Η πόρτα εισόδου του χώρου θα είναι μονόφυλλη (ή 
δίφυλλη) ελάχιστου καθαρού πλάτους 1,00 πι και ύψους 
2,15 έως 2,20 πι, πυρασφαλείας 60 πιίη, με πιστοποιητικό 
αρμόδιας αρχής, με φορά ανοίγματος προς τα έξω. 

Η πόρτα θα φέρει εξωτερικά πυράντοχο σταθερό πό¬ 
μολο και εσωτερικά μπάρα πανικού. 

Νέες πόρτες μεταλλικές ασφαλείας, μονόφυλλες ή 
δίφυλλες ανοιγόμενες, τυποποιημένες εμπορίου θα το¬ 
ποθετηθούν για την ασφάλεια των όμορων χώρων ή των 
χώρων στη διαδρομή προς το χώρο Φ.Σ., σε αντικατά¬ 
σταση των ξύλινων πρεσσαριστών που συνήθως υπάρ¬ 
χουν, μετά από τις απαραίτητες εργασίες προσαρμογής 
τους στις τοιχοποιίες (αποξηλώσεις παλαιών, ανάλογα 
«μερεμέτια» -τελειώματα κλπ). 

Το άνοιγμα της πόρτας εισόδου θα γίνεται με μαγνη- 
τική κάρτα ελέγχου. 

Τα εξωτερικά κουφώματα θα συντηρούνται και θα 
στεγανοποιούνται, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό. Σε αντί- 
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θετή περίπτωση θα αντικαθίστανται με νέα με διπλούς 
υαλοπίνακες 5-10-5 πιπι, λαμβανομένης πάντα υπ’ όψιν 
της αισθητικής των όψεων του κτιρίου. 

Θα τοποθετούνται σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα 
του χώρου Φ.Σ. οριζόντιες περσίδες αλουμινίου. 

Σε περίπτωση ισογείου χώρου θα τοποθετείται στα 
παράθυρα μεταλλικό κιγκλίδωμα εξωτερικά ή εσωτερικά 
για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 

16.2.5 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι χρωματισμοί θα γίνουν σύμφωνα με τα παρακά¬ 
τω: 

• Ανακαίνιση χρωματισμών σε όλες τις υπάρχουσες 
τοιχοποιίες των υπό διαμόρφωση χώρων με πλαστικό 
ΧΡώμα. 

• Χρωματισμός όλων των νέων επιφανειών γυψοσα¬ 
νίδας εσωτερικά (στους υπό διαμόρφωση χώρους) και 
εξωτερικά (στους όμορους χώρους) με πλαστικό σπα- 
τουλαριστό. 

• Ανακαίνιση χρωματισμού οροφής, στην περίπτωση 
που δεν τοποθετηθεί ψευδοροφή στο χώρο, με λευκό 
ακρυλικό χρώμα αν πρόκειται για οροφή από εμφανές 
οπλισμένο σκυρόδεμα ή με λευκό πλαστικό χρώμα αν 
πρόκειται για επιχρισμένη οροφή. 

• Ανακαίνιση χρωματισμού των υπαρχουσών σιδερέ¬ 
νιων επιφανειών μετά την κατάλληλη προεργασία με 
ντουκόχρωμα . 

• Χρωματισμός με ντουκόχρωμα σε όλες τις νέες 
μεταλλικές κατασκευές -επιφάνειες. 

16.3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο τουλάχιστον κλι¬ 
ματιστικών μονάδων κλειστού ελέγχου, ΩΟ\Λ/Ν ΡΙ_0\Λ/, 
ανακυκλοφορίας, διαιρούμενου τύπου (8ΡΙ-ΙΤ), οι οποίες 
θα καλύπτουν το εκλυόμενο θερμικό φορτίο των μη¬ 
χανημάτων και τις απώλειες των χώρων. Μία μονάδα 
θα είναι εφεδρική ενώ θα εναλλάσσονται ως προς την 
λειτουργία τους. 

Οι μονάδες θα ρυθμίζονται στις παρακάτω συνθή¬ 
κες: 

θερμοκρασία κλιματιζόμενου χώρου: 

δθί ροίηΐ: 24°0 

Ηίφ αΙαίΊΠ Ιίπιϋ: 29°0 

Ι_ονν αίαιτπ ΙίπιίΙ: 19°0 

Υγρασία κλιματιζόμενου χώρου: 

δθί ροίηΐ: 45% 

ΗίςΙι αίαιτπ ΙίπιίΙ: 60% 

Ι_ονν αΙαπη Ιίπιϋ: 30% 

16.4 ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ο Χώρος Φ.Σ. θα αποτελεί αυτοτελές πυροδιαμέρισμα 
60 λεπτών. 

Οι τοιχοποιίες μπατικής οπτοπλινθοδομής, τα διαχω- 
ριστικά τοιχοπετάσματα και η πόρτα εισόδου θα είναι 
πυράντοχα για 60 λεπτά. Το κενό κάτω από την πόρτα, 
μεταξύ ψεδοπατώματος και πλάκας δαπέδου, θα κλείνει 
με διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα . 

Στο χώρο θα τοποθετούνται δύο (2) φορητοί πυροσβε¬ 
στήρες διοξειδίου του άνθρακος (002) των 6 Κρ. 

Επάνω από τη πόρτα εισόδου θα τοποθετείται φωτι¬ 
σμός ασφαλείας (με αυτόνομο φωτιστικό) και σήμανση 
ΕΧΙΤ. 

16.5 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΙΚΡΙΩΣΕΙΡΕΣ - ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΤΗ¬ 
ΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Τα ικριώματα για την τοποθέτηση του εξοπλισμού του 
Τ.Π., θα είναι τυποποιημένα κατά ΕΤδΙ ΕΤδ 300119 με δι¬ 


αστάσεις ικριώματος Πλάτος χ Βάθος : 600πιπιχ300πιπι. 
Οι ικριωσειρές θα απέχουν μεταξύ τους 0,80μ. ώστε 
μετά την τοποθέτηση και των ικριωμάτων να υφίστα- 
νται διάδρομοι πρόσβασης πλάτους όχι μικρότερου των 
80 οηη. 

Οι ικριωσειρές που θα τοποθετηθούν στο χώρο θα 
έχουν αντισεισμική προστασία (στήριξη σε οροφή και 
δάπεδο σύμφωνα με τις προδιαγραφές εγκατάστασης 
ικριωσειρών του Ο.Τ.Ε.). Ο Τ.Π. είναι υποχρεωμένος να 
μεριμνήσει για την αντισεισμική στήριξη του εξοπλισμού 
του στην ικριωσειρά σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ΟΤΕ. 

16.6 ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ 

Προβλέπεται η εγκατάσταση οπτικού κατανεμητή 
οριζόντιου τύπου για εγκατάσταση σε ικρίωμα τυποποι¬ 
ημένο κατά ΕΤδΙ, με απαρτία υλικού για τον τερματισμό 
αντίστοιχων Καλωδίων Οπτικών Ινών με ένδειξη του 
πλήθους του προς εγκατάσταση αριθμού οπτικών ινών 
και του τύπου του οπτικού οοπηοοΙΟΓ. 

Το Καλώδιο Οπτικών Ινών τοποθετείται σε σχάρα ή 
σε πλαστικό κανάλι και οδηγείται, κατά κανόνα διά μέ¬ 
σου του ψευδοδαπέδου, εκτός του χώρου Φ.Σ. και στη 
συνέχεια στο Φρεάτιο Υποδοχής Παροχών (ΦΥΠ), όπου 
κατασκευάζεται ο σύνδεσμος. 

Η κατασκευή του ΦΥΠ είναι υπευθυνότητας του ΟΤΕ 
και θα παραδίδεται ταυτόχρονα με την παράδοση του 
χώρου της Φυσικής Συνεγκατάστασης. 

Ο αρχικός αριθμός των ζευγών που θα είναι τερ¬ 
ματισμένα στον Γενικό κατανεμητή του ΟΤΕ για τους 
χώρους ΦΣ και το βήμα επέκτασης αυτών περιγράφεται 
αναλυτικά στην παράγραφο 3.8.1α του παρόντος. 

Τα καλώδια αυτά, τοποθετούνται σε κατάλληλου με¬ 
γέθους εσχάρες κατά την όδευσή τους στο εσωτερικό 
του κτιρίου μέχρι το χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης. 
Στο εσωτερικό του χώρου Φ.Σ. τα καλώδια θα οδεύουν 
τακτοποιημένα κάτω από το ψευδοδάπεδο (εκτός από 
τις θέσεις εισόδου αυτών στο χώρο Φ.Σ., όπου θα γίνε¬ 
ται συναρμογή ανάλογα με την όδευση των εσχαρών 
εκτός του χώρου αυτού με τοποθέτηση, όπου απαιτεί¬ 
ται, μικρού μήκους εσχάρας από τη θέση εισόδου των 
καλωδίων στο χώρο Φ.Σ. μέχρι το ψευδοδάπεδο). 

Οι εσχάρες των τηλεπικοινωνιακών καλωδίων είναι σε 
κάθε περίπτωση διαφορετικές από εκείνες που χρησι¬ 
μοποιούνται για την όδευση των καλωδίων εναλλασ¬ 
σόμενου και συνεχούς ρεύματος (ΑΟ & ΩΟ) οι οποίες 
μνημονεύονται στη συνέχεια (παρ. 7). Μεταξύ τους θα 
πρέπει να υφίσταται ικανή απόσταση προς αποφυγή 
προβλημάτων από επαγωγικά ρεύματα. 

Ο Ο.Τ.Ε. είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει χώρο 
για τον Ενδιάμεσο Κατανεμητή (ΗΩΡ) στο χώρο Φυσικής 
Συνεγκατάστασης, σε περίπτωση εξαντλήσεως του ήδη 
διαθέσιμου, κατ’ επέκταση του ήδη υπάρχοντος. 

Στην οριζόντια πλευρά του Γενικού κατανεμητή του 
Ο.Τ.Ε., θα μικτονομηθούν όλα τα ζευγάρια τα οποία 
παραχωρούνται στον Τηλεπ. Πάροχο μέσω της αδεσμο- 
ποίητης πρόσβασης. Η μικτονόμηση θα γίνει με σύρμα 
μικτονόμησης (ραζίρουμ) κατάλληλου χρωματισμού ενώ 
οι οριολωρίδες των αδεσμοποίητων ζευγών θα επιση- 
μανθούν με κατάλληλα βύσματα. 

16.7 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

16.7.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Ο.Τ.Ε. για την τροφοδοσία του ανορθωτικού συστή¬ 
ματος, του φωτισμού, των ρευματοδοτών κλιματισμού 
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και του πίνακα πυρανίχνευσης (εφόσον τοποθετηθεί) 
θα παρέχει εναλλασσόμενη τάση από το κύριο δίκτυο 
της ΔΕΗ και σε περίπτωση διακοπής της ΔΕΗ, από Εφε¬ 
δρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (ΕΗΖ). Για το σκοπό 
αυτό προβλέπεται η εγκατάσταση επίτοιχου ηλεκτρικού 
πίνακα ΑΘ. 

Οι ανάγκες σε ηλεκτρική ισχύ, όπως η επάρκεια της 
υφιστάμενης παροχής από τη ΔΕΗ και η επάρκεια του 
ΕΗΖ, προβλέπονται σε σχετική μελέτη. 

Ο Ο.Τ.Ε. θα διαθέτει παροχή τροφοδοσίας συνεχούς 
ρεύματος ΩΘ και το κόστος παροχής θα βαρύνει τον 
Τηλεπ. Πάροχο. 

Γ ια την παροχή τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος ΩΘ 
θα τοποθετηθεί στο χώρο φυσικής συνεγκατάστασης 
ένας γενικός πίνακας διανομής 00 σύμφωνα με τα ανα- 
φερόμενα στην παράγραφο 7.3. 

Οι καλωδιώσεις εναλλασσόμενου ρεύματος ΑΟ και 
συνεχούς ρεύματος ΩΘ από τους αντίστοιχους πίνακες 
τοποθετούνται σε αντίστοιχες ανεξάρτητες σχάρες, 
επίτοιχες και εντός του ψευδοδαπέδου (παράλληλα με 
τις ικριωσειρές), αμφότερες γειωμένες στη γείωση λει¬ 
τουργίας του κτιρίου. 

Τα τροφοδοτικά καλώδια ΑΟ και ΩΘ θα εισάγονται 
στο χώρο κατά το δυνατόν κοντά στους αντίστοιχους 
πίνακες. 

Η συγκρότηση του ηλεκτρικού πίνακα, θα είναι σύμ¬ 
φωνα με τις απαιτήσεις των αναχωρήσεων και φορτίων 
που ζητούνται, ενώ θα περιλαμβάνει και μετρητή της 
συνολικής του χώρου ΑΟ κατανάλωσης. 

16.7.2 ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

Θα εγκατασταθεί λάμα γείωσης περιμετρικά και εσω¬ 
τερικά στο χώρο. Η περιμετρική λάμα γείωσης θα είναι 
διαστάσεων 40χ3πιπι θα στερεώνεται στον τοίχο ανά 
περίπου 90οπι και θα τοποθετείται σε ύψος 15-20οπι 
περίπου κάτω από το ψευδοδάπεδο. Σε περίπτωση που 
συναντά κενό κάτω από κούφωμα η όδευση και η στε¬ 
ρέωσή της θα γίνεται στο δάπεδο. 

Η περιμετρική λάμα γείωσης θα συνδεθεί με καλώδιο 
Ε1\/ν 50πιπι2 με τη γείωση λειτουργίας του κτιρίου. 

Στην περιμετρική λάμα γείωσης θα γειώνεται το σύ¬ 
νολο του εξοπλισμού του χώρου Φ.Σ. (ικριωμάτων και 
εσχαρών) διά μέσου εύκαμπτου καλωδίου αναλόγου 
διατομής. Τα κλιματιστικά θα γειώνονται στη γείωση 
προστασίας. Τις γειώσεις θα πραγματοποιεί εκείνος 
(δηλ. ο Ο.Τ.Ε. ή ο Τ.Π.) που κάθε φορά εγκαθιστά την 
αντίστοιχη εγκατάσταση. 

16.7.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΘ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΘ 

Το σύνολο του ενεργού εξοπλισμού θα ηλεκτροδο¬ 
τείται με αδιάλειπτη παροχή συνεχούς ρεύματος ΩΘ 
με τάση -54\/ (ονομαστικό -48ν).Για το σκοπό αυτό 
θα κατασκευαστεί πίνακας διανομής ΩΘ, ο οποίος θα 
τροφοδοτείται από ανεξάρτητο για τους παρόχους 
ανορθωτικό συγκρότημα και αντίστοιχων συστοιχιών 
μπαταριών με ανεξάρτητη αναχώρηση σε κατάλληλο 
χώρο περιλαμβανομένου και του χώρου φυσικής συνε- 
γκατάστασης καθώς επίσης θα υποστηρίζεται και μέσω 
ζεύγους (ΕΗΖ). 

Οι αναχωρήσεις θα είναι διακριτές ανά πάροχο. Συ¬ 
γκεκριμένα ο κάθε Τ.Π. θα λαμβάνει μια παροχή από 
τον πίνακα διανομής ΩΘ, με την ασφάλεια που έχει 
ζητήσει, την οποία είτε θα οδηγεί απ’ ευθείας στα ικρι- 
ώματά του, είτε θα τροφοδοτεί δικό του υποπίνακα 
που θα τοποθετεί επί των ικριωμάτων του. Γ ια κάθε 2 


ικριώματα, ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος θα δικαιούται 
δύο (2) ανεξάρτητες θέσεις ασφαλειών στον πίνακα ΩΘ 
διανομής, ελάχιστης (τυπικής για την πρότυπη μελέτη) 
συνολικής χωρητικότητας ενδιάμεσου πίνακα ΩΘ 24 
ασφαλειών για τα Α/Κ Αττικής και Θεσσαλονίκης και 16 
ασφαλειών για τα Α/Κ της υπόλοιπης χώρας. 

Στην πρότυπη μελέτη ΟΤΕ, θα περιλαμβάνεται η 
παροχή 24Κ \Ν μέσω ανορθωτικού συγκροτήματος και 
συστοιχιών μπαταριών καθώς και θα προβλέπεται, πα¬ 
ροχή ΕΗΖ. 

Ο πίνακας διανομής ΩΘ που θα τοποθετηθεί στην 
αίθουσα των Τηλεπ. Παροχών θα είναι μεταλλικός επί- 
τοιχος (τύπου ερμαρίου), ικανών διαστάσεων και θα 
περιλαμβάνει: 

Μπάρα Χαλκού διαστάσεων 50X10 πιπι η οποία θα 
τροφοδοτείται από το (-) του Α.Σ. 

24/16 ασφαλειο-αποζεύκτες της σειράς 22X58 με φυ- 
σίγκι βραδείας τήξης, οι οποίες θα τροφοδοτούνται από 
την μπάρα του πλην (-) και θα παρέχουν τις αναχωρή¬ 
σεις του πλην (-) . 

Μπάρα Χαλκού διαστάσεων 50X10 πιπι η οποία θα συν¬ 
δέεται με το συν (+) του Α.Σ. και θα φέρει αντίστοιχες 
οπές με κοχλίες 6 πιπι για τη λήψη του συν (+). 

16.7.4 ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 

Στο χώρο θα τοποθετούνται ένθετα φωτιστικά φθο- 
ρισμού (4Χ18ΝΛ/) ψευδοροφής (60χ60οπι) σε θέσεις που 
να εξυπηρετούν το φωτισμό των ικριωσειρών. Στην πε¬ 
ρίπτωση που δεν εγκαθίσταται ψευδοροφή, θα τοποθε¬ 
τούνται γραμμικά φωτιστικά (2X36 \Ν) σε σχάρα (150X50) 
στο κέντρο των διαδρόμων μεταξύ των ικριωσειρών. 

Η μέση ένταση φωτός στο χώρο, θα είναι αντίστοιχη 
με αυτήν των χώρων ψηφιακής τεχνικής του Ο.Τ.Ε. (πε¬ 
ρίπου 300 Ευχ στο ψευδοδάπεδο ή το τελικό δάπεδο). 

Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση ρευματοδοτών 
γενικής χρήσης τύπου Σούκο (3-4 στο χώρο). 

16.7.5 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

Προβλέπεται η εγκατάσταση πυρανίχνευσης με ανι¬ 
χνευτές ιονισμού στην οροφή του χώρου και στο ψευ¬ 
δοδάπεδο. Σε περίπτωση ύπαρξης ψευδοροφής προβλέ- 
πεται η εγκατάσταση ανιχνευτών και μεταξύ οροφής 
και ψευδοροφής. 

Οι διατάξεις πυρανίχνευσης θα συνδέονται σε ανε¬ 
ξάρτητο πίνακα πυρανίχνευσης που θα βρίσκεται στον 
χώρο της Φ.Σ. (ή θα συνδέονται στον υφιστάμενο πίνακα 
πυρανίχνευσης του κτηρίου, εφ' όσον αυτό εξυπηρε¬ 
τεί). 

16.7.6 ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Η πρόσβαση στο χώρο του Τηλεπ. Παρόχου θα προ¬ 
στατεύεται με σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης. 

Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης διαθέτει: 

λογισμικό (για τη διαχείριση - καταγραφή - αποθή¬ 
κευση της πρόσβασης) 

υλισμικό (καρταναγνώστες, υβριδικές κάρτες με επα¬ 
γωγικό και μαγνητικό στοιχείο) 

Τα σχετικά στοιχεία θα παραμένουν διαθέσιμα προς 
όλους τους Τ.Π. για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που 
ορίζει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Προβλέπεται επίσης σύστημα κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης με δυνατότητα αποθήκευσης (νίάοο) 72 
ωρών για την παρακολούθηση της εισόδου στο χώρο. 

16.7.7 ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

Σε κάθε χώρο Φ.Σ. θα διατίθεται μια τηλεφωνική γραμ¬ 
μή με δυνατότητα μόνο εισερχομένων κλήσεων. 




ΦΕΚ 620 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


11425 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΥΠ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΣΚΤ 


ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 

Ερευνητικές τομές - Χάραξη 

η 

Εκσκαφή 

Β 

Ξυλότυπος - Τοποθέτηση οπλισμού (Πυθμένας, τοιχία, οροφή) 

1 4 

Σκυροδέτηση (Πυθμένας, τοιχία, οροφή) 

Β 

Ξεκαλούπωμα 

Β 

Στεγανοποίηση (εσωτερικά) εάν απαιτείται 

Β. 

ΔΙΚΤΥΑΚΑ 

1 

Τράβηγμα καλωδίου 

Β 

Τερματισμός στον Γεν. Κατανεμητή 

Β 

Στεγανοποίηση 

1 4 

Αιγ βΙοοΗης 

Β 

Μετρήσεις ποιότητας 

Β 

Τοποθέτηση οριολωρίδων στον Γεν. Κατανεμητή 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΚΤ - ΦΥΠ 


1 α/α 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Β 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 

Επίσκεψη χωματουργού 

2 

Εξέταση στοιχείων από άλλους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 

3 

Ερευνητικές τομές 

4 

Χωροθέτηση Φρεατίου Υποδοχής ΠΑΡΟΧΩΝ 

5 

Ξυλότυπος 

6 

Κοστολόγηση 

Β 

Σχεδίαση 

8 

Διακίνηση σχεδίων & φ/α 

Β 

ΔΙΚΤΥΑΚΑ 

1 

Επίσκεψη στο Αστικό Κέντρο 

2 

Στοιχεία Γ εν. Κατανεμητή 

3 

Μελέτη σχεδίων σωληνώσεων 

4 

Κοστολόγηση 

5 

Σχεδίαση 

6 

Διακίνηση σχεδίων & φ/α 

Β 

Ενημέρωση Μητρώου Δικτύου αστικού κέντρου 

8 

Εισαγωγή σε πληροφοριακά συστήματα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΖΕΥΓΩΝ ΕΣΚΤ 

1 

Υπόδειξη (επίσκεψη) εισαγωγής του ΕΞΣΚ ΠΑΡΟΧΟΥ στο ΦΥΠ 

2 

Συνεργασία με ΠΑΡΟΧΟ (είδος καλωδίου εντός ΦΥΠ, θέση καμπίνας κλπ.) 

3 

Ελεγχος εφεδρικών ζευγών ΕΣΚΤ για κάθε ΠΑΡΟΧΟ 

4 

Σχεδίαση 

5 

Κοστολόγηση 

6 

Διακίνηση σχεδίων & φ/α 

Β 

Ενημέρωση Μητρώου Δικτύου αστικού κέντρου 

8 

Εισαγωγή σε πληροφοριακά συστήματα 
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΑΣ 


Γ. Ενέργεια 


Γ1. Αριθμός ασφαλειών για την εξυπηρέτηση φορητού εξοπλισμού ελέγχου και διάγνωσης 




Γ2. Αδιάλειπτη παροχή 


Εάν δεν υπάρχει περίσσεια δυναμικότητα ενέργειας από τις ήδη εγκατεστημένες γεννήτριες του ΟΤΕ, 
προτίθεστε να αναλάβετε τα έξοδα αναβάθμισής τους; 




Δ. Πρόσβαση 


Δ1. Αριθμός κλειδιών ή καρτών πρόσβασης 
συστήματος Αοοοδδ Οοηίτο1? 



ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΕΝΤΥΠΟ Α1: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΕΙ 
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ΤΟΠΟΣ, ΟΝΟΜΑ 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ 








ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ/ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 










































































































* Διαγράφετε ανάλογα 

ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22 

ΤΕΧΝΓΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΕΣΚΤ - ΦΥΠ 


1. Φρεάτιο Υποδοχής Παροχών : Τυπικό φρεάτιο, κυριότητας-ευθύνης ΟΤΕ, για κοινή χρήση από 

τους Τ.Π. και τον ΟΤΕ, με τις εξής ιδιότητες - σκοπούς : 

• Τυποποιημένο φρεάτιο ΟΤΕ, που κατασκευάζεται σε κοινόχρηστο χώρο, πλησίον του Α/Κ 
ΟΤΕ, συνήθως τύπου, ΦΙ ή ΦΙΑ, Διακλαδώσεως με πιθανή στεγανοποίηση εφόσον κριθεί 
αναγκαίο. 

• Τυπική δυνατότητα διαχείρισης 4Χ1200”=4800” που μπορεί να αυξομειωθεί για λόγους 
τεχνικούς ή εργονομικούς. 

• Κατασκευή συνδέσμων συνήθως διακλαδωτικών μεταξύ ΕΣΚΤ & ΕΞΣΚ 

• Κατασκευή κατάλληλης υποδομής (μπούκα) για υποδοχή ΕΞΣΚ 

• Κατασκευή κατάλληλης υποδομής για υποδοχή ΕΣΚΤ για σύνδεση με Φρεάτιο Εισαγωγής ή 
τους χώρους τερματισμού καλωδίων ΟΤΕ. Τυπική πρόταση 4 * Φ100 & 3 * Φ50 (για 
καλώδιο οπτικών ινών). 

Για τον τερματισμό του ΕΞΣΚ στο ΦΥΠ, απαιτείται: 

1 Συμβατότητα με υλικά (προδιαγραφές) ΟΤΕ 

2 Χωρητικότητα <1200” (ο αριθμός ζευγών που τερματίζει ο Τ.Π. στο ΦΥΠ συμφωνείται με 
τον ΟΤΕ) 

3 Υπόδειξη του σημείου εισαγωγής (μπούκα) στο ΦΥΠ από τον ΟΤΕ 

4 Πλέξιμο των ζευγών του ΕΞΣΚ στη μούφα του ΦΥΠ από τον ΟΤΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΠΑΡΑΑΟΣΗΣ -ΕΣΚΤ 


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΖΕΥΓΩΝ ΕΣΚΤ 
στο Α/Κ. 


Υπηρεσία : Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο 

με Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση 

Τηλεπ. ΠΑΡΟΧΟΣ :. 

Παραδοτέο : Σε ΦΥΠ επί της οδού. 

: Καλώδιο * ”, διατομής 0,4_ 

: Οριολωρίδα 100 | | 512 | 1 ζευγών στον Γεν. Κατανεμητή 

Υφιστάμενο τμήμα :.μέτρα (Μήκο ς καλωδίου από Γεν. Κατανεμητή έως ΦΥΠ ) 

Εντολή έργου : 


Σύμφωνα με την από.αίτησή σας για την Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση και τη σύνδεση 

του ΕΞΣΚ ιδιοκτησίας σας στο «Φρεάτιο Υποδοχής ΠΑΡΟΧΩΝ», συνεργείο μας μετέβη στην ως άνω 

διεύθυνση στις.και: 

1. Ολοκλήρωσε την κατασκευή του Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου Τερματισμού μέχρι το 
«φρεάτιο Υποδοχής ΠΑΡΟΧΩΝ». 

2. Συνέδεσε . ζεύγη του ΕΣΚΤ με το ΕΞΣΚ ιδιοκτησίας σας στο «φρεάτιο Υποδοχής 

ΠΑΡΟΧΩΝ». 

3. Πραγματοποίησε τις απαιτούμενες μετρήσεις γαλβανικής συνέχειας των συνεστραμμένων 
ζευγών χαλκού του ΕΣΚΤ 

4. Πραγματοποίησε τις απαιτούμενες δοκιμές (κουδουνισμούς) του ΕΞΣΚ στον Ενδιάμεσο 
Κατανεμητή. 

5. Πραγματοποίησε την ταυτοποίηση των ζευγών του ΕΞΣΚ στον Ενδιάμεσο Κατανεμητή. 


Μετά τα ανωτέρω, ο κος . παρέλαβε το ΕΣΚΤ για λογαριασμό της 

εταιρίας σας. 


* αρ. Καλωδίου, αρ. Ζευγών (πχΚΑ 19, 1600"=200", 800" - 999") 














ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


11435 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Τ.Π. ΣΕ 
ΚΤΙΡΙΑ ΟΤΕ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠ. ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΣΕ Α/Κ ΟΤΕ 

ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α00Ε33 ΟΟΝΤΒΟί 

Η είσοδος στο χώρο φυσικής συνεγκατάστασης του 
κτιρίου Αστικού Κέντρου ΟΤΕ θα γίνεται μέσω ηλεκτρο¬ 
νικού Συστήματος Ελεγχόμενης Πρόσβασης (Α00Ε33 
ΟΟΝΤΒΟΕ). 

Το σύστημα έχει ως κύριο αντικείμενο, την προστασία 
των εγκαταστάσεων, αλλά και τον έλεγχο της πρόσβα¬ 
σης, στους χώρους και εγκαταστάσεις του ΟΤΕ και των 
Τηλεπ. Παροχών. 

Η είσοδος του προσωπικού του Τηλεπ. Παρόχου στα 
κτίρια εγκαταστάσεων επιτρέπεται μόνο για εκτέλεση 
εργασίας (λειτουργία ή συντήρηση των εγκαταστάσεων 
του), αποκλειστικά και μόνο στον μισθωμένο χώρο και 
σύμφωνα με τις εξής διαδικασίες. 

Η είσοδος αυτοκινήτων των Τηλεπ. Παροχών στον 
προαύλιο χώρο, επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με 
τον υπεύθυνο του κτιρίου μόνο κατά τις πρωινές εργάσι¬ 
μες ώρες και για το σκοπό της φόρτωσης-εκφόρτωσης 
του εξοπλισμού τους. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠ ΠΑΡΟΧΟΥ 
ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ Α00Ε33 ΟΟΝΤΒΟΕ 

ί. Ο Τ.Π. θα πρέπει με αίτηση του (επιστολή με φίρμα 
της εταιρίας) να ζητήσει από την αρμόδια Υπηρεσία του 
ΟΤΕ, την έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ για το προσωπικό 
του, το οποίο πρόκειται να εργασθεί στο συγκεκριμένο 
χώρο. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται τα πλή¬ 
ρη στοιχεία ταυτότητας του προσωπικού (ΟΝΟΜ/ΜΟ, 
Α.Δ.Τ. ή ΑΡ. ΔΙΑΒ., ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ, κλπ), φωτοτυπία 
της Αστ. Ταυτότητας καθώς και πρόσφατη φωτογρα¬ 
φία. Η επιστολή θα πρέπει να αποστέλλεται σε εύλογο 
χρονικό διάστημα (μια εβδομάδα), πριν την καθορισμένη 
ημερομηνία εισόδου. 

ϋ. Ο ΟΤΕ μετά την υποβολή του αιτήματος τους Αδει¬ 
ας Εισόδου από τον Τηλεπ. Πάροχο, θα εκδίδει Κάρτα 
Εισόδου / νΐ3ΙΤΟΒ3 (μαγνητική) για το συγκεκριμένο 
κτίριο. Οι κάρτες αυτές θα είναι αυστηρά προσωπικές 
και θα παραδίδονται μαζί με τους κωδικούς πρόσβασης 
στον εκπρόσωπο του Τηλεπ. Παρόχου επί αποδείξει σε 
σφραγισμένους φακέλους με την υπογραφή πρωτοκόλ¬ 
λου παράδοσης - παραλαβής. 

ίΙΙ. Οι μαγνητικές Κάρτες Εισόδου (με τον κωδικό) θα 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την είσοδο- έξοδο 
στο κτίριο και στο χώρο του Τηλεπ. Παρόχου Υ, ενώ 
θα παρακολουθούνται από την αρμόδια υπηρεσία δια¬ 
χείρισης του συστήματος. 

ιν. Αποτελεί υποχρέωση του ΟΤΕ η τήρηση διαδι¬ 
κασιών χρονοπαρουσίας του προσωπικού του Τηλεπ. 
Παρόχου στην υπόψη εγκατάσταση. 

1.1. Ειδικές περιπτώσεις (εξαιρέσεις) 

Κατ’εξαίρεση των ανωτέρω, και με τις κατά περίπτωση 
προϋποθέσεις, επιτρέπεται η είσοδος σε κτίρια εγκατα¬ 


στάσεων ΟΤΕ, χωρίς άδεια εισόδου ή άλλο υπηρεσιακό 
έγγραφο: 

α. Στα όργανα, των Διευθύνσεων Επιθ. Εργασίας του 
Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Δημοσίας Τά- 
ξεως και των Ανακριτικών Αρχών, για την εκτέλεση 
διατεταγμένης υπηρεσίας τους, πάντα όμως με την 
επίδειξη και τον έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων 
της ταυτότητας τους. 

β. Σε προσωπικό του ΟΤΕ ή Δημοσίων Αρχών, Οργανι¬ 
σμών και Επιχειρήσεων ή και ιδιωτών με συνοδεία πάντα 
υπηρεσιακού οργάνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών που δεν επιδέχονται αναβολή, όπως πυρκαγιά, 
πλημμύρα, σεισμός, κίνδυνος ανθρώπινης ζωής ή εγκα¬ 
ταστάσεων του Οργανισμού κ,λ.π. 

2. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΔΟΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) 

ί. Οι άδειες εισόδου εκδίδονται: 

1. Για τους, ως ανωτέρω, ιδιώτες που εκτελούν εργα¬ 
σίες για λογαριασμό τρίτων σε χώρους του ΟΤΕ (π.χ. 
εγκατάσταση μηχανημάτων, άρση βλαβών ή συντήρηση, 
αποξήλωση εγκαταστάσεων του τους κ.λ.π.). 

2. Ειδικότερα, όταν πρόκειται για άδεια εισόδου αλλοδα¬ 
πών υπηκόων χωρών εκτός μελών ΕΟΚ, χορηγείται μόνον 
από την αρμόδια Υπηρεσία ΟΤΕ. Αν οι υπόψη αλλοδαποί 
θα απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία, απαραίτητη 
προϋπόθεση για την έκδοση άδειας εισόδου, είναι η ύπαρξη 
άδειας παραμονής και άδειας εργασίας στη χώρα μας. 

Ιί. Οι εκδιδόμενες άδειες εισόδου παραδίδονται στους 
ενδιαφερομένους, οι οποίοι υποχρεούνται να τις επι¬ 
δεικνύουν, μετά της Αστυν. Ταυτότητας τους, σε κάθε 
ζήτηση των οργάνων ελέγχου των κτιρίων του ΟΤΕ. 
Δεν επιτρέπονται επί των αδειών σβησίματα, ξέσματα, 
διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π., ενώ πρέπει να διαγράφο¬ 
νται τα κενά των εντύπων αδειών. 

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Έλεγχος Αποσκευών Εισερχομένων - Εξερχόμενων 

α. Οι εισερχόμενοι στα κτίρια του ΟΤΕ και οι εξερχό- 

μενοι απ’ αυτά, επιτρέπεται να φέρουν μόνο συνήθεις 
χαρτοφύλακες ή τσάντες με τα ατομικά τους είδη συ¬ 
νήθους χρήσης. 

β. Η είσοδος ή έξοδος του εξουσιοδοτημένου προ¬ 
σωπικού των Τηλεπ. Παροχών που φέρουν οτιδήποτε 
αποσκευές, πέραν των ανωτέρω (παραγρ. α), επιτρέπε¬ 
ται αφού πρώτα ελεγχθεί από τα Όργανα Ελέγχου το 
περιεχόμενο τους και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει 
εντολή διακινήσεως υλικού ή έχει εξασφαλιστεί έγγρα¬ 
φη ή τηλεφωνική, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώ¬ 
σεις, συγκατάθεση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας 
από την οποία προέρχεται ή για την οποία προορίζεται 
το αντικείμενο. 

γ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αμφιβολιών ή επίσημων 
καταγγελιών για κλοπές, δολιοφθορές κ.λ.π.. μπορεί να 
ελέγχεται κάθε αντικείμενο. 

Εάν ο εισερχόμενος ή εξερχόμενος δεν δέχεται τον 
επιβαλλόμενο έλεγχο από τα Όργανα Ελέγχου δεν του 
επιτρέπεται η είσοδος ή έξοδος και αν παρίσταται ανά¬ 
γκη ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές. 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΤΩΝ 

• Ο Τ.Π. αποστέλλει αίτηση άδειας εισόδου με τα 
απαραίτητα στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται στην πα¬ 
ράγραφο 1.ί. «Διαδικασίες εισόδου του Τηλεπ. Παρόχου 
σε κτίρια με εγκατεστημένο σύστημα αοοβεε οοπΙιόΙ») 
των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του στην αρμόδια 
Υπηρεσία ΟΤΕ. 
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• Μετά την έκδοση των καρτών, καλείται ο Τ.Π. να 
προσέλθει για την παραλαβή τους. 

• Οι κάρτες είναι προσωπικές και η διάρκεια τους είναι 
ετήσια. Η ανανέωσή τους γίνεται ένα χρόνο μετά την 
έκδοση τους, μετά από αίτηση του Τηλεπ. Παρόχου. 

• Κάθε φορά που ο Τ.Π. μπαίνει στο Α/Κ με την κάρτα, 
τα στοιχεία του αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων την 
οποία παρακολουθεί η αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης. 

• Οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων των εξουσιο¬ 
δοτημένων εκπροσώπων του Τηλεπ. Παρόχου θα ανα- 
φέρεται στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΤΕ. 

• Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, ο Τ.Π. οφείλει 
να υποβάλει άμεσα υπεύθυνη δήλωση στην ΔΕΑΠ η 
οποία και μεριμνά για την έκδοση καινούργιας κάρ¬ 
τας. 

• Ο Τ.Π. επιβαρύνεται για την έκδοση/ επανέκδοση/ 
ανανέωση καρτών σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο 
του ΟΤΕ. 

• Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, γίνεται υπεύ¬ 
θυνη δήλωση στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΤΕ η οποία με¬ 
ριμνά για την διαγραφή του κωδικού πρόσβασης της 
κάρτας. 

• Σε περίπτωση προβλήματος με την κάρτα πρόσβα¬ 
σης, θα απευθύνεστε στον κο.(τηλέφ.) για 

όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.30 πμ έως 

Ιδ.ΟΟμμ, ή στον κο ., (τηλέφ.), ώρες . 

και στο Κεντρικό Σημείο Αναφοράς (ΚΣΑ), για τις μη 
εργάσιμες ημέρες (Παρασκευή έως και Κυριακή), στο 
τηλέφωνο : 

Συμφωνώ και αποδέχομαι 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25 

25.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ / ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΚΟ¬ 
ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Κ: κόστος Φ/Σ 
Α: επιφάνεια Φ/Σ 
Β: κόστος ανά τ.μ. Φ/Σ 
Χη: επιφάνεια π Παρόχου 
1<π: ατομικό κόστος π Παρόχου 
Μη: κοινό κόστος που επωμίζεται ο η Πάροχος 
Πη,ί: ποσό που πληρώνει ο π Πάροχος στον ί (προη¬ 
γούμενο) Πάροχο. 

Μι = Β χ Χη 

Μη = Χη (Κ-Β Σ Χί )/ ΣΧί , η άθροιση (Σ) γίνεται από 
ί=1 ως η 

Πη,ί = Χί (Μ + Μη)/ ΣΧί , η άθροιση (Σ) γίνεται από ί=1 
ως η-1 









25.2 ΣΕΙΡΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ: 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Κηφισίας 99, Μαρούσι Αττικής 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. :. 

Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυόμαστε 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαι¬ 
ώματος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέ- 
τες, υπέρ της εταιρίας ΟΤΕ Α.Ε. μέχρι του ποσού των 

Ευρώ . για την από αυτόν προς εσάς ομαλή 

εξόφληση οφειλών που απορρέουν από την υπ’ αριθμόν 

./(ημερομηνία).μεταξύ σας Σύμβαση Πλήρως 

Αδεσμοποίητης ή / και Μεριζόμενης Πρόσβασης στον 
Τοπικό Βρόχο / ή Συνεγκατάστασης {συμπληρώνεται 
κατά περίπτωση ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρε¬ 
σία}. 

Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω Εταιρίας 

προς εσάς από σήμερα και μέχρι την. 

και καλύπτει καθόλο το χρόνο της ισχύος της όλες τις 
κύριες οφειλές, τόκους υπερημερίας και δαπάνες και εν 
γένει όλες τις υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν 
από την ως άνω σύμβαση. 

Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε με επιστο¬ 
λή σας, που θα μας απευθύνετε, συνοδευόμενη από 
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου σας ότι οι 
οφειλές της πρωτοφειλέτριας, για τις οποίες καταπίπτει 
η παρούσα προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από 
την ως άνω σύμβαση {προσδιορίζεται κατά περίπτωση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1} να κηρύσσετε την κατά¬ 
πτωση της παρούσας, οπότε εμείς υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά εντός τριών (3) ημερών 
χωρίς από μέρους μας καμία αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, το 
ποσό που δηλώνεται ότι καταπίπτει τοις μετρητοίς. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί 
ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι μπο¬ 
ρούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη 
από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ δε της εγ¬ 
γύησης ύστερα από σχετικό έγγραφο της πρωτοφει- 
λέτριας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα θα 
μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης. 

Κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ σας και αναφέ- 
ρεται στην ανωτέρω εγγύηση ή στη δηλούμενη κατά¬ 
πτωση δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την υποχρέωση μας 
για την καταβολή του ποσού που καταπίπτει. 


Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό 
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας που 
έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 
από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την 
Τράπεζά μας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ο ΟΤΕ για το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών σύμ- 
μικτης συνεγκατάστασης θα παρέχει μετά από σχετικό 
αίτημα του Τ.Π. συνοδεία πρόσβασης, για το σκοπό της 
επίσκεψης ή συντήρησης ή εγκατάστασης του εξοπλι¬ 
σμού του στον αντίστοιχο χώρο. 

Η διαβάθμιση παροχής της υπηρεσίας συνοδού πρό¬ 
σβασης εξαρτάται αφενός από το χρόνο αναγγελίας 
της, αφετέρου από τη χρονική περίοδο πραγματοποί¬ 
ησής της ως ακολούθως : 

Α. Χρόνος Αναγγελίας 

• Προγραμματισμένη Α : Επίσκεψη εντός ή εκτός 
χρόνου εργασίας προσωπικού ΟΤΕ. Η γνωστοποίησή 
της γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα. 

• Προγραμματισμένη Β : Επίσκεψη εντός ή εκτός χρό¬ 
νου εργασίας προσωπικού του ΟΤΕ. Η γνωστοποίησή 
της θα γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα. 

• Απρογραμμάτιστη (έκτακτη): Επίσκεψη εντός ή εκτός 
χρόνου εργασίας προσωπικού ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ θα επιλαμ¬ 
βάνεται εντός χρόνου 2 ωρών (το μέγιστο) από την 
γνωστοποίησή της σ’ αυτόν. 

Β. Χρονική Περίοδος 

• Εντός τακτικού ωραρίου εργασίμων ημερών 

• Εκτός τακτικού ωραρίου εργασιών ημερών πλην 
νυκτερινού ωραρίου 

• Νυκτερινού ωραρίου εργασίμων ημερών 

• Σαββατοκύριακα και επίσημες Αργίες 

Το αντίστοιχο κόστος συνοδείας θα επιβαρύνει τον 
Τηλεπ. Πάροχο. 

Αρθρο 5 
Έναρξη Ισχύος 

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δεκαπέντε (15) μέρες 
μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται. 

Η απόφαση αυτή καθώς και το Παράρτημα αυτής, να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 4 Απριλίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοφή ΡΥΡ/ΟΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

οο 

ο 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοιπ από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 ί ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-ΐΌΠΐ/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά; 210 4071010 ■ (αχ: 210 4071010 - ϊηΙβΓπβΙ: ή11ρ://νννννν.β1.9Γ 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'-Ι- Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Οργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885,210 8222924,210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ.ςτ). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 ΤΗΛ. 210 52 79 000 ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: (ιΐίρι/Ζνννννν.οΐ.ίΐτ - ε-ππίίΙ: ιν6ίπη35ΐ6Γ@8(.<ΐΓ 














